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REVUE INTERNATIONALE 



DE RADIOTHÉRAPIE 



DIAGNOSTIC, PRONOSTIC ET TRAITEMENT 

DE 

LA PARALYSIE SPINALE DE L'ENFANCE AU MOYEN 
DE L'ÉLECTRICITÉ 

Par J. LARAT, 
Assistant d'électrethérapie à l*hôpital des Enfants-Malades. 



Parmi les maladies de Tenfaupe, il en est peu d'aussi rebelles à toute thé- 
rapeutique que la myélite des cornes antérieures, la paralysie infantile. Eu 
présence d'un cas de ce genre, le médecin se contente, le plus souvent, de 
conseiller quelques frictions, quelques bains excitants; s'il est muni d'un 
appareil électrique, il électrise, sans grande conviction, le petit malade pen- 
dant quelques jours, quelques semaines au plus, puis, de guerre lasso, ne 
constatant aucune amélioration, aucun progrès apparent, le praticien sa dé- 
courage, les parents ne Tencouragent guère et le traitement est abandonné. 

Les raisons de ces échecs presque constants sont multiples. La première 
est que, trop souvent, la forme électrique, la modalité du courant choisi est 
défectueuse; la seconde est que, si, par hasard, l'application électrique est 
judicieuse, elle n'est pas assez durable. 

Il faut bien savoir, en effet, que, malgré la gravité des lésions médullaires 
qui sont le substratum de la Paralysie infantile, le nihilisme thérapeutique 
n'est pas de mise ; au moyen du traitement électrique bien conduit, il e&L pos- 
sible de rendre service au petit malade, et la patience du médecin et des pa- 
rents sera invariablement récompensée par un résultat palpable. 
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Ce sont les règles de ce traitement très simple et à la portée de tous les 
médecins, même de ceux peu familiers avec réiectrothérapie que je vais ex- 
poser; mais auparavant je crois qu'il est utile de montrer que Télectricité 
peut rendre des services, non point seulement au point de vue de la théra- 
peutique de celte affection, mais aussi pour son diagnostic, et que Texplora* 
tion des muscles au moyen de Texcitatioa électrique est indispensable pour 
porter un pronostic sérieux. 

L'électro-diagnoslic de la paralysie intantile comporte deux sortes d'explo- 
rations électro-musculaires qu'on doit appliquer successivement : 

A» L*exploration faradique. 
U. L*expIoration galvanique. 

i4. — Le courant faradique est, on le sait, celui qui est engendré par une 
bobine d^induction. Il semble donc qu'il suffise de posséder un appareil à in- 
duction queIcon({ue pour examiner des muscles malades. C'est là une erreur 
trop répandue. Les petites bobines à induction munies d'un trembleur rapide, 
appareils dits médicaux et qui le sont si peu, ne conviennent nullement. Ces 
bobines, en raison de leurs faibles dimensions, sont faites de fil très tin, de 
façon à comporter, malgré leur faible volume, un grand nombre de tours de 
spires. 

La force électromotrice d'une bobine est, en effet, proportionnelle au 
nombre de tours de spire de l'induit, et il faut que cette force électromotrice 
ait une certaine valeur pour que le courant fournisse une action appréciable. 
Mais les bobines ainsi conçues, fil très fin et grand nombre de tours de spires, 
donnent un courant de tension totalement dépourvu de quantité. Or, la ten- 
sion agit presque uniquement sur les nerfs sensibles, tandis que pour émou- 
voir les nerfs moteurs et les muscles il faut, outre la tension, la quantité. 

Une comparaison fera mieux comprendre ces termes un peu abstraits de 
tensiofi et de quantité. Supposons une roue de moulin à mettre en mouve- 
ment. Si nous ne disposons, pour faire tourner cette roue, que d'un très 
mince filet d'eau, nous aurons beau le projeter avec toute la violence possible 
sur les palettes, la roue restera immobile. Si, au contraire, le volume, la 
quantité d'eau est suffisante, notre roue aura une pression ^ale ou même in- 
férieure, tournera parfaitement. 

Les petites bobines à induction, dites de poche, représentent le mince filet 
d'eau; elles sont incapables d'émouvoir un muscle malade, et en outre, 
comme elles impressionnent très vivement le nerf sensible, leur application 
est extrêmement douloureuse. Il faut donc, pour explorer un muscle, dispo- 
ser d'un appareil vraiment médical qui comporte une bobine inductrice à 
gros fil, et deux bobines induites, l'une à un fil fin destinée aux nerfs sensi- 
bles, l'autre à gros fil destinée aux muscles. Tous les fabricants d'appareils 
électro-médicaux construisent actuellement des appareils sur le principe de 
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celui de Du Bois Reymond, c'est-à-dire à chariot, qui conviennent parfai-* 
lement et dont le prix d*achat ne dépasse pas une centaine de francs. 

II faut en outre que Tappareil soit muni d'un interrupteur à vitesse varia* 
ble ou tout au moins d*un irembleur dont on puiisse régler à la main les in- 
terruptions dans une certaine limite. 

Les muscles malades présentent souvent le phénomène de Tépuisement 
rapide de la contractilité. Or, les intermittences d'un trembleur rapide téta- 
nisant le muscle, la contractilité s'épuise parfois si vite qu'il semble inezciy 
table au courant faradique, quand le courant est soumis à des oscillations 
dépassant deux ou trois par seconde. 

Voyons, maintenant que nous connaissons l'appareil, comment il convient 
de procéder à l'exploration faradique. Cette exploration doit s'inspirer des rè- 
gles tracées par Duchenne, de Boulogne, dans son traité : « De Télectrisation 
localisée i», c'est-à-dire que, pour interroger chaque muscle, chaque groupe 
musculaire, il est nécessaire de connaître au moins les principaux potnf^ 
(t élection de l'excitabilité électro-musculaire. 

Pans toutes les applications localisées des courants aussi bien galvaniques 
que faradiques, en e£Fet, il y a lieu de tenir grand compte des régions de la 
surface du corps où l'on produit par l'application des électrodes le maximum 
d'effet sur le muscle ou sur le nerf moteur. Duchenne, de Boulogne, d'abord, 
au moyen des courants faradiques, puis, après lui, Remacket Ziemssen, par 
l'intermédiaire de l'électrisation galvanique localisée, ont fait de minutieuses 
et multiples recherches sur ce sujet et, aujourd'hui, dans tous les traités 
d'électrolhérapie on trouve mentionnée avec précision la position des points 
moteurs d'élection. Je ne puis m'étendre davantage ici sur ce sujet et je dois 
renvoyer à ces ouvrages pour connaître ces différents points. 

Quant aux électrodes, plaques ou tampons, il suffit qu'elles soient de di- 
mensions différentes, l'une d'elles ayant environ une surface d'application 
triple de l'autre. Ce dispositif de deux tampons d'inégale surface permet de 
mieux préciser l'action du courant en un point donné, l'une des électrodes, la 
plus petite, dite active, condensant à son niveau le courant, tandis que l'autre, 
dite indifférente, le répartit sur une plus large surface. 

Nous procéderons de la manière suivante : Les électrodes étant placées, 
l'indifférente à la racine du membre à examiner, l'active sur le point d'élec- 
tion, la bobine induite est poussée progressivement sur l'inducteur, avec des 
interruptions lentes, jusqu'à effet contractile. On s'arrêtera dès que l'applica- 
tion provoquera une véritable douleur^ On obtient alors ou on n'obtient pas 
une contraction. Dans le premier cas, pour juger si cette contraction diffère 
de la normale, il est bon, quand on n'a pas l'habitude des explorations élec- 
* lïo-musculaires, défaire porter l'examen sur des muscles sains, sur le même 
individu, qui servent alors de point de comparaison. Chaque groupe muscu- 
*làire doit être ainsi examiné sépaiément et on noie les résultats obtenus. 
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B. Passons maintenant à l'exploration galvanique. 

Pour cet examen, il suffit de posséder un appareil à courant continu quel- 
coDffue qui soit capable de débiter de 20 à 25 milliampères sur 1000 ohms.de 
résiatanee. 

Ct3 chiffre équivaut à peu près à la résistance des tissus de Tenfant. Une 
batterie de 18 à 28 éléments est donc convenable. Un moins grand nombre 
d'éléments constitue une batterie suffisante pour le traitement, insuffisante 
pour l'exploration, différence qu*on ne fait pas assez souvent. L'appareil doit 
èire pourvu d'un interrupteur à main, d'un collecteur et, bien entendu, d'un 
galvanomètre divisé en milliampères. 

Le procédé d'exploration est le suivant :. L'électrode indifférente positive 
6èt appliquée sur le dos de l'enfant et maintenue en place par la main d'un 
aide. Cette électrode doit avoir environ la dimension de la paume de la main 
el être constituée par une substance très spongieuse, telle que de l'agaric 
recouvrant une plaque d'élain et garni d'une peau de chamois ou même une 
plaque de coton hydrophile. 

Le p6le actif négatif est placé sur le muscle à examiner au point d'élec- 
tion. 

Puis on prend en main la manette du collecteur en ayant les yeux fixés 
sur le galvanomètre.. 

Il n'est pas nécessaire de se préoccuper du nombre d'éléments en circuit. 
Une meosuration basée sur le nombre des couples de piles en fonction est 
dépourvue de toute précision, l'intensité du courant étant, il est vrai, propoi- 
tfouneile à la force éleclromotrice, mais inversement proportionnelle à la ré«^ 
sislance, dont la valeur varie avec chaque sujet. Le galvanomètre seul donne 
une mesure exacte de l'intensité^mployée, et ce sont ses variations qui sont 
à noter. 

On pousse donc la manette du collecteur de façon à produire un courant 
do ^ il 5 milliampères qu'on laisse passer pendant une demi-minute. Ce cou- 
rant préalable est fort utile. Il permet à la peau de devenir plus conductrice, 
dû s'humecter, de rougir légèrement et, par conséquent, de nous rapprocher 
des conditions d'examen du muscle dénudé. Ceci fait, on ramène l'aiguille au 
%èm^ puis on remonte lentement, en faisant à chaque augmentation d'un mil* 
liampère environ deux ou trois interruptions. 

Oti note le nombre de milliampères indiqué sur le galvanomètre au moment 
où la contraction commence à apparaître franchement. 

La contraction minima obtenue, on ramène de nouveau l'aiguille au zéro 
et ou recommence, avec le tampon devenu positif, l'examen qui vient d'être 
LU avec le pôle négatif; on note encore le résultat obtenu. En s'en référant à 
la cantiaction électrique normale, il est facile de contrôler les modifications 
quantlutives et qualitatives delà contractilité. 

Cepeiidant, pour bien examiner ces dernières et en particulier la forme de 
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la conlractloD, il convient de produire des chocs assez intenses et de pousser 
le galvanomètre jusqu'à 12 ou IS milliampères ou môme au-delà si Texcila- 
bilité est amoindrie, sans toutefois, surtout chez les enfants, dépasser 20 à 
22 milliampères. A cette dose, si l'interruption galvanique ne donne pas. de 
contractions, c'est que la contractilité est éteinte. 

Dans rexploration galvanique comme dans l'exploration faradique, il est 
bon de faire le contrôle des résultats obtenus en agissant pareillement sur le 
membre homologue sain. 

Lesrèglei» générales de l'examen électrique étant tracées, voyons mainte- 
nant ce que va nous donner une exploration ainsi conduite dans le cas spécial 
qui nous occupe : la paralysie infantile. 

Un fait d'importance primordiale pour le diagnostic et le pronostic domine 
dans la paralysie infantile : c'est l'existence constante de la réaction de dégé- 
nérescence de Erb. Cette réaction n'atteint parfois qu'un groupe musculaire, 
rarement même un seul muscle ; mais en la cherchant bien, on la trouve tou- 
jours. 

En quoi consiste cette réaction de dégénérescence ? On sait qu'un muscle 
normal interrogé répond par une contraction chaque fois qu'il y a une varia- 
tion brusque du ûux électrique. 

Cette contraction électro-musculaire, en ce qui concerne le courant galva- 
nique, ofire son maximum, au moment de la fermeture du courant, c'est-à- 
dire lorsque le courant commence à passer et que le flux électrique s'établit. 
Ce maximum d'excitation a, en outre, toujours lieu au pôle négatif. 

Quand il existe de la réaction de dégénérescence, cette formule est inverse. 
Le maximum d'excitation n'a plus lieu au niveau du négatif, mais bien au 
niveau du pôle positif. En outre, la forme de la contraction devient diffé- 
rente de Tétat normal. Tandis que, dans ce dernier, à une excitation électri- 
que correspond une réponse immédiate du muscle qui se contracte franche- 
ment, énergiquement et brusquement, quand excite la D. R., la contraction 
prend une allure traînante, il y a ua retard appréciable entre le moment où 
le muscle est excité et celui où il se contracte, et si on prend le tracé graphi- 
que d'une telle contraction, on constate qu'il correspond à une ondulation au 
lieu d'un angle à sommet aigu. 

Enûn, troisième modification de la contractilité galvanique dans le cas de 
D. R. Cette contractilité est souvent accrue, c'est-à-dire que le muscle est 
sensible à des excitations d'intensité plus faible que l'état normal. 

Les modifications de l'excitabilité faradique sont non moins importantes, 
mais se résument en quelques mots. Toutes les fois qu'il y a réaction de dé- 
générescence, la contractilité faradique est absolument abolie. C'est même la 
le signe fondtsmental typique de la D. R. et il suffit à lui seul pour affirmer 
la gravité de la lésion nerveuse. Nous pouvons résumer ces notions en disant 
que la D^ R. se caractérise : 
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l^ Par rabolitioD de la contractilité taradique. 

2*^ Par rioversion de la formule normale de la contractilité galvanique. 

Phénomènes fondamentaux. 

3^ Par l'exagération de cette même contractilité. 
i^ Par Taltération de la forme de la contraction. 
Phénomènes accessoires. 

Ces deux derniers phénomènes ne sont pas, en effet, constants. Dans les 
cas les plus graves de D. R.. la contractilité galvanique est extrêmement affai- 
blie et il ne subsiste plus qu*une très faible contraction à la fermeture et au 
pôle positif. 

Electr<Hiiagn6stic. — L'existence constante de la réaction do dégénéres- 
cence permet dans les cas douteux d*écarter Tidée d'une origine cérébrale de 
Taffection. Les affections cérébrales des enfants ne donnent jamais lieu à la 
D* R. ; au contraire, la contractilité faradique est presque toujours exagérée 
dans ce cas. L'exploration électrique permet donc de faire immédiatement le 
diagnostic avec Thémiplégie infantile et la maladie de Little. Il en est de même 
pour les atrophies musculaire progressives qui, elles non plus, ne présentent 
jamais le syndrome D. R. 

Il y a cependant deux affections dans lesquelles l'exploration électrique 
à elle seule ne permet pas toujours d'établir le diagnostic. 

Je veux parler des paralysies radiculaires obstétricales et des paralysies 
névritiques. 

Dans quelques formes graves de la paralysie obstétricale, la D. R. existe. 
Mais la localisation de la lésion (deltoïde sous-épineux, biceps, brachial anté- 
rieur), le fait que les paralysies surviennent à la naissance ou quelques jours 
après, l'absence d'atrophie rapide ne permettent point l'erreur. Quant aux 
paralysies par suite de névrite, les troubles concomitants de la sensibilité, les 
commémoratifs (diphtérie, rhumatisme, intoxication) suffisent quand la D. R» 
existe, ce qui est extrêmement rare, à établir le diagnostic. 

Pronostic. — Si l'exploration électrique est loin d'être indispensable 
pour établir le diagnostic de la paralysie infantile qui, dans les cas simples, 
est facile, il n'en est pas de même pour formuler un pronostic. 

L'électricité, l'étude attentive des réactions musculaires permet seule de 
dire quels muscles sont définitivement perdus, quels autres peuvent re- 
trouver une partie de leurs fonctions, et enfin quels sont ceux qui vont 
recouvrer entièrement leur motilité. 

C'est ici qu'interviennent les différents degrés, les différents stades de la 
D.R. 

Dans un premier stade, la contractilité faradique est abolie; mais à l'ex- 
ploration galvanique, le pôle positif ne donne pas une contraction plus forte 



Digitized by 



Google 



'PP 



■^ 7M »r — J f— «n-Tl"-!^^-^ •*»«-t-«='Llil •■^i*!*! !..#- 1.11^1^^1 «%^^^^-*j»*!*g»«-. l' ^Tj^ amtJ 



BBVUB INTBRNATIONALB D*éLBCTBOTHBRAPIB 



que le pôle négatif. Ce dernier conserve sa prééminence, ou tout au moins 
reste égal à la contraction positive. 

Dans un second stade, Tinversion de la formule, prééminence du positif 
sûr le négatif, est très marquée ; l'exagération de la contractilité manifeste. 

Dans un troisième stade, enfin, la contractilité galvanique, très affaiblie, 
n*e8t plus représentée que par quelques secousses lentes et faibles à la fer- 
meture du pôle positif. 

A ces trois stades, un peu schématiques, je Faccorde, correspondent trois 
degrés divers de gravité pronostique. Mais ils n'acquièrent toute leur valeur 
que quelques semaines après le début de la maladie, au commencement de 
la période d'atrophie. A ce moment, les muscles dans lesquels on constate 
la D. R. à son premier stade sont destinés à récupérer leurs fonctions. Ceux 
dans lesquels on trouve la D. R. à sa seconde période sont plus gravement 
atteints et, sans être tout à fait abolie, leur contractilité future restera très 
affaiblie, tandis que la constatation du troisième stade indique que les mus- 
cles dans lesquels la D. R. est arrivée à son plus haut point de gravité, sont 
destinés à une impotence fonctionnelle définitive. 

On peut donc, en somme, en condensant les résultats d'une exploration 
méthodiquement conduite, et en tenant compte de ces données générales 
que j'expose ici sous une forme un peu théorique, mais qui sont, en réalité, 
sujettes à une infinité de nuances, établir le pronostic de l'affection et an- 
noncer, par conséquent, aux parents, jusqu'à quel point l'avenir de la moti- 
lité de l'enfant est compromise. 

Traitement. — Quoi qu'il en soit, et dans tous les cas, même les plus 
graves en apparence, il faut éleclriser l'enfant. Je n'ignore pas qu'on en fait 
ici une objection capitale. L'électrisalion aurait-elle donc le pouvoir et la 
prétention de refaire les cellules des cornes antérieures que l'anatomie 
pathologique nous a montrées détruites daus la myélite infantile. 

Non, sans doute. Mais les améliorations indéniables observées par tous 
les électrothérapeutes nous permettent de penser qu'au début de l'affection, 
à côté des cellules désorganisées, il en existe un grand nombre qui sont 
simplement malades, dans lesquelles Tinfection ou l'inflammation n'a pas 
d'emblée atteint le degré nécessaire pour qu'elles soient détruites. 

Pour celles-là, la thérapeutique dit intervenir et intervient efQcacement 
dans la seule forme qui permette d'agir positivement siir les nerfs moteurs; 
l'excitation électro-musculaire, comme le rappelait dernièrement M. le pro- 
fesseur Grancher, la vitalité d'un organe est proportionnelle à l'activité de sa 
fonction. Que cet organe cesse de fonctionner, et sa vitalité s'amoindrit. Ceci 
est surtout vrai pour les cellules trophiques des cornes antérieures. Ne 
suffit-il pas, en effet, de l'immobilisation d*un membre (factures) pour 
assister à une atrophie rapide qui est beaucoup plus lente à rétrocéder. 
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L'énergie vitale des cellules trophiqués est donc liée à Tactivilé musculaire, 
et c'est pour cela qu'il est utile de faire fonctionner artificiellement le muscle^ 
pendant la maladie des cellules trophiqués qui le nourrissent. 

La forme électrique qui convient dans le traitement de la paralysie infan- 
tile découle naturellement des réactions que Ton constate en explorant le 
muscle. A quoi sert de favoriser des muscles qui ne répondent en aucune 
façon au courant induit? C'est cependant ce que Ton fait le plus souvent. 

La faradisation n'a pas seulement l'inconvénient d'être parfaitement inu- 
tile et de prendre la place d'un traitement utile, elle a aussi celui d'être posi- 
tivement nuisible. Toutes les fois qu'on faradise un muscle qui est en voie 
d'atrophie et qui ne répond pas au courant, on augmente cette atrophie. 
Ceci est un fait d'observation. 

C'est donc uniquement au courant continu ou galvanique qu'il faut re- 
courir. Je conseille d'adopter le modus agendi suivant, qui a le grand avan- 
tage pour l'enfant d'être indolore, ce qui permet de traiter régulièrement sans 
cris et sans révolte le petit patient. 

Une grande plaque d'étain, recouverte d'agaric et de peau de chamois 
bien imbibée d'eau tiède non salée, de la dimension de la main, sera appli- 
([uée sur la région cervico-dorsale de la colonne vertébrale, s'il s'agit du 
membre supérieur; sur la région lombaire, s'il s'agit du membre inférieur. 
Cette plaque correspond au pêle positif de la batterie. Le pôle négatif est relié 
à une petite plaque plongeant dans une cuvette d'eau tiède, dans laquelle est 
immergée d'autre part l'extrémité du membre malade, — main ou pied. Il 
faut que la cheville ou le poignet soient recouverts par l'eau. 

Les choses étant ainsi disposées, on fait passer pendant dix minutes un 
courant de 8 à 10 milliampères d'intensité. Avec une aussi large surface d'ap- 
plication ^ la densité du courant pour un point donné est très faible et la dou- 
leur nulle. 

Puis on termine la séance par une série d'interruptions de courants faites 
au moyen du bouton interrupteur. 

Il est bon aussi, pour ces interruptions, de faire quelques inversions polai- 
res, c'est-à-dire, sans rien déranger aux plaques, do changer les connexions 
des fils avec l'appareil et de faire passer le positif à la place du négatif et vice 
versa. On obtient ainsi une série de contractions dont on doit limiter le nom- 
bre, au début, à une centaine. Plus tard, quand la maladie est en voie de ré- 
trocession, on peut produire des excitations plus prolongées, mais au début 
il ne faut pas croire que plus on en fait, mieux cela vaut; c'est ' presque le 
contraire qui est exact. 

Ce traitement doit être fait avec patience. Il ne faut pas s'attendre à des 
résultats rapides. C'est par mois qu'il faut compter; la paralysie infantile la 
plus légère nécessite un an de traitement, les formes graves plusieurs années. 
Mais, on gagnera beaucoup de temps à intervenir vite. 
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Une intervention faite dès le début des accidents, même pendant la période 
fébrile, si on est consulté à temps, est de la plus haute importance. 

Le traitement de la paralysie infantile peut donc être résumé dans ces trois 
termes : 

Utiliser le courant galvanique; 

Intervenir dès que Ton a fait le diagnostic ; 

Électriser avec patience. 



RECHERCHES SUR LES EFFETS THÉRAPEUTIQUES 
DES COURANTS DE HAUTE FRÉQUENCE ^^^ 

Par MM. les professeurs BOINET et CAILLOL, de Poney. 



Celte note résume les effets thérapeutiques observés chez de nombreux 
malades venant surtout de la consultation gratuite de THôtel-Dieu, et sou- 
rois, dans le laboratoire de physique, à des courants de haute fréquence. 
Nous avons employé le dispositif indiqué par le professeur d'Arsonval. Une 
bobine de Ruhmkorff était alimentée par un courant fourni par 6 accumula- 
teurs et réglée à 8 ampères. Une des électrodes était appliquée sur les jambes, 
Tautre était placée dans les mains. Elles ont été mises directement sur les 
points malades dans un cas d'eczéma, de lymphadénome. Les séances quoti- 
diennes atteignaient, à la fin, 40 minutes de durée, avec un intervalle de re- 
pos de 10 minutes. Elles ont été renouvelées 63 fois chez certains malades. 

Presque tous ont éprouvé, après un nombre de séances variable, une amé- 
lioration dans l'étal général (2), la faiblesse a diminué, les forces sont reve- 
nues, Tappétit s'est réveillé, les selles devenaient plus faciles, Tinsomnie ces- 
sait assez souvent; la courbe de l'acidité, de l'urée, de Tacide phosphorique, 
des matières fixes, s'élevait souvent; chez quelques malades neurasthéni- 
ques, le volume des urines augmentait. Une malade avait perdu 3,200 gram- 
mes de son poids au bout de 22 séances. Enfin, l'acidité du chimisme stoma- 
cal a augmenté chez des neurasthéniques hypociilorhydiques, mais, nous 
avons surtout étudié l'action thérapeutique de ces courants sur des signes et 
des symptômes objectifs faciles à contrôler. 

Diabète (4 cas). 

Obs. I. — Femme, 56 ans, très amaigrie, polyurie (5 litres). Chaque litre d'urine 
contient : sucre, 85 grammes; urée, 11 grammes; résidus fixes, 100 giammes. 

(1) Communication faite à la Société de Biologie, le 31 juillet 1897. 

(2) D'Arsonval : Arch» Physiologie^ n" 2 (avril 1895). Comptes t^^ndits, Académie des 
Sciences, 18 mars 1895. 



Digitized by 



Google 



10 RBVUB INTERNATIONALE D'ÉLECTROTHBRAPIB 

après la première séance, le sucre avait baissé à 78, Turée à 99 ; les résidus fixes 
à 89 grammes; puis la quantité de sucre descend à 73, 70, 68, 65, 63 grammes ; 
c'est le chiffre le plus bas qui ait été obtenu. L'urée tombe parallèlement à 8, 6, 
ëgrg^ bs^flO par litre, les matières fixes descendent à 85, 84, 83. Au bout de 
16 séances, la malade trouve que ses forces reviennent, que la faiblesse dos Jam- 
be? a disparu, que son état général s*est notablement amélioré : à ce moment, 
elle ne rend plus que 2 litres d'urine par 24 heures, mais chaque litre renferme 
71 grammes de sucre, i mois plus tard, Tamélioralion symptomatique persiste, 
mais la quantité de sucre s'élève à 90 grammes par litre. Dans toutes les ana- 
lyses précédentes, on a trouvé des traces d'acétones. En résumé, ces courants 
n'ont modifié que très faiblement la glycosurie. 

Obs. II. — Homme, 50 ans, embonpoint moyen; avant l'emploi des courants, 
chaque litre d'urine contient 24 grammes de sucre, 65 grammes de matériaux 
solides. Après la h^^ séance, le sucre tombe à 19,53 par litre et ne descend 
jamais au-dessous de 18 grammes. Au bout de 14 séances, l'amélioration de l'état 
général est telle que le malade peut faire de longues courses à bicyclette. L'action 
des courants sur la glycosurie a donc été insignifiante. 

Obs. III. — Homme, 52 ans, alcoolique et syphilitique, très amaigri, pesant 
55 kilogrammes, accusant une grande fatigue dans les jambes; polyurie (6 litre 1/2 
par 24 heures) ; l'urine contient par litre : sucre, 688r 30 ; urée, 5»^ 80 ; résidus, 
83 grammes. Au bout de 15 séances, le pucre tombe à 61 grammes par litre, 
tandis que les matériaux solides s'élèvent à 101. Il existe une forte proportion 
d'acétone. A la 28*"^ séance, la fatigue et la faiblesse des jambes diminuent; cette 
amélioration s'accentue après la 43(n« application de courants; elle persiste; 
mais après ^63*"^^ séance, chaque litre d'urine renfermait 71 grammes de sucre. 

Obs. IY. — Femme, 62 ans, très grasse ; elle se plaint d'une grande faiblesse 
qui diminue au bout de 10 séances; la faible quantité de sucre qui existait au 
début (38^20). Les traces d'albumine, notées avant l'application de ces courants 
disparaissent après 20 séances. 

Albuminurie. 

Obs. y. — Homme, 55 ans, très amaigri, atteint de néphrite chronique avec 
œdème malléolaire. Au début, la quantité d'albumine était de 68^70 par litre; elle 
tombe à 2 6r 70 ; après la 27'"® séance, l'œdème disparait et l'état générai s'améliore 
considérablement. 

Obs. YI. — Jeune fille, 23 ans, atteinte de néphrite chronique, consécutive à 
une scarlaiiae qu'elle a eue à 10 ans. Pendant ces 3 dernières années, la quantité 
d'albumine a oscillé entre U^ 50 et 3 grammes par litre et n'a été sensiblement 
modifiée par aucun traitement. L'urine qtii contenait, avant l'application de ces 
courants: albumine, 20^36; matières solides, 13; urée, 9; acide urique, 0,13; 
acide phosphorique, (0,90 par litre), a été à peine modifiée au bout de 25 séances. 
A ce moment, la quantité d'albumine est de 29^34 par litre ; l'urée a augmenté 
de 2 grammes, l'acide phosphorique de 20 centigrammes et les matières solides 
de 12 grammes. 

L'action thérapeutique de ces courants a été plus nette dans les cas de choréc 
et de tremblement hystérique. 
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Ghorée gesticulatoire. 

Obs. VII.— Petite fille, 1 1 ans, atteinte de chorée intense, non rhumatismale, datant 
de huit jours, elle ne peut se tenir sur ses jambes, a usé 3 paires de chaussures en 
8 jours, sous TinQuence de ces mouvements incôssants et désordonnés; elle ne 
peut ni manger seule ni prononcer quelques paroles ; après une première appli- 
cation de ces courants, les mouvements sont moins brusques ; au bout . de 
5 séances de 30 minutes de durée, les mouvements sont moins saccadé?; elle peut 
ramasser les objets, elle dort; après la 10""* séance, son haleine a une forte odeur 
d*ozone, d'après le dire de la mère ; elle peut se servir de sa main droite après 
la 13»"® séance, écrire après la 27"« ; la guérison est complète au bout de 
33 séances. 

Ghorée hystérique arsrthmique. 

Ors. VIII. — - Homme, 29 ans; sous Tinfluence d'une frayeur, il a été pris de 
chorée à 17 ans, et, actuellement, il présente des mouvements frréguliers, inco- 
ordonnés, arythmiques, de tous les membres, avec antipropulsion parkinsonnienne ; 
nombreuses phobies, crises quotidiennes d'hjstéro-épilepsie, insomnie ; ne peut 
pas travailler. Au bout de 3 séances, il accuse une augmentation des forces, il 
dort, il a bon appétit, les crises ne se sont plus reproduites; après la 5"** séance, 
il a une crise, mais elle est moins forte que les précédentes; au bout de 16 séances, 
les mouvements arythmiques ont à peu près disparu; il peut manger seul et faire 
quelques petits travaux des champs. 

Obs. IX. — Sa sœur a des mouvements choréiformes analogues mais moins 
accusées ; elle marche mal ; elle est notablement améliorée par 5 applications de 
couranla de haute fréquence. 

Tremblement hystérique à type de sclérose en plaque, 
oonsécutil à une infection puerpérale. 

Obs. X. — Femme, 26 ans, démarche cérébello-spasmodique; peut à peine se 
tenir debout; tremblement intentionnel, massif; mouvements brusques, saccadés, 
irréguliers, cessant au repos; ne peut manger seule; parole lente, traînante, 
embarrassé, bredouillée ; crises hystériques, stigmates. Cet état dure depuis 
2 mois; après la 11 "*<^ séance, la marche est plus facile; au bout de 32 appli- 
cations de ces courants, les forces sont revenues, Tétat général s'est amélioré; 
la malade marche bien. 

Ghorée saltatoire et salutatoire. 

Obs. XI. — Femme, 53 ans, impaludisme datant de 3 ans ; à la suite d'une 
forte émotion remontant à i mois, elle a été prise de saltation et de salutations 
rythmiques se renouvelant 9 fois par minute. Actuellement, ces mouvements sont 
si violents que la chaise sur laquelle elle est assise est parfois renversée; elle res- 
serre rythmiquement la main droite dans la gauche. Sensibilité intacte. Réflexes 
rotulieas diminués. Ce n*est qu*au bout de 32 séances que les mouvements 
choréiformes disparaissent ; ils ne s'étaient pas reproduits 2 mois plus tard. 

Tremblement saturnin. 

Obs. XII. — Peintre, 38 ans, tremblement et diminution de la sensibilité plus 
accusés dans la main droite; elle est animée 80 fois par minute de petits mouve- 
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ments menus, peu étendus, segmentaires, exagérés lorsque la main n*est plus 
appuyée, lorf^ue les doigts sont écartés; il ne peut ramasser une épingle, il 
touche difficilement le bout de son nez ; parfois il met les alimonts à c6té de la 
bouche. Les réflexes rotuliens sont exagéré». Au bout de 16 séances, aucune 
amélioration ne survient. On suspend ce traitement. 

Hémiplégie droite consécutive à une hémorrhagie cérébrale. 

Obs. XIII. — Ancien marin, 58 ans, alcoolique et syphilitique. Cette paralysie 
qui date de 2 ans, ne subit aucune modification malgré 47 applications de ces 
courants de haute fréquence. 

Gk>itre exophtalmique. 

Obs. XIV. — Femme, 48 ans; à la suite de grands chagrins éprouvés en 1893^ 
a eu des céphalées rebelles, des palpitations de cœur, puis de Texophtalmie qui 
débuta par Tœil gauche ; le goitre s^est établi insidieusement sans attirer Tatten- 
tion de la malade. Actuellement, il est très volumineux, il est animé de violents 
battements que Ton voit aussi au niveau des carotides et des sous-clavières ; 
Texophtalmie est énorme ; les cornées ne sont plus recouvertes complètement 
par les paupières et présentent des taies larges et épaisses ; les battements car- 
diaques sont tumultueux ; le tremblement des doigts est très accentué. On lui 
donne sans succès de la vératrine, de Tantipyrine, du bromure de potassium et 
elle demande du corps thyroïde de mouton. Toute cette thérapeutique n*amène 
aucun résultat favorable. Après 41 applications de courants de haute fréquence, 
on constate une légère amélioration symptomatique ; les palpitations sont moins 
fortes ; le tremblement a diminué, mais le goitre et TexophtaUnie sont restés 
stationnaires. 

Neurasthénie. 

Obs. XV. — Homme, 50 ans, insomnie, malade imaginaire, se plaint d*une 
série de symptômes lus dans les livres de médecine. L*applioation des courants 
ne dure que 2 minutes. Après la 2Z^^ séance, il dort o heures; au bout de 
30 séances, l'état général s'améliore légèrement. 

Obs. XVI. — A vu cesser, après la 20"»» séance, Tatonie intestinale et Tin- 
somnie dont elle se plaignait. 

Obs. XVII. — Il s'agit d'une Jeune hystérique de 17 ans qui était restée cou« 
chée depuis 18 mois, en ne prenant qu'un minimum d'alimentation. Au bout de 
20 séances, les forces se sont relevées et l'état général s'est amélioré. 

Obs. XVIII. — Homme, 38 ans; fatigue, manque de forces, malaise général, 
dyspepsie, hypochlorhydrie. 19 séances amènent une amélioration symptoma- 
tique générale et une augmentation du volume de l'acidité de l'urine; des 
matières fixes, de l'urée, de l'acide phosphorique. Le chiffre des excrétions, qui 
était tombé à 50 en dessous de la normale, a augmenté considérablement sous 
l'influence de ces courants. L'acidité et les matières fixes se sont élevées momen* 
tanément au-dessus de la normale, tandis que le sommet de la courbe de l'urée 
a rarement atteint la hauteur normale. L'élimination de l'acide phosphorique a 
oscillé entre 60 et 80 Vo ; le volume de l'urine s'eat maintenu entre 65 et 85 %. 

Le chimisme stomacal s'est modifié, l'acide chlorhydrique libre et l'acide 
chlorhydrique combiné ont augmenté notablement à la suite de 12 séances. 
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Lsrmphadénome. 

Obs. XIX. — Femme, 36 ans, sans antécédents morbides, lymphadénome des 
ganglions préaurîculaires, sous-maxillaires, sous-stemo-mastoïdien, sus-clayi- 
cnlaires, axillaires du c6té gauche. Le sein gauche est recouvert d^une peau 
épaisse, grenue, d'aspect éléphantiasique. Pas d'augmentation des globules 
blancs. Sous Tinfluence de 52 séances, Tœdème sous-cutané diminue notable- 
ment ; les ganglions sont moins Tolumineux, plus mobiles. Les ganglions corres- 
pondants du côté droit se prennent et diminuent légèrement après quelques appli- 
cations do ces courants qui n'ont une action bien nette que sur Tœdème voisin. 
En résumé, la marche du lymphadénome a été simplement retardée. Un eczéma 
du dos de la main, traité par ces courants, a disparu au bout de quelques séances. 

Obs. XX. — Une glossite syphilitique n'a pas été modifiée, ainsi qu*il fallait 
s'y attendre. 

Conclusions. — Dans la plupart de ces 20 observations, Tapplication de 
courants de haute fréquence a amélioré l'état général et relevé les forces ; elle 
est restée presque sans action sur la glycosurie et sur l'albuminurie ; elle 
a agi favorablement sur les troubles moteurs fonctionnels (chorée simple, 
chorée hystérique arythmique, chorée saltatoire et salutatoîre), elle n'a 
produit aucun effet durable sur le tremblement saturnin, l'hémiplégie, le 
goitre exophtalmique, le lymphadénome, les accidents tertiaires de la 
syphilis ; enfin, elle a donné d'assez bons résultats dans la neurasthénie. 



LA MÉTHODE GRAPHIQUE ET LES SCIENCES EXPÉRIMENTALES 

Par M. MAREY, de Hnstitut (1). 



Pendant longtemps, pour inscrire un phénomène, il fut besoin d'établir un 
intime contact entre l'organe exploré et l'instrument inscripteur; on devait 
même emprunter au mouvement observé une partie de sa force motrice peut 
actionner le style traceur. Cette nécessité entraînait parfois de grandes difti- 
cultes dans l'établissement des expériences : il fallait des dispositifs compliqués 
pour relier, par exemple, chacun des pieds d'un cheval à l'appareil qui en devait 
inscrire les appuis et levés successifs. La difficulté était plus grande encore 
quand il s'agissait de transmettre à l'appareil inscripteur les mouvements de l'aile 
d'un oiseau avec ses phases d'élévation et d'abaissement et les diverses incli- 
naisons de sa surface pendant le vol. 

L'emploi de la photographie a levé toutes ces difficultés, à ce point qu'on peut 
aisément déterminer tous les mouvements qu'un animal exécute, soit qu'il 
coure, qu'il nage ou qu'il vole. J'ai imaginé» à cet effet, plusieurs méthodes 
différentes; je ne rappellerai que la plus générale dans ses applications, la 

(1) Extrait du discours prononcé par M. Marey à TAssociation française pour Tavan- 
cemeat des sciences. (Congrès de Saint-Étiênne 1897.) 
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chronophotograpbie, sur pellicule mobile qui permet de projeter sur un écran 
des images en mouvement. 

' Tout le monde connaît deux applications de cotte méthode qui ont eu un 
grand succès de curiosité^ le kinétoscope d'Édison et le cinématographe de 
MM. Lumière. Avec Tun ou Tautre de ces instruments, rœil voit se succéder une 
série d'images photographiques à des intervalles de temps si courts qu'il conserve 
"encore l'impression de chaque image quand apparaît la suivante, de sorte que la 
discontinuité des impressions visuelles ii*exisie pas. Mais ces images ont été 
prises à des ioteryalles de temps égaux sur une longue bande pelliculaire, pendant 
que le sujet exécutait des mouvements; en repassant au-devant de Toeil, ces 
' images montrent le sujet dans des attitudes toujours changeantes qui sont celles 
du mouvement lui-même. 

Sous cette forme synthétique, la chronophotographie ne nous apprend rien 
sur la nature do mouvement dont elle reproduit cependant Tapparence pour nos 
yeux. Si elle nous montre un oiseau qui vole, nous avons la même incertitude 
sur la trajectoire de ses ailes que si nous regardions voler un oiseau véritable ; 
et pourtant les images contiennent, bien ûdèlement enregistrées, toutes les 
positions que chaque point du corps ou des ailes a occupées dans l'espace à des 
instants successifs, c'est-à^ire tout ce qui est nécessaire pour analyser ce mou- 
vement au point de vue cinématique, pour en tracer l'épure géométrique. C'est en 
cela que consisterait la véritable application scientifique de la chronophoto- 

. graphie. Or, cette analyse est possible par un procédé fort simple qui n'exige 
qu'un peu de patience. 

On projette sur une feuille de papier l'image agrandie d'une première attitude 
de l'oiseau et l'on pointe sur cette feuille la position d'un ou de plusieurs points 

>de l'aile dont on veut connaître le mouvement. On paese ensuite à une seconde 
image qu'on projette sur la même feuille, en se guidant, pour la superposer à la 
première, sur des points de repère analogues à ceux qui, dans l'impression en 
couleur, servent à superposer exactement les diverses planches coloriées. Sur 
cette seconde image, les points do l'aile que Ton considère n'occupent pas la 
même position que sur. la première; on trace ces nouvelles positions, puis on 
procède de même pour la série des images successives. On obtient de la sorte des 
trajectoires par points des parties de l'aile dont on voudrait connaître les dépla- 
cements suecessifs. Ces déplacements dans leur ensemble, forment une ligne 
ininterrompue dont tous les points, inégalement espacés sur le papier, corres- 

- pondent à des intervalles de temps égaux. On conncdt, d'après cela, non seule-r 
ment la trajectoire, mais les vitesses de l'aile en ses différents points^ c'e^t-à-dire 
tout ce qui est nécessaire pour apprécier exactement le mouvement qu'on voulait 
connaître. 

Ainsi, la notion scientifique réellement importante sur la nature du mouve- 
ment se trouvait contenue dans les images chronophotographiques, mais elle y 

^ était cachée et on no l'en pouvait dégager ni par la comparaison trop difficile des 
images dissociées, ni par la recomposition de ces images dans une synthèse 
rapide qui reproduisait les impressions confuses de la vision directe. La méthode 
des projections successives lève toute difficulté ; elle permet d'affirmer qu'il 

' n'est pas de mouvement, si rapide ou si compliqué soit-il, qu'on ne puisse 

< analyser exactement s'il peut être fixé par la chronophotographie. 

Un fait exactement de même ordre, se produit dans l'analyse des sons au moyen 

. du phonographe. On connaît le principe de ce merveilleux instrument d'Édison. 
Une membrane, que fait vibrer le son de la voix ou celui d'un instrument, porte 
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une petite pointe de métal au contact de laquelle tourne un cylindre de cire. 
Chaque vibration de la voix produit à la surface du cylindre une petite entaille ; 
tant que le son se prolonge, ces entailles se multiplient en gravant autour du 
cylindre une longue spirale à fond dentelé. Qu*on fosse maintenant repasser sur 
cette spirale un appareil analogue, muni, lui aussi, d'une membrane et d'une 
pointe ; ce sera cette fois le cylindre qui commandera les vibrations de la mem- 
brane et lui fera rendre un son pareil à celui qui se produisait tout à l'heure. La 
parole, le chant, le son des instruments sont ainsi gravés sur le cylindre, puis 
restitués par lui avec une fidélité saisissante. 

La restitution exacte des sons montre bien que le cylindre en avait conservé 
tous les éléments sous forme d'entailles dont chacune correspondait à une 
vibration sonore. Mais l'audition ne nous apprend rien sur le caractère de ces 
vibrations ; elle nous restitue l'impression auditive avec toute sa complexité. 

Un physiologiste allemand, L. Hermann, de Kœnisberg, entreprit de relever 
sur les entailles mômes du cylindre le caractère des vibrations sonorea. Par un 
ingénieux artifice, il transforma d'abord les entailles gravées sur la cire en une 
. courbe tracée sur du papier. Cette courbe reproduisait fidèlement le profil de 
toutes ces dentelures en les amplifiant beaucoup. Alors, au moyen d'une méthode 
. simplifiée de calcul dont il est l'inventeur, Hermann réussit à extraire, une aune, 
de la courbe compliquée du phonographe, les courbes sinusoïdales de chacun 
des harmoniques dont elle était formée. 

Ainsi, le phénomène le plus subtil qu'on puisse imaginer, ces milliers de 
vibrations de l'air que produit à chaque seconde la voix humaine, le nombre et 
la période des harmoniques auxquels est dû son timbre, tous ces actes, si rapides 
et si compliqués, l'instrument les saisit pour ainsi dire au vol, les fixe et permet 
. de les soumettre à l'analyse mathématique. Cet exemple m'a paru bien propre à 
montrer l'admirable puissance de la méthode graphique. 

Mon enthousiasme pour cette méthode date, du reste, de loin. C'était au temps 
de ma Jeunesse, en 1859, les premières inscriptions de phénomènes phy^iolo* 
giques venaient d'être réalisées en Allemagne ; il me sembla que ce mode 
d'inscription devait être généralisé ; qu'il était l'expression naturelle des phéno- 
mènes, et qu'il traduisait clairement ce que le langage ne peut rendre. Ainsi, le 
pouls d'une artère que notre doigt ne perçoit que comme un simple choc, 
donne, quand on l'inscrit, une courbe riche en détails qui renseignent sur les 
variations du mouvement du sang dans les -vaisseaux. 

La courbe de la pulsation du cœur n'est pas moins instructive relativement à la 
fonction de cet organe. 

Aussi, depuis bien longtemps, ai-je consacré tous mes efforts à développer la 
méthode graphique, à la perfectionner et à créer des instruments nouveaux qui 
forment déjà une longue série, depuis le sphygmographe, qui inscrit le pouls 
d'une artère. Jusqu'au chronophotographe, qui analyse, ainsi qu'on l'a vu, les 
mouvements les plus rapides et les plus compliqués. 

J'ai eu la satisfaction de voir entrer dans cette voie non seulement mes élèves, 
mais les physiologistes de tous pays. Notre outillage scientifique s'est rapidement 
développé, et les découvertes se sont succédées en grand nombre. Chaque Jour, 
nous voyons se restreindre le nombre des phénomènes inaccessibles à nos inves- 
tigations. Tout récemment, MM. Roux et Balthazard, associant d'une manière 
fort ingénieuse, l'emploi des rayons Bôntgen à la chronophotographie, ont, 
dit-on, réussi à rendre saisissables, à Tintérieur du corps, les mouvements de 
l'estomac, à en inscrire les phases et à en démontrer le mécanisme. 
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RAPPORT SUR LE TRAITEMENT DE LA NEURASTHÉNIE 
PAR L'ÉLECTRICITÉ 

Par M. le docteur L.-R. RÉGNIER (1). 



La DeurasthéDie, vaguement connae sous d^autres dénoEninationSf^ fut bien 
décriie et nettement séparée d*autres syndromes morbldes^en 1880, par Beard, 
sous le nom de nervous exhaustion. 

Comme pour beaucoup d*autres maladies, la faradisation, la voltaSsation et la 
frankliniBation ont été et sont encore spéciales à chaque électrothérapeute et sa 
conception sur la pathogénie de la maladie. 

Sans nous lancer dans ces considérations pathogéniques qui seraient ici hors 
de propoSf nous limiterons notre rapport à Texposé de ces trois modalités élec- 
triques, telle qu'elle est indiquée par les spécialistes les plus qualifiés. Nous indi- 
querons }es résultats obtenus, de façon à présenter les éléments de comparaison 
d'une manière aassi nette que possible et à justifier nos conclusions. La princi^ 
pale difficulté de notre tâche réside dans la multitude des documents à utiliser 
et aussi dans ce fait que la neurasthénie varie d*aspect clinique suivant qu'elle 
porta mr l'ensemble du système nerveux ou sur certains centres à l'exclusion des 
autres, constituant ainsi autant de formes d*une même maladie, dont la nature 
peut toujours se reconnaître, comme celle de Thystérie, à certains stigmates qui 
manquent rarement. 

Avec la plupart des auteurs, nous admettrons quatre formes : la forme générale 
ou cérébrale, la forme spinale, la forme sympathique ou dyspeptique et la forme 
locale. 

Dans la première, nous trouvons comme signes prédominants : la céphalée 
constrictive, IHnsomnie, les vertiges, la dépression des facultés mentales, Taboulie, 
raETaiblissomeDl de la mémoire, les phobies, les préoccupations hypocondriaques. 
Cet étal mental ici prédominant, mais toujours plus ou moins ébAuché dans les 
autres formes, constitue un élément de premier ordre pour le diagnostic de la 
maladie, absolument comme ces stigmates si précieux lorsqu'il s'agit de recon- 
naître certaines formes anormales dé l'hystérie. 

Dans la neurasthénie spinale, nous voyons prédominer soit la rachialgie, 
rbyperesthésie de la colonne vertébrale, lesdouleurs thoraciques ou abdominales, 
soit les douleurs lancinantes ou fulgurantes le long des membres inférieurs, les 
sensations de conslriction à la base du thorax ou aux lombes (plaque sacrée) et 
Timpuisfance chez l'homme, la frigidité chez la iemme, qui rappellent à s'y 
méprendre parfois, le syndrome de la période préataxique du tabès. La neuras- 
thénie génitale se traduit d'abord chez l'homme par des phénomènes d'excita- 
tion : pollutions nocturne, priapisme, éjaculations hâtives. Bientôt apparaissent 
les signes généraux de la neurasthénie : céphalée, dépression mentale, rachialgie. 
Lee malades se croient alors épuisés par leurs pertes séminales, ils s'imaginent 
qu'ils sont incapables d'une érection suffisante, l'appétit sexuel disparait et 
rimpuîsrance d'abord puremant psychique et passagère devient réelle et difficile 
à guérir, Cea malheureux neurasthéniques, qui se croient atteints d'une maladie 

(l) Communication faite à la Société française d'Électrothéraple. 
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de la moelle, tombent daDS un élat mélancolique épouraotable, font succead-^ 
Yémeiit ressai de tons les traitemeo ta pendant quelque temps, puis los abandon- 
Dent déseBpéréâi car il est rare qn'ils aient la patiepce nécessaire etfuEie confiance 
suffisaifte dans leur médecin pour se persuader que leur maladie est, à ce degré, 
eiclfèmement tenace et n'a quelques chances de guérir que par un traitement 
suivi a?ec méthode et persévérance. 

Gliez la femme, la neurasthénie génitale présente aussi ces deux alternatires 
d*eicitation, puis de froideur, mais elle se traduit euriout par ce Fjndrome si 
tenace et si douloureux qu'on appelle les (grandes névralgies pelviennes. 

Dans la forme sympathique dominent les troubles dyspeptique?^ les ptôses 
Tiscérales et ïes modiOcaiions de !a circulation avec fausse angine de poitrine. 

La neurasthénie locale se maDÎfef^te par un symptôme unique : une douleur 

* fixe, localisée dans une région variable mais non en rapport avec un district 
anatomiquemeni ou phjsiologiquement déterminé; c'est ce que Blocq a appelé 

' la topoalgie. 

Nous avons à exposer maintenant les diiï'érentes manières dont le traitement 

* électrique a été employé pour chaque forme. 

Pour la neurasthénie générale, Beard et Rockwell ont préconisé la faradisa- 
lion généralisée ei la voltaisation centrale, qui semblent leur avoir donné de boQS 
résultats. 

Pour la ToltaMtioti centrale, Beard et Bockweîl iadiquent la technique sui- 
vante : une large électrode reliée au pôle négatit'do Tappareil à courants conti'" 
nus est appliquée sur Tépi^ai^ire. Le p61e positif est représenté par une large 
éponge ronde qu'on place d^abord sur la tête^ puis sur les nerfs sympathiques et 
sur le nerf vague, afin d^agir sur tout le système nerveux central. Avec un faible 
courant, fourni par deux à huit éléments, on commence par frotter le front d'une 
extrémité à l'autre, puis on place Télectrode sur le centre du crâne dans la 
région du vertex, sur la ligne qui correspond aux deux oreilles, pendant une à 
deux minutes. Beard et Hockwell attribuent à cette phase de Félectrisation une 
grande importance. Le pôle positif est ensuite promené de haut en bas pendant 
cinq minutes de chaque côté du cou sur le trajet du pneumo- gastrique et du 
sympathique. On frotte ensuite de la même manière pendant trois à six: minutes 
la colonne vertébrale de haut ea bas, en insistant tout spécialement sur la région 
du cou. Les auteurs ont eu par ce procédé de brillantes guérisons. 

Pour la faradisation, ils recommandent en première ligne une faradisation 
douce de la tête au mojen de la main électrique ou de la grande électrode à 
tête. Le mieux est de traverser la tête longitudtnalemetit, le pôle 4- ^n avant, le 
pôle — au Fommet dn cou. On peut également placer un pôle à la tête, Fautre 
sous les pieds. On prépare ain^i ta transi lion à la faradisation générale. Pour 
cette dernière, le malade déshabillé est placé sur un tabourei, les pieds reposaut 
Bur une grande électrode ou dans un vase rempli d'eau et relié au pôle négatif 
de la bobine. Lo pôle positif, formé par la main humectée ou par une électrode 
d*éponge épaisse et de 5 à S centimètres de diamètre^ est successivement prome- 
née sur toutes les parties du corps. Ghe2 les personnes sensibles, la main élec- 
trique est préférable pour les applications à la tête, parce qu'elle permet mieux 
au médecin d'apprécier Ténergie du courant. On commence par le front et les 
tempes, qu'on fait traverser par un courant nettement sensible* Un passe ensuite 
au vertex, où le pôle positif doit rester un certain temps. Puis avec un courant 
un peu plus fort on traite Tocciput et la nuque. On augmente encore Ténergie du 
courant pour le promener de haut en bas le long de la colonne vertébrale afin 
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<rairir spécialement sur )a moelle épinière. Vient ensuite la faradisation du con, 
^iver un courant plus faible, destiné à exciter les nerfs grand sympathique, pneu- 
mogastrique et phréniqne. £nfin on faradise la région antérieure de la poitrine, 
surtout au niveau du cœur, puis, avec des courants plus énergiques, l'abdomen. 
Ace moment, on peut fixer le pôle -|- sur Tépigastre pour atteindre le plexus 
rœlia^ue, puis le promener lentement sur tout le ventre pour exciter les parois 
iuiestiDales et les muscles de Tabdomen. On termine par une excitation éner- 
gique des muscles du dos et des quatre membres, en exerçant, en même temps 
fHi\aj promène Télectrode, de fortes pressions sur les régions qu'elle parcourt, 
priucipalement au niveau des troncs nerveux les plus importants et sur les 
muscles, de façon à provoquer d'énergiques contractions musculaires sur toutes 
Jes parties du corps. La durée totale de l'application est en moyenne de dix à 
viDiTt minutes. Mais on peut faire varier l'intensité, la durée et les localisations 
spéciales, suivant les cas. 

Baardet Rockwell attribuent à cette méthode, qu'ils ont beaucoup plus em- 
ployée que la voltaïsation^ plusieurs effets. 

I"" Une action immédiate généralement réfrigérante et tonique : les douleurs, 
Ja lassitude disparaissent, les battements du pouls deviennent plus réguliers. 

J' Des effets durables qui sont : l'amélioration du sommeil, l'augmentation de 
Tappetit, Taccélération de la circulation^ la facilité plus grande de la digestion 
ot de la défécation, l'augmentation de volume et de consistance des muscles, 
râpaiscment des douleurs, de la susceptibilité morbide, du sentiment de pression 
à la lêLe, de la nervosité et de la dépression mentale; les facultés intellectuelles 
^& réveillent et le malade reprend goût à l'existence. 

Lti Dr ^Vei^MitchelI, qui est l'auteur d'une méthode que vous connaissez tous, 
reposant sur l'isolement, le repos, le massage, l'électrisation et un régime diété- 
tique visant à la suralimentation, a employé aussi la foradisation généralisée de 
la niéme façon à peu près que les auteurs précédents. 

Pour Télectrisation des muscles il utilise les interruptions lentes, deux à cinq 
par seconde, qui sont moins douloureuses, mais il pense qu'avec des interrup- 
lioriB plus rapides un opérateur connaissant bien l'anatomie et les points de 
Ziemmssen pourrait obtenir des résultats plus satisfaisants. Les électrodes recou- 
vertes d'épongés humides sont placées sur chaque muscle tour à tour et à la 
disHiDce de 6 à 8 centimètres. On les meut assez rapidement pour permettre au 
mmclâ de se bien contracter. Quand on a traité les muscles du membre inférieur, 
on passe à ceux de l'abdonien, du dos et des lombes pour arriver enfin à la poi- 
irino et aux bras. On laisse de côté ceux de la face et du cou. L'opération dure 
de quarante minutes à une heure. Les résultats obtenus ne semblent pas mer- 
veilleux car, l'auteur dit lui-même que, parmi les éléments qui composent sa 
méihode, s'il faut en négliger un, ce ne peut être que Télectrisation. 

Ce qu'il y a d'intéressant dans la méthode de Weir Mitchell et Playfair, c'est 
{Qu'ils ont étudié l'action de ce genre de faradisation sur la température du 
malade. 

Le traitement des miiscles, pendant une demi-heure, donne lieu à une élévation 
ihermique qui varie de 1/2 à 1^ Fahrenheit. Cette élévation ne disparaît qu'au 
bout d'une heure ou deux. Avec la faradisation centrale, l'élévation de tempé- 
rature est moindre, on peut donc en conclure avec l'auteur que l'exercice muscu- 
laire électriquement provoqué peut, comme l'exercice naturel, augmenter la 
chaleur du corps. 

Lrb, dans son traité d'électro thérapie, conseille de traiter la neurasthénie 
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cérébrale à Taide d*un courant voltaïque constant travoreant la lête longitudi- 
oalement, transyersalement et obliquement, le courant doit éire faible. Mais il 
dit n*aToir par lui même que peu d'expérience de ce mode de traitement. 

Lowenfeld est partisan d*une méthode polaire rigouretise. Dans les cas de 
congestion, le pôle 4- ^^^ appliqué sur le front, dans les cas d*anémie c'est le 
pôle — . Quelquefois, dit-il, mais sans bien spécifier les indication^, il est bon 
d*emplojer f uccessiyement les deux directions du courant. Il conseille encore de 
placer une grande électrode sur la tête, l'autre aux pieds et en mettant, suivant 
les mêmes indications (congestion ou anémie), le pôle + ou le pôle — sur le 
vertex. Le cboix du pôle est conforme en somme au précepte de Holtz et nous 
nous y associons volontiers. 

Hutchinson a aussi employé avec succès, ses observations en témoignent, la 
galvaniéation centrale et la faradisation générale ; 11 préfère la seconde et quel- 
quefois associe la galvanisation centrale à la faradisation des muscles. L'intensité 
qu*il conseille pour la voltalsation est de 1/2 milliampère à 1 milliampère 1/2. 

Rumpf dit avoir eu de bons résultats en employant pour exciter la peau chez 
les neurasthéniques très déprimés le pinceau faradique. Il recommande de com- 
mencer avec des courants très faibles et des séances courtes, car ces malades sont 
très irritables. Si la séance est bien supportée, on peut augmenter petit à petit. 

Avec ces malades sensibles, la faradisation n*est pas en ofifet sans inconvé* 
nient". Même maniée avec précaution, elle peut amener des vertiges, des malaises 
et des lypothymies. G*est donc un procédé qu*on ne peut vulgariser. Dans les 
trois ou quatre premiers Jours, il se produit aussi quelquefois des effets de réac- 
tion : douleurs musculaires, surexcitation nerveuse, exagération de la céphalalgie 
et de rînsomnie et il faut que le médecin soit bien sûr do Tascendant qu'il a sur 
son malade pour se risquer à employer im procédé qui, tout bon qu'il soit par la 
suite, présente ces inconvénients. 

- Il nous faut arriver Jusqu'en 1890 pour voir traiter les neurasthéniques par la 
• franklinif'ation suivant le procédé dont notre confrère, le D^ Vigoureux, a donné 

la technique. 

Le bain électrostatique forme la base du traitement et quelquefois même tout 

- le traitement. 

Le patient est placé sur un tabouret isolant relié an pôle — d'une machine 
statique arsez forte. Il se trouve donc chargé d'électricité négative à trèà haut 
potentiel et se décharge par toutes les saillies du corps et des vêtements. 

- L'action thérapeutique de ce bain eH nettement sédative. La durée en varie de 
quinze k vingt minutes suivant les sujetp. Le souffle, dirigé sur la tête à l'aide 
d'une pointe métallique, est quelquefois ajouté au bain pour faire disparaître la 
sensation de casque, ce qui a lieu au bout de quelques instants. 

Les étincelles tirées avec une tige métallique mousse, ou mieux une boule, sont 
conseillées par l'auteur surtout lorsque les malades sont atteints de parésies, de 
prolapsus pariéto-viseéral ou d'atonie gastro-intestinale. On peut aussi les utiliser 
en vue de produire par l'irritation cutanée une action révulsive réûexe. 

Les étincelles produisent une stimulation générale qui fiait disparaître momen- 
tanément la sensation habituelle de fatigue et de dépression lorsqu'on tire les 
membres de la région dorso-lombaire. 

L'aigrette, dont l'action est tantôt sédative, tantôt excitante est surtout utilisée 
par lui pour faire une révulsion sur les parties sensibles comme la face. 

La friction est indiquée chez les. malades dont la sensibilité générale est 
. émoussée ou qui présentent des plaques d'anesthésie. 
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Lorsqu'elle est bien aupportée, la frictioa électrique joue un grand rôle dans 
1« iraïtemeni par son action excitante locale et son action réflexe sédative, et 
aussi comme stimulant de la nutrition générale. 

Les résultats publiés par Vigoureux dans son livre sont tout à fait en faveur 
de ce traitemeat. 

Quelques élecLrothérapeutes préfèrent au bain électrostatique la douche donnée 
foii avec le disque à pointe de Baraduc suspendu quelques centimètres au-dessus 
de la tête du malade, soit avec Taraigaée de Truchot* soit avec des disques à 
pointe d'argent ou d*aluminium, soit avec des balais de chiendent, ces deux der- 
mers mojenâ possédant, d*aprè8 eux, une action sédative plus énergique. 

Nous croyons personnellement la douche électrostatique plus efficace que le 
Eîmple bal u ei d'un emploi plus commode que ce dernier combiné avec le souffle 
djrigé sur la tête à Taide de la pointe, comme dans le procédé Vigoureux. 

La frankliDisation, depuis 1890, a été adoptée par la plupart des électrothéra- 
peutes, soit Feule, soit combinée avec une médication interne (Régi?, Vigoureux) 
ou avec les iDJections hypodermiques de glycéro-phopphates (Imbert de la 
Touche) ou avec la galvanisation (Foveau de Gourmelles). 

Dans la forme spinale, la galvanisation labile et descendante de la moelle, pôle 
négatif reposant sur le sacrum, pôle positif promené le long de la colonne verté- 
brale depuis la base du crâoe Jusqu*aux dernières vertèbres dorsales, semble 
prérérable à la faradiFation. Les étincelles statiques et la friction électrique de la 
moitié iDrérieure du corps atténuent rapidement et font disparaître les signes de 
coDgestiou ^pioale, tels que Tétat spasmodique des muscles des membres infé- 
rieuri, les crampes, l'exagération des réflexes et les pertes séminales. 

La forme dyspeptique de la neurasthénie est de toutes la plus fréquente. C*est 
ropinion générale de tous les auteurs que nous avons consultés. Nous trouvons 
encore Ici plusieurs méthodes recommandées. Beard et Hokwell commencent 
par la faradisaiion générale, puis, si cela ne suffît pas, ils procèdent à la vol-^ 
taïz^ation du ner f vague et du sympathique au cou et, plus tard, en cas d'échec, 
recourent à la voltaïsation centrale. 

Leube emploie tantôt de forts courants foradiques qu*il fait passer du dos à 
répigastre, tantôt le courant voltaïque en applications externes pôle + sur Tépi- 
gaatre^ pôle — sur la colonne dorsale avec des courants assez forts; l'application 
interne avec Télectrode dans l'estomac ne lui paraît pas plus efficace. Burkart 
signale de bons résultats de sa pratique qui consiste à appuyer éoergiquement le 
pôte positif dans la région des plexus abdominaux sensible à la pression, le pôle — 
étant placé sur le dos; Stein préfère le courant faradique de force moyenne qu'il 
fait passer d'un hypocondre à l'autre au moyen de grandes électrodes. 

Richter et Kusoiaul ont ausM constaté les bons effets de la faradisation de 
labdomen* Erb, tout en disant qu'il n'a pas d'expérience personnelle sur ce 
sujet, eatayerait d'abord la faradisation. S'il y a des sensations anormales pen- 
dant la digestion ou si l'hyperesthésie des nerfs de l'estomac prédomine, la 
vo1t8Ï?ation stable est indiquée, le pôle positif appliqué sur l'épigastre. II faut 
faire en même temps le traitement général. Quand il y a dilatation de l'estomac, 
Onimus recommande la voltaïsation stable antéro-postérieure de l'épigastre au 
dos et de la petite à la grande courbure. Leube émet un avis analogue. Erb et 
Fur^tner prélëreot la faradisation. Vne électrode est placée à Thypocondre 
gauche ; Tautre sur l'épigastre est promenée, en l'appuyant fortement» du cardia 
au pylore. Le courant doit être énergique. 

Neftel place las électrodes sur deux points opposés de l'estomac dilaté et fait 
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passer de dix à vingt fois par minute des courants progressivement croissants ou 
bien de très forts courants à quinze ou vingt reprises pendant quelques secondes. 
Hoka et Harada placent le pôle positif dans la région du cardia et promènent le 
pôle négatif sur l'estomac, en le comprimant par intervalles. La séance est de dix 
minutes et doit être faite avant le principal repas. 

Erb recommande de placer une grande électrode sur le dos, contre les 
apophyses épineuses, à gauche, au niveau du cardia. On touche avec une élec- 
trode plus petite .d'abord le cardia, puis tous les autres points de la surface de 
1 estomac. Les courants doivent être forts, la durée de la séance de cinq à huit 
minutes. Les séances seront foites tous les Jours, de préférence après un lavage 
de l'estomac. 

De Watteville a conseillé la galvanofaradisation, la spirale secondaire de 
l'appareil d'inductioA étant intercalée dans le circuit du courant voltaïque, de 
manière que le courant d'ouverture suive la même direction que le courant vol- 
taïque. L'action excitante du courant faradique se manifeste ainsi partout où se 
produit l'action modificatrice du courant voltaïque et, comme le pôle négatif 
accroît l'excitabilité, l'action du courant faradique est accrue. On peut, après 
l'électrisaton de l'estomac, procéder à la voltalsation du nerf sympathique et du 
pneumogastrique au cou et appliquer aussi le courant dans la région du point 
d'émergence du nerf splanchnique, entre la cinquième et la dixième vertèbre 
dorsale. Hutchinson combine la voltaïsation et la faradisation. La voltaï!«ation 
générale est fslïe suivant la méthode que nous avons décrite plus haut, avec une 
intensité de 1 milliampère et demi, pendant vingt minutes le matin. Le soir, 
aussi tard que possible, on procède à la faradisation, l'électrode placée sur le 
sacrum ; l'autre, promenée successivement sur le tronc, les reins et les membres, 
avec un courant faible. En dix minutes la séance peut être terminée, et> peu 
après, le malade s'endort. Le traitement électrique doit être aidé par tin régime 
diététique sévère. 

Batton Massej, notre collègue, partisan de la pathogénie sympathique, recom-* 
mande la voltaïsation stable à l'aide de larges électrodes, l'indififérente sur le 
4os, l'électrode active de 6 à 7 pouces de diamètre sur la région abdomi- 
nale. L'intensité est de 50 à 150 milllampères. Pour les applications périphé- 
riques, il donne la préférence au courant voltaïque : électrode indifférente dans 
le dos, l'autre de 3 centimètres de diamètre sur les points moteurs, avec inten- 
sités de 15 à 35 mllliampères. 

Pour la franklinisation, Vigoureux recommande de tirer des étincelles de la 
région de l'estomac et de la fosse iliaque gauche, Baraduc emploie la franklini- 
sation interne de l'estomac à l'aide d'une sonde terminée à son extrémité externe 
par une boule que l'opérateur tient à la maio, le malade étant placé sur un 
tabouret isolant relié au pôle — de la machine. 

Personnellement, nous avons eu de très bons résultats du procédé de frankli- 
nisation oscillante que nous avons décrit ici. C'est le procédé auquel, par expé- 
rience, nous donnons la préfér<$nce, après avoir essayé la voltaïsation et la fara- 
disation. 

La neurasthénie sexuelle chez l'homme accompagne fréquemment la neuras- 
thénie spinale, dont elle est plutôt un effet qu'une cause, ainsi que le fait judi- 
cieusement remarquer Hutchinson. L'impuissance a été surtout traitée par la 
voltaïsation et la foradisation. 

Pour la voltaïsation, Erb et Benedikt recommandent le procédé suivant : le 
pôle positif relié à ime grande électrode est placé sur la région lombaire, l'élec- 
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trode négative, de grandeur moyenne, eftt d'abord fixée sur le cordon sperma- 
tique, au niveau du pli de Taine; de chaque côté Tintensité du courant doit être 
assez forte pour produire une cuisson assez accentuée de la peau (30* à iO^ des 
anciens galvanoscope»). Ensuite, Téiectrode négative est promenée sur la face 
antérieure et postérieure du pénis do la racine au gland pendant six minutes. On 
place le pôle sur le périnée peoduit une ou deux minutes, puis on le promène 
du périnée au scrotum jusqu'à la naissance du pénis pendant un temps égal f 
quelques renversements ou inversions de eourant sont indiqués. 

S'il y a anesthésie du pénis, il faut agir plus longtemps avec le pôle. — S'il y 
a atrophie des testicules, si le scrotum est flasque, il faut également les élec- 
triser. 

Hutchioson conseille également la voltaisaiion, considérant la faradisation 
comme mauvaise à cause de ses propriétés trop stimulantes. On prescrira d'abord 
l'abstinence absolue de tous rapports. 

La voltaïsation sera pratiquée trois fois par jour si possible, de la façon sui- 
vante : Le malade s'assied sur un tabouret sur lequel est placée une large élec- 
trode. Avec l'autre électrode, on frictionne toute la longueur du rachis avec un 
courant juste assez intense pour donner une sensation de chaleur. On doit s'ar- 
rêter lorsque la peau est rouge, c'est-à-dire après quinze minutes. Il faut beau- 
coup de patience, car ce traitement peut durer de trois mois à un an. Quand elle 
échoue, il faut recourir cependant à la faradisation. Il recommande alors une 
électrode spéciale, constrtiite Fur ses indications et constituée par un tube métal- 
lique dans lequel glisse un tampon d'épongé fixé sur une vis. Les cylindres sont 
de différents calibres pour pouvoir s'appliquer exactement sur la verge. Lorsque 
celle-ci est introduite, on enfonce le piston garni d'épongé, jusqu'à ce qu'il 
touche le gland^ il est relié au pôle 4-- Une large électrode — sur le dos ferme 
le circuit. Le courant doit être faible, très régulier, avoir plus de tension que de 
quantité et des interruptions très rapides. On stimule ainsi activement les bran- 
ches du plexus sacré d'où émanent les nerfs génito-urinaires et on active aussi 
la nutrition des muscles. Le pénis devient turgescent, le dartos se contracte, et 
il faut bien veiller à ne pas prolonger la séance sous peine de provoquer l'éja- 
culation. Les séances seront faites tous les jours, elles ne doivent pas durer >plus 
de cinq minutes. L'auteur dit avoir eu de cette pratique de bons résultats. 

£rb, pour la faradisation, place ses électrodes de même que pour la voltaïsa- 
tion. Les courants doivent être assez forts; la durée des applications est la même 
que pour la voltaïsation. Si la nutrition des testicules est défectueuse, on les 
faradieera aussi. Lorsqu'il y a de l'anesthésie, il faut recourir au pinceau. 

Dans les cas graves ou rebelles, on fera en même temps le traitement voltaïque 
régulier de la moelle. Le traitement doit être continué six à huit semaines. 
Quand l'impuissance est fonctionnelle, les résultats sont souvent satisfaisants. 

Mœbius préconise l'électrisation in tra -rectale. Une des électrodes, en forme de 
grosse sonde, est introduite dans le rectum et placée contre la prostate et le& 
vésicules séminales; l'autre sur le périnée. On fait passer des courants faradiques 
d'intensité régulièrement croissante pendant deux à trois minutes. On termine 
la séance par une courte voltaïsation, pôle — dans le rectum, pôle -f- sur le 
scrotum. 

La frigidité chez la femme est, au dire d'Hutchinson, difficile à combattre; la 
voltaïsation centrale ou spinale, la faradisation générale ou ovarienne, la fran- 
klinisation sous toutes les formes ne lui ont pas donné de résultats* Il n'en est 
pas de même dans la neurasthénie doulouretiso, et surtout dans le cas de grandes 
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névralgies pelviennes. La faradisation utérine ou vaginale donne alors des 
résultats satisfaisants bien supérieurs -aux autres traitements, ainsi que nous 
Pavons montré dans une communication antérieure. On peut y ajouter la douche 
électrostatique comme traitement général. 

Pour la forme topoalgique, la franklinisation par lo soufQe est le procédé qui 
nous a donné les meilleurs résultats. 

^ CONCLUSIONS 

De ce long exposé, que nous avons essayé de faire aussi complet que pos- 
sible, nous croyons pouvoir tirer les conclusions suivantes : 

io Dans la neurasthénie générale, la voltaïsatiou> la faradisation et la frankli- 
nisation donnent également de bons résultats. 

La franklinisation, sous forme de douche électrostatique, nous semble le pro- 
cédé de choix, à cause de la facilité de son application et de Tabsence des incon- 
vénients qui peuvent résulter de la voltaïsation ou de la faradisation chez des 
sujets sensibles, comme le sont la plupart des neurasthéniques. 

2^ Dans la neurasthénie spinale, sans nier l'action des autres procédés, la vol- 
taïsation ou la friction électrique de la moitié inférieure du corps nous paraissent 
les meilleurs moyens. 

3^ Dans la forme dyspeptique, la voltaïsation par le procédé de Bettou Massey,. 
la franklinisation par le procédé de Baraduc ou par celui que j*ai préconisé 
paraissent devoir être adoptés. 

4^ Dans la neurasthénie générale chez Thomme, nous serions d*avis d'associer 
la douc*he électrostatique à la voltaïsation ou à la faradisation locale. Chez la 
femme, la faradisation utérine ou vaginale, associée ou non à la douche électro- 
statique, est le meilleur procédé. 

5^ Dans la forme locale, la franklinisation par le souffle est indiquée de préfé- 
rence aux autres moyens d*électrisation. 



VARIÉTÉS 



De la galvaziisàtion du pneumo-gastrique dans les dyspepsies 
anachlorhydriques, par le D^ H. Baraduc (1). 

Le double système nerveux de Testomac cérébelUhpneumo-gastrique et médullo- 
splanchnique, au point de vue physiologique, semble s'adresser plus particuliè- 
rement, le premier, à la couche muqxieuseei partant détenir la fonction digestive,^ 
tandis que le second est plus en rapport avec la motricité de Testomac, Tétat de 
crampes et de spasmes de cet organe, lorsque le splanchoique est surexcité;. 
Iorsqu*il est inhibé, parésié, Testomac e^t dilaté ou forcé, on constate une 
constipation opiniâtre et une diminution de sécrétion urinaire qui sont de réels 
indices d*une parésie des plexus du grand sympathique. 

Ces considérations permettent donc d*éiablir une double classification des^ 
troubles gastriques^ Tune d'ordre digestif où le pneumo- gastrique est plus spé- 
cialement en jeu et qui relève de la galvanisation de ce nerf, tandis que Tautre,. 



(1) Communication faite û la Société de Médecine de Paris. 
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la eeconde, dépendante dû grand splanchnique^ 8*accompagne de phénomènes 
douloureua-, épigastralgies, crampes, vomissements, crises gastrites comme dans 
Tataxiej ou de phénomènes paralytiques comme dans Testomac forcé, elle relève 
do la faradlsation externe ou interne, comme je Tai déjà proposée dans ces cas, 
il y a plusieurs années. 

En face d'oa estomac malade, une fois son examen pratiqué, je me demande 
toujours ce que vaut le pneumo-gaslrique, ce que vaut le spanchnique; souvent 
Jes phënomèDes sont combinés, et Ton trouve réunies les perturbations relatives 
au double foEK^tionnement de ces deux nerfs dont Vharmonie fonctionnelle doit 
être akerDativemént rétablie afin de ramener la vitalité fonctionnelle du centre 
gastrique, kBoa taux normal. 

Dans une communication, on ne peut que rester dans les grandes lignes et il 
est difficile d'entrer dans les détails que la pratique permet d'observer; mais je 
crois capiiate la départition que je tente d'élahlir entre les phénomènes cliniques 
dus tiiA pneumo^gostrigue surexcité ou inhibé^ et les phénomènes cliniques dus 
au êptanchntqae surexcité ou inhibé également. 

Dans lea cas mixtes, où les deux systèmes nerveux sont affaiblis, oà la vitalité 
gaftTû- abdominale est diminuée, c*est à la douche électro-magnétique chaude et 
aux substances alimentaires, lait, bouillon, gelées, sur-électrisées^ par un dispo- 
sitif spécial (7 centimètres d*étincelles) que Ton redonne au tube gash^o-intestinal 
l'énergie fonctionnelle tout en refaisant la recharge prépeptonique de Testomac, 
ce qui assure un double avantage pour les digestions à effectuer ultérieurement. 

L'ensemble de toutes ces pratiques électrothérapiques montrent combien 
Testomac resf^ort de Télectrothérapie Justement pratiquée sur chacun de ses 
systèmes nerveux, dont les fonctions perturbées sont souvent le point de départ 
de lésion» plus graves, organiques et moins curables. 



Sur l'étiologie et le traitement de rincontinence d'urine. 

Le D' G. KœBter a expérimenté à la Policlinique de Halle la méthode de traite- 
taent électrique imaginée, en 18(;7, par Seeligmuller. L'auteur de cette méthode 
plaçait sur la région pubienne une plaque en communication avec le pôle positif 
d'un appareil d'induction, tandis que le pôle négatif, sous forme d'un fil isolé par 
de la gutla-percha sur un quart de sa longueur, était introduit dans Turètre. I^ 
force du courant était réglée de façon à ce quUl soit à peine perceptible, et son 
action maintenue cinq minutes seulement. Kœster opère de la fa«^on suivante : 
le malade est étendu; une plaque arrondie (pôle positif) est maintenue sur la 
région sus-pubienne, l'autre fil (pôle négatif) est vissé à un conducteur stérilisé 
enfoueé daus Turètre de 1 centimètre à 1 centimètre et demi. On conmience 
(appareil à chariot) avec un courant minimum dc^nt on augmente très progressi- 
vement l'intensité jusqu'à production d'une sensation notable, pour revenir 
ensuite au mitiimum initial; après une minute de pause, on redonne un courant 
inteuae. Ces alternatives sont répétées trois fois et la séance est terminée. Dans 
bien des cas, une seule suffit à la guérison. 

D'autres fois, il en faut une nouvelle ou davantage. Le malade doit s'y sou- 
mettre de nouveau, dès que le lit ou le pantalon a été souillé. Ce n'est qu'après 
une »ério de jours sans accident que le malade est renvoyé; mais il doit revenir 
au moindre soupçon de rechute. 

Celle mètbode l'emporte sur toutes les autres. Henoch prétend qu'elle agit par 
suggestion; cet élément joue peut-être un rôle; mais il est plus logique de peneer 
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qu'elle agit par excitation réflexe du sphincter urétral dont le relâchement 
explique Tincontinence. ^introduction du pôle négatif ou des deux pôles jusqu*aii 
sphincter urétral, comme la recommandent certains auteurs, est peu praticable 
chez les enfants indociles et peut amener des ulcérations de la muqueuse; elle 
est du reste inutile. Le courant galvanique appliqué avec un pôle sur la colonne 
lombaire (4-)t Tautre pur la Fjmphyse ou sur le périnée ( — ) est insuffisant. 

Van Tienhofen et Stumpf cherchent à éviter le contact de l'urine avec l'urètre 
prostatique et recommandent un couchage spécial avec élévation du bassin. Ce 
procédé donne des résultats non douteux, mais il exige plusieurs semaines. Quapt 
au massage (Czillag) pérînéal ou vaginal, peu recommandable, il constitue trop 
souvent une masturbation déguisée. Oberlandor, Sanger, Bredtmann et Payer 
réveillent la contractilité du sphincter urétral par la dilatation mécanique (avec 
une sonde en gomme ou en métal). Cette métJiode peu douloureuse n'est pas à 
dédaigner, mais demande 10 à 12 séances. 

Quant au traitement médical (bromure, belladone, atropine, rhus aromaticus, 
antipjrine, phénacétine, sirop d'iodure de fer, strychnine, bicarbonate de soude, 
etc., etc.), il dure habituellement des mois pour donner des résultats incertains 
ou insuffisants. 

La méthode de Seeligmuller donne au contraire des résultats rapides et 
durables. Sur 20 cas traités (11 garçons, 9 filles; chez 11, incontinence diurne ft 
nocturne; chez 9, nocturne seule). 7 guérirent après 1 séance; 6 après. ; 
3 après 3; 2 après 4 séances; 1 après 12; seulement 1 après 20. 

Sur ces 20 sujets, 7 seulement étaient débiles ou anémiques, les autres vigou- 
reux. Dans un cas l'hérédité était manifeste. 

Il est des faits où l'incontinence semble relever d'une contraction réflexe de la 
vessie ayant pour point de départ soit des tumeurs adénoïdes du cavum^ soit un 
phimosis. Mais même alors, la disparition de la cause laisse souvent subsister 
un certain degré d'incontinence; ce qui prouve l'existence concomitante d'une 
certaine atonie du sphincter qui cède à l'électricité. 

Celle-ci donne des résultats durables, car elle a à son actif des guérisons 
datant de trente ans.^ 

Pour placer la méthode de Seeligmuller au premier rang, il suffit de rappe'er : 
qu'elle n'exige qu'un appareil dont disposent tous les praticiens; qu'elle ne 
demande aucun apprentissage; qu'elle ne comporte que peu de séances (2 en 
moyenne] toujours courtes (5 à 7 minutes); qu'elle est totalement inofiensive 
pour le malade. (Revue de Thérapeutique.) 

Excitabilité électrique des nerfs et des muscles 
dans ralcoolisme. 

M. Dobrotvorsky a examiné (Obozrenié Psychialrii) l'état de l'excitabilité élec- 
trique des muscles et des nerfs dans Talcoolisme, point qui est généralement 
négligé à l'examen des malades atteints de cette intoxitation. Sur 6 cas, il a 
constaté 5 fols une excitabilité très exagérée aux courants faradique et galva- 
nique. Cette exagération semble surtout exister chez les anciens alcooliques, 
c'est-à-diro chez ceux qui ont renoncé depuis quelque temps à l'alcool. 

Par contre, Tintoxication prolongée et continue provoque plutôt un abaisse- 
ment de cette sensibilité, marchant souvent de pair avec l'abolition plus ou 
moins complète des réfiexes tendineux. 

£n outre, l'excitabilité électrique présentait encore ceci de particulier que, à 
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chaque TeriDeture du catode du courant galvanique (et parfois aussi à celle de 
l'anode), les contractions musculaires devenaient de plus en plus violentes et 
répétées, rappetant la contraction clonique, jusqu*à production d*une contraction 
clonjque manifeste de tout le membre. Si la recherche suivante était asses rap- 
prochée du clonus, celui-ci se produisait à la première fermeture du catode; pour 
obtenir dans ce cas une contraction isolée, il fallait employer un courant 8» 10 
fois plus faible* 

Le courant faradique ne donnait pas de convulsion clonique. 

La percussion des muscles et des troncs nerveux agissait comme le courant 
galvanique. 



RADIOGRAPHIE & RADIOTHÉRAPIE 



Les tubes Crookes et les machines statiques, 

par S.-H. MoNELL, m. d. (de New- York), 

Pfofeaâetir d« {ht Brooklyn post-gradaate school of clinical Electro-therapeuiics et Rôntgen 
photography, membre de la New- York Academy of médecine, 
Kingt Coiinty Médical Sociely, etc. 

Le Médical Becorddn 28 novembre 1896 rapporte l'emploi des rayons X 
dans la recherche de Tanévrisme thoracique, et pour prouver la puissance du 
tube de CrookeSf expose le fait suivant : 

4 L'auteur a placé un jeune homme en parfaite santé et habillé entre un 
tube d une coastruction spéciale et l'écran fluoroscopique, et au bout de vingt 
secondes, aperçut distinctement non seulement les côtes, mais encore les 
battements du cœur, et ces derniers si paifaitement qu'il était possible de 
distinguer les ventricules des auricules. » 

TûUB ceux qui ont lu ce paragraphe n'ont pas manqué de reconnaître la 
valeur possible d'un tel moyen de diagnostic et ont le désir de se procurer 
un tube d'une semblable efficacité. Cependant, il existe encore une grande 
diversité dans les tubes Crookes. Il est impossible de déterminer la gran- 
deur, la forme ou le degré de vide, à moins d'établir également un type de 
courant. Chaque système d'excitation électrique demande une adaptation 
différente et personnelle, quant à la grandeur et la forme du tube, la gran- 
deur et la position des électrodes et le degré de vide. C'est ce qui a produit 
le malentendu et les conflits contre les rapports de certains auteurs, comme 
aussi les nombreux désappointements de ceux ayant acheté les tubes, excel^ 
lents sans doute pour certaines méthodes d'excitation, mais sans etGoacité 
aucune eutre leurs mains. Dans un article sur la découverte deROnlgen,que 
j*ai lu devant the Kings County Médical Society, le 22 avril dernier, je di- 
sais ceci : « Une puissante machine statique avec des bouteilles de Leyde et 
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des bobines de transformalion donnera de bons résultats, mais non par- 
faits. » 

Cette opinion fut partagée par tous ceux qui 8*occupaient de la question. 
EUe était basée diaprés les tubes existant alors, mais n*est plus exacte au- 
jourd'hui. Jusqu'en juin, mes expériences et observations personnelles con- 
tinuèrent à confirmer mon opinion et ma confiance dans la supériorité de 
Tappareil décrit en avril. Cependant, durant les quatre derniers mois, j'ai 
'fait un grand nombre d'expériences pour déterminer les faits actuels en ce 
qui concerne les tubes et les appareils d'excitation à l'usage médical, et le 
médecin qui veut faire un choix entre un appareil électrique thérapeutique 
ou non thérapeutique, peut employer celui qui sera d'un emploi plus profi- 
table. 

U y a une confusion générale des idées parmi les fabricants sur oe qui 
constitue la « haute efficacité du tube ». Certains se montrent satisfaits par 
la vue des os de la main. Très peu d'opérateurs experts connaissent réelle- 
ment toutes les capacités d'un tube parfait, car ils n'ont pas été à même de 
les développer. Les tubes d'un vide ordinaire ne sont pas puissants. Ils au- 
ront de l'éclat avec des bobines produisant des étincelles de deux à six pouces, 
et étonneront le passant content de voir ses os ; ces effets ordinaires n'ont 
qu'une valeur insignifiante comme diagnostic. On peut se procurer égale- 
ment des tubes s'adaptant à des bobines plus grandes produisant des étin- 
celles de dix à douze pouces. Les tubes à double foyer et à courants alterna- 
tifs sont avantageux et regardés souvent comme exceptionnellement effi- 
caces. Lorsque ces tubes sont achetés par des médecins possédant des 
machines statiques et qui ont lu qu'on pouvait les utiliser pour obtenir les 
effets des rayons X, le résultat est presque toujours nul. 

Cet article a pour objet d'en expliquer la raison et de permettre aux mé- 
decins d'utiliser leur propre appareil avec les tubes Crookes. 

Lorsque l'enveloppe d*un tube est d'une convexité convenable, il projet- 
tera des rayons sur un écran placé à dix ou même vingt pieds du tube. Cette 
convexité est requise pour faire des examens fiuoroscopiques à travers les 
corps opaques, car si l'enveloppe a une forme ovale, les rayons convergeront 
rapidement et le maximum d'efficacité s'affaiblit immédiatement à quelques 
pouces du tube. Si les électrodes internes sont à une trop grande distance ou 
trop rapprochées Tune de l'autre, l'effet est moindre. Pour une grande ma- 
chine de Holtz, l'espace doit être de trois pouces, avec une marge d'un 
demi-pouce de chaque côté, suivant les dimensions du tube. Les tubes très 
grands ou très petits ne s adaptent généralement pas aux machines statiques, 
à l'exception de tubes spéciaux, où la construction et le vide sont parfaite- 
ment combinés pour ce courant. Les tubes de moyenne dimension sont les 
meilleurs que j'aie vus. 

Lorsque les extrémités extérieures d'un tube sont reliées directement aux 
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conducteurs primaires d'une machine de Holtz, nous avons une pieuve in- 
faillible et immédiate du vide. On ne peut pas établir en termes de fraction 
ce que devrait être un vide exact, mai^i la démonstration de son degré est 
aussi absolue que les mathématiques. Si le vide est très bas, la décharge 
électrique passera en un jet bleuâtre entre les électrodes, et aucune clarté ne 
se produira dans le tube. Si le vide est un peu ^lus élevé, le courant bleuâtre 
disparaîtra et, proportionnellement à Télévation du vide, la lumière sera plus 
éclatante. Les étincelles entre les conducteurs primaires indiquent aussi un 
vide très bas ou les degrés entre très bas ou très élevés. 

Un couiant passe dans les conducteurs dans la direction de la plus petite 
résistance. Si le vide est bas, sa résistance est assez faible pour égaler une 
petite partie d'un pouce du vide d'air. Un vide assez grand pour qu'une bo- 
bine donnant une étincelle de six pouces ne produise aucun effet, ne dé- 
montre pas plus qu'une étincelle d'un demi-pouce entre les pôles statiques. 
Un vide convenable devrait faire reculer par sa résistance de un à deux 
pouces du courant d'étincelles. La lumière verte du tube deviendra alors 
excessiviement brillante, et les rayons X pourront être développés à une très 
haute efficacité. Un tube ne pouvant donner cette démonstration ne peut 
être adapté aux grandes machines statiques, et si les médecins s'en assu- 
raient avant d*acheter les tubes^ ils s'éviteraient une dépense et une désil- 
lusion. 

Les extrémités extérieures d'un tube statique devront avoir dix pouces au 
plus et reliées à la machine avec des fils isolants n<* 18, les fils fins employés 
si souvent remuent trop facilement et occasionnent une perle de courant 
lorsque l'attraction des polarités opposées les rapproche l'un de l'autre. 

J'ai conservé les résultats écrits des expériences faites à mon laboratoire 
avec vingt-six tubes. Un tube ayant un vide moindre que celui nécessaire 
pour produire une excitation par la décharge convective donnera des 
rayons X très efficaces lorsque le courant statique oscillatoire est employé 
avec des petites bouteilles de Leyde. On peut obtenir le maximum de régu- 
larité et de radiation en établissant les pôles en un court circuit, puis en les 
éloignant graduellement de quelques pouces jusqu'à ce que l'on ait déve- 
loppé le meilleur effet. Les plaques de la machine devront tourner aussi 
rapidement que la sécurité le permet. Celte méthode présente desobjections- 
Ëile est bruyante et les oscillations fatiguent la vue. Elle produit une cer- 
taine chaleur dans le tube, mais petite, comparativement à celle du courant 
d'un secteur. La méthode convective est préférable. Quand le vide est 
exact, on peut attacher les extrémités directement aux conducteurs primaires 
de la machine statique, sans recourir aux piles, bobines ou autres inven- 
tions. Faites tourner les plaques avec rapidité, et en éloignant les pôles, le 
tube s'éclairera de cette phosphorescence brillante si familière à tous au- 
jourd'hui. 
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Si les électrodes sont bien reliées tout le foyer du courant sera à l'anode, et 
le globe apparaîtra sous la forme de deux hémisphères diagonales, Tun en 
éclipse et l'autre aussi lumineux qu'une lumière éclatante. Si, alors, la main 
^t au fluoroscope, les os qui ne paraissaient qu'une ombre avec un tube peu 
puissant deviendront presque aussi blancs et transparents que les parties 
molles. Le mécanisme splendide du poignet se distinguera parfaitement. Des 
objets métalliques placés sur une table se verront à travers un livre de 600 
pages ou d'un lourd plateau de cuivre. Lorsqu'un tube donne un pareil ré- 
sultat, j'en reconnais Texcellence. On peut développer encore la puissance 
des tubes et voir les côtes, les vertèbres et l'épine dorsale, les mouvements 
ducœur et d'autres effets qui jusqu'à ce jour n'avaient été obtenus par au- 
cun opérateur.- 

Le tube ne s'échauffe pas et il n'existe aucune limite apparente sur le 
temps convenable. U ne se casse pas sous l'effort, et ne peut pas être sur- 
chargé. Le courant convectif ne produit aucun bruit. L'éclat du tube est 
aussi régulier que celui de la lune dans un ciel sans nuages. 

Cette économie causée par la durée des tubes est un point important, in- 
dépendamment de la valeur première du tube; car un tube puissant et d'une 
haute capacité est sans prix. L^argent ne peut le remplacer s'il est abtmé ou 
brisé. De plus, le courant statique ne produit aucun des effets nuisibles 
attribués aux rayons X. Il parait presque impossible que des observateurs 
médicaux attribuent aux effets des rayons X l'alopécie et la derroalite ; mais 
puisqu'il en est ainsi et que personne, à ma connaissance, n'a relevé cette 
«rreur, je dirai que ces effets électriques, ou effets de chaleur, ressemblant 
aux insolations, résultent de l'action de forts courants et de grandes bobines 
•et ne sont pas causés par les rayons X. Le compte rendu classique de Rônt- 
^en contient cette phrase : « Les rayons n'ont aucun effet calorique », et 
personne n'a prouvé que Rôntgen eût tort. 

Le médecin qui emploie la machine statique possède les avantages de sé- 
•curilé, facilité, durée du tube, tranquillité d'opération, absence d'effets calo- 
riques et régularité de clarté. Les questions de prix et d'efficacité sont aussi 
-à considérer. Lorsqu'on avait pas encore de tube pouvant s'adapter aux ma- 
•chinesr statiques, la bobine était obligatoire ; mais on ne peut se servir de ce 
système en pratique médicale, et c'est un luxe inutile s'il ne produit pas de 
rayons X. La supériorité d'une machine de laboratoire ou d'hôpital est évi- 
dente el petit servir à un grand nombre d'emplois thérapeutiques. On trouve 
iotts les avantages dans les machines de Hoitz que l'on fait à présent. Ce 
4ype d'appareil électrique peut être utilisé par le chirurgien, le médecin gé- 
néral ou le spécialiste, beaucoup plus facilement que les batteries galvani- 
ques ou faradiques. On peut se procurer les instructions pour la direction de 
l'appareil. Mais son double avantage pour le médecin, au lieu de la seule 
utilité possédée par le Ruhmkorff ou le Tesla, ne serait pas suffisant pour 
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remplacer la bobine, si cette dernière était beaucoup plus efficace dans la 
production des rayons X. L'époque n*est pas éloignée où Ton considérera 
comme retardataires les hôpitaux et les médecins qui ne seront pas agencés 
de manière à pouvoir utiliser ce moyen de diagnostic. Il est donc important 
de faire remarquer qu*un seul appareil, c'est-à-dire la machine statique, peut 
servir à F électro thérapie et à obtenir le maximum de puissance des rayons X. 
Je sais que cette conclusion n*est pas admise par tous ceux dont Topinion 
fait lai ; mais )e n'ai jamais manqué de prouver son exactitude depuis que 
j ai eu à ma disposition des tubes faite d après mes données et adaptés à Tap- 
pareil statique. 

Le point esseDtiel consiste dans Tadaptation du tube à Tappareil, et nou de 
lappareil au tube. Lorsque cette adaptation est bonne, la démonstration de 
supériorité est bonne. 

Récemment, j^ai montré certains effets à un fabricant expert des tubes 
Crookes, et lui demandai ce que coûterait une bobine produisant des effets 
égaux. âarépoDse fut celle-ci : a II serait impossible de se procurer une 
bobine semblable, à aucun prix, même pas pour mille dollars ». Dans une 
autre circonstance, un autre fabricant fut vivement étonné à la vue d'un 
tube excité par une machine de Holtz à huit plaques de trente pouces. Les 
plaques étaient actionnées à toute vitesse par un moteur électrique et Técran 
d*une clarté merveilleuse. Ce fabricant avait été à même de voir les effets 
produits dan.s les laboratoires d*électriciens distingués et par conséquent 
était bon juge des progrès réalisés. Il vint à mon laboratoire, prédisposé en 
faveur des bobines, et de plus avait été prévenu par certaines autorités uni- 
versellement reconnues, que la machine statique brisait les tubes et était in- 
férieure à la moindre bobine. Sans un mot d'argument de ma part, il regarda 
la merveilleuse radiance obtenue si facilement et avec une telle rapidité dans 
son propre tube» et fit la remarque suivante : « Je vois maintenant qtie le 
metUeur moyen pour exciter un tube Crookes est la machine statique. Au- 
cune bobine ne peut Tégaler. » 

Je crois pouvoir démontrer la vérité de cette conclusion, au moyen d'un 
tube statique spécial à tout observateur compétent. Je n'ai jamais brisé un 
seul tube dans aucune de mes expériences avec cet appareil, bien que j'aie 
essayé quarante ou cinquante tubes de fabrications différentes. Je n*ai jamais 
constaté les effets de chaleur rapportés par ceux qui emploient le courant de 
la voie d'un ampérage élevé, et mes tubes opèrent pendant plusieurs heures à 
la tempéraïuie du sang. Quelques expérimentateurs ontabandonné la machine 
statique pour la production des rayons X et sont retournés à la bobine ; 
d'autres ont vu les démonstrations de toutes les méthodes par les praticiens 
les plus compétents de ce pays et ont relégué le courant statique à la 
deuxième ou troisième place. Il y a plusieurs centaines de médecins qui. se- 
raient heureux de se servir de la belle découverte de Rônigen au moyen de 
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Tapparetl qu'ib possèdent déjà, e^Us avaîeDt: connaissance de ceUe possibi- 
lité. Pour uo hôpital, ravanlage de pouvoir utiliser une machine thérapeuti- 
que est évident, car il est peu d'hôpitaux qui puissêni faire une grande dé- 
pense dans le seul but de diagnostic^ De plus, une bobine ou un tube ne dé- 
tnoûtranl pas le mouvement du ccBur, ou qui ne produit pas une bonne né- 
gative du ti-onc d'un adulte après une exposition de cinq minutes, ne pos- 
sède pas la haute efiicacit^ désirée par Thomme médical. 

Trois choses sont nécessaires pour oblenir ce degré d'efflcacité : 

i* Une machine de Iloltz d'un type thérapeutique, mue par un moteur; 

î^ Un tube Crookes adopté spécialement à celle forme de courant à poten- 
tiel élevé ; 

îi'^ Une connaissance pratique de technique. 

Je suis persuadé que cette information sera la bienvenue pour les médecins 
(jui hésitent devant la dépense supplémentaire d'une bonne bobine. Quant à 
rexactitude de mes rapports, j en ai eu la preuve la plus convaincante pen- 
dant une période suffisante pour enlever les incertitudes d'uu jugement pré- 
maturé. Les faits ont été démontrés devant les médecins venus à ma clini- 
<}Ue ainsi qu'aux fabricanls sceptiques. Je maintiens : 1° Aucune méthode 
connue» si coûteuse qu'elle soil, ne surpasse la puissance de la machina de 
lloliz et les tubes combinés pour ; 2'^ que la machine de lioltz et les tubes 
adaptés à sou maximum de décharge, égale et surpasse les meilleurs effets 
de rayons X produits par n'imporLe quel autre moyen d*excilaiion élecu^ique, 
quel que soit le modèle du tube. Ces faits doivent être connus dans l'intérêt 
des institutions chirurgicales el médicales et des médecins désireux d'uLi^ 
liser les rayons X. 



APPAREILS NOUVEAUX 



Héducteur de potentiel pour l utilisation des réseaux d'éclairacie 
électrique à courant continu ou alternatif aujt besoins de TÉlec- 
trothéraple, de E. Di:oiBTiiT et L. Lejkunb, i e génie u rs- consi rue te ut&t 
75, nie Claude-Bernard, à Paria* 

Cet appareil perinûtd'ittili?ef le courant distribué à domicile par leî^ compagnies 
d'éclairage électrique, pour tous tesumgcs medimua: nécessitant des différences 
de potentiel sourent très Tanables, telles que : ratlumage de petites lampes pour 
exploraiionSf rincandeBcence de petite cautères à fî] très ûu^ le fonctionnement 
de petits moieurs et d^apparetlâ d'induction de Ruhmkorfr pour rélectrisatioD, 
rapplication du courant à voltage élevé à travers le corp?, etc., etc. 

L'appareil comprend essentiellement une grande résiataoce H do 4i0 ohms 
(fîg. 1) dont les extrémités sonl llxées aux deux boroes AA^ portant la mention i 
courant de ligne pouvant aUe^indre (40 volts. Ces bornea doivent être reliées à 
la canalisation d'éclairage distribuée à domicile. 
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. La résistance R est toujours parcourue tout entière par le courant total. La 
dépense du courant est de / ampère à la pression de //O volls,- Le fil intérieur 
parcouru par le courant est fractionné en 80 parties égales présentant chacune 
'une difTérence de potentiel égale à la quatre-vingtième partie de celle qui existe 
entre les bornes d'entrée du courant de ligne ÂA\ Un curseur CC, glissant sur 
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une règle divisée Re [fig. 2), permet d'intercaler entre les deux bornes BB de 
Tappareil portant la mention : utilisation du courant avec potentiel variable, 
une résistance variable avec la position du curseur, depuis jusqu'à la résistance 
totale, et, par suite une différence de potentiel variable que Ton pourra utiliser 
soit directement sur le malade, soit dans les appareils divers en uFage. Il est 
nécessaire de placer dai^s le circuit d'uiilii^ation du courant un ampèremètre Am 




Fig. "i. 

<fig. 1) gradué au moins en i/10. afin de ne pas dépasser un ampère et éviter 
réchauffement de la résistance intérieure R. Ce régime peut être dépassé pour 
les expériences ou opérations de courte durée. L'ensemble de l'appareil est ren- 
fermé dans une boîte BO (fig. 2). Un voltmètre V, de à 1 10 volts, indique la 
différence du circuit utilisé. Une clef I sert à fermer un instant le circuit sur ce 
voltmètre (fig. 1). 



Le Propriétaire-Oéfant : D' O, GAUTIER. 
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REVUE INTERNATIONALE 

ET 

DE RADIOTHÉRAPIE 



REVUE BIOGRAPHIQUE DE L'ÉLECTROTHÉRAPIE 

Par le D' G. GAUTIER. 



(I> 



Le professeur Benedikt (2). 

Les travaux scientifiques du 
professeur Benedikt, nommé 
récemment membre corres- 
pondant de TAcadémie de mé- 
decine de Paris, sont variés et 
nombreux. Ses mémoires sur 
Tanatomie normale, patholo- 

«—_-..,,., k gique et anthropologique, ses 

^^^K^v^' ^^^Ê^ nombreux travaux de neuro- 

pathologie, ses importantes re- 
cherches sur riiystérie, l'ataxie 
et Tépilepsie, etc., constituent 
un bagage scientifique de pre- 
nfiier ordre, très connu et très 
estimé. Il appartient à d'au- 
tres qu'à nous d*en faire Tex- 
posé et la description. Nous 
nous contenterons de faire une analyse rapide des travaux sur 

(1) Ia prochaine biographie sera celle de Cinksklli. 

(2) Né à Eisentadt (Hongrie), en 1835, le D' Maurice Benedikt est professeur à TUni- 
vorsité de Vienne depuis 1868. Par des voyages fréquents, il a pris contact avec l'école 
française, allemande, britannique, italienne et russe. 




Le pKOPESSEtR BENEDIKT. 
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Télectrothérapie , publié par ce savant, et le lecteur appréciera 
comme nous que le professeur Benedikt a contribué, pour une 
grande part, à édifier sur de solides bases le monument moderne, 
Télectricité médicale. 



' COMPTE RENDU DE a UÉLECTROTHÉRAPIE » (1868) 

Dans ce livre, le professeur Benedikt a cherché à établir la méthode à suivre 
dans Tapplication de la galvanisation et de la faradisation dans les maladies du 
système nerveux. 

A la méthode de faradisation localisée de Timmortel Duchenne, de Boulogne, 
il a substitué en grande partie le principe de traitement in loco morbi qui fut 
proclamé par Bemak et établi définitivement par lui. Pour les maladies avec des 
localisaiion<% inconnues — et il y en avait alors un grand nombre — il a, par 
une méthode empirique, cherché la localisation par des analyses physiologiques 
et anatomiques et par des expériences thérapeutiques. 

Sa méihode est reconnue aujourd'hui généralement, après que la méthode thé- 
rapeutique de Brenner a causé une longue période de confusion. Il a établi et 
élucidé les raisons, pour démontrer que la direction du courant est indifférent 
pour la thérapie des maladies nerveuses, et soutenu la méthode d*électrisation 
centrale dont l'application fut refusée, ainsi que Télectrisation du nerf sympa- 
thique. 

Le principe du diagnostic différentiel entre les névralgies par affections cen- 
trales d'un côté et né7ralgies de source périphérique est déjà presque complè- 
tement établi dans le chapitre correspondant. 

Dans le chapitre des spasmes est décrit un syndrome très rare : Des spasmes 
ioniques avec thyperlrophie des mxiscies (p. 131 à 133), qui n'est pas encore 
introduit dans la littérature générale. 

Dans le chapitre sur les perversités de coordination se trouve une description 
exacte des Névroses coordinatrices professionnelles. Cette nomenclature a rem- 
placé celle de Duchenne, qui les a nommés des spasmes fonctionnels, parce qu'il 
y a aussi de telles névroses qui ne sont pas de nature spastique et parce que les 
spasmes fonctionnels de Duchenne contenaient encore les spasmes tétaniformes, 
qui existent aussi dans le temps du repos, pendant que les névroses coocdina- 
trice professionnelles (Coordinaiorische Beschiifligungs-NeurosenJ éclatent seu- 
lement au moment du travail professionnel. 

L'électrothérapie des affections des articulations est exposée avec succès. 
V. p. 169 à 184. 

Dans le chapitre : Névroses par réflexe, la nature des phénomènes de spasmes 
de paralysie et d*atrophie dans les maladies articulaires et après les opérations 
chirurgicales est étudiée. 

Dans le chapitre des maladies cérébrales, il a insisté *8ur la doctrine, que les 
épilepsies symptomatiques sont des symptômes des affections de la surface 
cérébrale. 

Dans le chapitre : Les maladies du nerf optique (p. 219, etc.), la théorie de 
névrorétinite symptomatique est développée largement, et dans celui sur les 
paralysies sur les nerfs moteurs de Toeil, il est précisé que la pathologie du rac- 
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courcissement arbitraire des muscles est diiTérente de la pathologie de Fénergie 
de Faction. 

Dans la partie qui s'occupe des maladies spinales se trouve une large discus- 
sion de la théorie de Tataxie locomotrice. Les doclrines développées parais» 
sent encore toutes nouvelles après trente ans. 

Dans les chapitres sur Tatrophie musculaire progressive (type Arao-Duchenne) 
il a insUté sur ia doctrine de la nature spinale de celte maladie. On se souvient 
quels reproches on a fait à Tauteur à cause de cette doctrine I (V. p. 38B, etc.) 

Dans le chapitre : Hyslét'ie sont développées la nature et les lois fondamen- 
tales (la physiologie pathologique) de cette maladie (p. 413, etc.) et Tapplication 
de lliyptoniiime dan^; cette maladie sous la forme créée par Lasègue (p. 417). 

Le chapitre : Pollutions^ spei^malhorrée^ impuissance virile et aspermatisme 
(p. 445, etc.) est traité à fond. 

COMPTE RENDU DU VOLUME * NEUROPATHOLOGIE ET ÉLECTROTHÉRAPIE » 

(1874-1875) 

Peu de temps après la publication de VÉlectrolMrapie furent publiées les 
études de Brenner qui, avec un progrès dans la méthode de l'exploration élec- 
trique, produisaient une rechute complète scientifique de Télectrothérapie et en 
partie de la neuropathologie. Le principe fondamental de Remak et de Benedikt 
sur le traitement m loco morbiy et par cela le traitement de maladies cérébrales 
et spinales à la tête et au-de?sus de la colonne vertébrale, fut bouleversé et rem- 
placé par la méihode du traitement exclusif périphérique. La vieille erreur d'effet 
diCTérentiel thérapeutique des différentes directions des cotrrft&ta. fut remplacée 
par Terreur des différents effets de la cathode et de Tanode. Toutes ces idéea 
avaient leur source dans la prédilection de Brenner pour les recherches de Télec- 
trothérapio des oreilles, quoique cet organe, par ses relations spéciales physiques, 
est le dernier pour servir de modèle pour les relations des autres nerfs. 

Benedikt a combattu ces idées et a exposé ses opinions dans les chapitrés 
suivants : 

I. Les lois de (^excitation électrique (T. I, p. 48 à 78). 
IL Méthode de l'exploration élcctHque (p. 82 à 113). . 

III. Li:s principes généraux de la méthode électrothérapeutique (p. 114 à 130). 

Un chapitre est dédié à la thérapie générale des maladies nerveuses (p. 143 
à 160). 

Plus de soixante pages s'occupent des névralgies avec 92 observations. 

Le chapitre général sur les différentes formes des spasmes (avec 91 observa- 
tions) s'occupe de la théorie et de la doctrine de la majorité des spasmes, qu'il 
s'agisse d'atrophie matérielle ou altération chimique du système nerveux, ou que 
les spasmes soient en général un symptôme de ce système, dont la fonction est 
le raccourcissement arbitraire des muscles (p. 269, etc). 

Dans le chapitre sur les névroses par réflexe, le mécanisme de cette action est 
discuté et il y a là deux observations remarquables (obs. 231, p. 370, et obs. 239> 
p. 373). Dans ces deux cas, des traumatismes avaient provoqué une hyperesthésie 
générale de la peau et son irritation ne provoquait pas seulement de la douleur, 
mais encore des contractions réflexes très généralisées des muscler. La guérison 
de l'hyperesthé^ie générale et Texcitabilité des réflexes survint en même temps. 
Chez le second malade, la narcotisation de la cicatrice par le courant galvanique, 
appliqué localement, se faisait momentanément, et aussi vite disparaissaient 
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rhjpereBthésie et la disposition pour les réflexes. Il a observé ce malade pendant 
plus de vingt ans et à chaque rechute le traitement avait le même succès. 

Ce premier tome a une longue dédicace (aux mânes (TOppelzer) et une intro- 
4laction dans laquelle il étudie les idées générales de ce fameux elinicien sur la 
question de rinQammaiion et sur les lois générales de diagnostic des maladies 
nerveuses et principalement sur les lois diagnostiques d$ diffusion. 

Le second tome de cet ouvragé s*occupe des maladies des nerfs intraeraniens 
et des maladies du cerveau. 

Le chapitre sur les maladies du nerf optique -donne une analyse complète des 
théories de la n^urorétinite pymptotnatique dans les maladies cérébrales» plus 
.largement et plus complètement que Télectrothéitapie. 

Le chapitre sur lé nerf acoustique s'occupe principalement des faits de l'explo- 
ration et thérapie électrique (avec 30 observations) et combat les conclusions 
de Brenner. On y trouTe.un nombre de données anatomiques et physiologiques. 
Jl est encore question des affections pathologiques exierues de l'oreille et des 
relations pathologiques des maladies des oreilles avec les symptômes cérébraux. 

Parlant du cerveau comme moleur, Benedikt s'exprime ainsi : . 

« Chaque cellule ganglionnaire es.t Mn relais qui reçoit une somme d'irritations 

des différents systèmes et les peut conduire à un nombre plus restreint des con- 

•ducteur^ nerveux. De cette manière, des irritations- arrivant' des différentes 

• «directions dans les cellules, se transmettant sur des fibrille^, comme des courants 

qui naissent dans des ÛIs par un système de spires d'inductioo. » 

Dans le chapitre qui s'occupe de Yépitepsie (p. 619, etc.), le mécanisme de la 
maladie et des accès et là localisation, sont discutées. 

Dans le chapitre sur la Paralysie progressive dés nerfs inlercvaniens (Para- 
lysie glossp-labio-laryngée de Duchenne, p. 640» etc.), Tauteur discute pour 
fl>avoir s'il s'agit d^une atrophie primaire des éléments nerveux ou d'une inflam- 
. mation primaire et atrophie secondaire, et insiste sur les épreuves anatomiques 
qui prouvent que la dernière supposition est correcte. 

La Paralysie hémilatérale progressive des nerfs inlercraniens est décrite 
(p. 651). Elle est différente de la forme bilatérale, non seulement par sa locali- 
sation, mais aussi par la manière d'envahissement des nerfs. 

Le syndrome de paralysie agitante hémilatérale avec paralysie alterne du nerf 
moteur commun de Tœil est traité (p. 634). 

MÉMOIRES SPÉCIAUX D' ÉLECTROTHÉRAPIE 

1. La différence thérapeutique de la galvanisation et de la faradisation (Wie-- 
V ner Medicinal-Halle, \B^2,) 

2. Méthode de l'exploration électrique du système nerveux. (AUgmeine Wie- 
% 1 ner medicinische Zeilung, 1 863 . ) 

3. Les résultats de l'exploration et du traitement électrique. (Trois mémoires, 
le premier dans la Wiener Medicinal-IIcdle, 1864, et les deux autres dans la Wi&- 
^%er mediciu ish- cfiirurgischen Rundschau j i 86 4 . ) 

Ces cinq mémoires contiennent les principales études de Benedikt sur Vélec- 
^i^^l/^e trothërapie et sur l'électrodiagnostic, et une partie de ses études sur la ncuropa- 

Li?i^ H^j 5 Uiologie, qui précédaient la publication du volume Électrolhérapie. La réaction 

I^P. t^' électrique aurait permis à l'auteur de diagnostiquer le siège d'une tumeur céré-»» 

ï|f '^V èrale, confirmé plus tard par l'autopsie. 

4. Électrothérapie des aliénés. (Allgmeine medicinische Zeilung^ 1870, n^ 3.) 
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5. Ëtectrolhérapie de la constipation. (Ibidem^ 1870, n» 33.) 

(U s'agit du traitement faradiqae de la constipation avec ou sans un rhéophore 
rectal. L'autre réophore est appliqué sur les différentes parties de la paroi abdo- 
minale.) 

6. L'exploration et le traitement du nerf acoustique. (Ibidem^ 1870.) 
(Un mémoire contre les thèses de Brenner.) 

7. Une nouvelle méthode de galvanisation des Ischialgies (Wiener medici- 
nische Presse^ 1872.) 

(Il s*agit du traitement par Tapplication d'un réophore dans le rectum.] 

8. La manière par laquelle nous irritons le nerf acoustique par rélectricitô. 
(Wiener internationale medicinische Rundschau^ 1888.) 

(Los erreurs de Brenner et ses conclusions erronées étaient reconnues géné- 
ralement. Il les avait combattues vainement dans le mémoire cité (sub. 6) et dans 
son volume : Névropathologie et Électrothérapie (1874-75). Dans ce mémoire, il 
est revenu à des résultats antérieurs, reconnus comme corrects^ mais négligés 
longtemps par les auteurs.) 

9. L'électricité dans la médecine (Wiener klinische Rundschau^ 1884, H. Heft.) 
9 a. La valeur de la direction du courant galvanique et des différents effets 

des différentes électrodes dans l'Electrothérapie. (Wiener medicinische Presse^ 
1885, no 1.) 

(On avait à cette époque reconnu généralement la vérité de la doctrine de Tin- 
différence de direction du courant et de l'application de l'une ou de l'autre élec- 
trode pour la thérapie.) 

10. L'électro thérapie dans la gynécologie. (Berliner klinische Wochenachrift, 
1880, no 30.) 

1 1. De l'électricité statique en médecine. (Compte rendu du Congrès à Anvers, 
1885 ) 

12. Sur la franklinisation {Wiener medicinische Bldxter^ 1886, n® 35.) 

13. Le traitement de la strangurie par la franklinisation (Wiener medicinische 
Prcs«e, 189I,n'^27) 

(Traitement heureux de ce symptôme si peu accessible à la thérapie, par la 
douche sur la tête et par les étincelles sur le dos et sur la vessie.) 

MÉMOIRES SUR UAPPLICATION THÉRAPEUTIQUE 
DE L'AIMANT 

1. Deux lettres de thérapie (Wiener medicinische Blâlter, 1885, n® 37 u. 38.) 
(La seconde lettre s'occupe de la magnéto thérapie ; la première, qui s'occupe 

de la franklinisation, est citée plus haut, sub. 12.) 

2. Magnétothérapie et suggestion. (Neurologisches Centralblatt, 1893, n« 6.; 
(Défense des effets réels thérapeutiques de l'aimant.) 

MÉMOIRES DE PHYSIQUE GÉNÉRALE 

1 . L'altération du magnétisme par l'influence de l'électricité statique. (Sitzungs- 
berichle der Wiener Akademie der Wissenschaften, 1857.J 

2. L'altération de la conductibilité électrique par la durée et l'intensité du 
courant électrique* (Ibidem^ 1857.^ 

a Ce mémoire m'assure la priorité de la découverte de ce principe^ attribuée 
généralement au fameux physicien W. Siemens », dit Benedikt. 
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LE CONGRÈS INTERNATIONAL 

de Neurologie, de Psychiatrie, d'Électricité médicale et d'Hypnologie 

{Première session tenue d DnixeUes, du i^ au iO septembre 1897) 
Par M. le D' GILLES (de Marseille) 

CORRFSPt'XDVNT DE LA " WtVl'K INTrhXATIOSALE d'ÉLECTROTEÉRAPIF " 



Le succès a couronné les efforts du Congrès de Bruxelles; les adhérents- 
ont été nombreux, les communications empreintes d'un esprit de critique et 
d'une réserve qu'on rencontre rarement en dehors des travaux de laboratoire^ 
et, s'il m'est permis de discuter la portée du Congrès, je me bornerai à 
regretter que par un esprit de scrupule obligatoire à la chaire, mais stérile 
au lit du malade, quelques orateurs n'aient pas plus clairement schémalîi-è 
la partie pratique de leurs idées ; la mise à l'œuvre de toute théorie conduit 
souvent à l'insuccès, plus souvent encore au doute. On est exigent pour le 
spécialiste, impitoyable pour les erreurs que peut produire quelquefois 
l'électrodiagnostic, les mécomptes de la psychothérapie et les incertitudes de 
la neurologie. 

En médecine ordinaire, on s'engage avec assurance, plein d'orgueil, pour 
les merveilleuses ressources de la clinique et l'on aboutit en définitive aux 
mêmes incertitudes. 

Les meilleures oreilles n'ont pu dépister quelquefois la granulie ou Tané- 
vrisme de l'aorte, les meilleurs percuteurs ne peuvent discerner certaines 
pneumonies de certaines pleurésies, les appareils enregistreurs eux-mêmes, 
sont quelquefois muets ; en résumé, la pratique est obligée de se contenter 
des pratiques du moment, provisoires mais utilisables. 

En électrolhérapie surtout, nous sommes autorisé à déclarer bien haut que 
s'il reste beaucoup à trouver, nous n'en sommes pas moins sûrement nantis 
de moyens efficaces. Souvent chargé, par nos confrères, d'examens électro- 
musculaires, nous avons pu juger, par expérience, combien est grande la 
sûreté de nos affirmations, quelle direction, souvent inattendue, elle im- 
prime au traitement, apportant en môme temps au pronostic la plus impor- 
tante contribution. 

M. DouMER, notamment, dans son remarquable rapport, a été d'une 
rigueur qui le met au-dessus de toute objection, mais qui nous a paru fâ- 
cheuse, en jetant dans l'esprit des neurologistes un doute dont on ne pour- 
rait pas tirer des éléments d'appréciation assez sûrs, ce qui n'est pas le cas, 
à noire avis. On est, en somme, heureux de ne pouvoir adresser que de 
pareilles critiques de tendances à des collègues ; une science qui marche uû 
peu lentement ne risque pas de s'égarer. 
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Il n'en sera peut-être pas ainsi pour Thypnologie, et nous avons pu con- 
stater que les théories séduisantes de l'école de Nancy rencontrent des con* 
Cradicteurs tenaces. 

Il est possible, à notre avis, que l'école de Nancy ait expérimentalement 
raison et scientifiquement tort. 

De môme que Ton ne saurait concevoir certaines manifestations biolo- 
^ques en dehors du laboratoire de physiologie, de même on peut concevoir 
des dégénérés que Tentrainement hypnotique joint à une suggestion men^ 
taie permanente (inconsciente peut-être) de simulation amène à un état 
d aboulie des plus profonds, et nous croyons à la rigueur possible, au moins 
à titre expérimental, le crime suggéré ; mais en réalité si on examine tous 
les cas apportés à l'appui de cette thèse, on n'en trouve pas un seul qui ne 
prête à de sérieuses critiques. 

Les réserves formulées par M. le D*^ Milne Bramwell ont trouvé un écho 
dans la majorité des membres du Congrès, et la doctrine de l'automatisme 
absolu dans le monoïdéisme ne paraît pas avoir renconti'é de nombreux par- 
Cisans. * 

Parmi les rapports traitant de questions qui intéressent à haut degré les 
électrothérapeutes, nous noterons celui de M. Van Gehuchten, professeur à 
rUniversité de Louvain, dont le sujet est : « Pathogénie de la rigidité mus- 
culaire et de la contracture dans les affections organiques du système 
nerveux. » 

L'étude du mécanisme des contractures pourra seule nous permettre de 
Caire une sélection acceptable dans le chaos des appréciations peu concor- 
cordantes ou contradictoires formulées à ce sujet dans les ouvrages d elec- 
iricité médicale. 

Selon notre auteur, la rigidité musculaire et la contracture s'observent 
d'une façon presque constante dans l'hémiplégie organique et dans la para- 
plégie spasmodique; leur mécanisme a été expliqué par diverses théories 
liées aux noms de FoUin, Hitzig, Strauss, Brissaud, Vulpian, Marie, Frend, 
Jackson, Bastien, Mya et Levy, et qui peuvent être ramenées à trois : là 
ihéorie musculaire, la théorie spinale et la théorie cérébelleuse. 

C'est à tort, selon l'auteur, que Ton a cherché une explication applicable 
à la fois à la contracture de Thémiplégique et à la contracture du spas- 
modique. 

La contracture du spasmodique serait une contracture active, une exagé- 
ration du tonus musculaire d'origine cérébrale, due à l'interruption des fibres 
corlico-spînales avec persistance des fibres corti-ponto-cérébello-spinales, 
maintenant les cellules de la moelle sous l'influence des cellules motrices de 
l'écorce. 

La contracture de rhémiplégi([ue, d'origine phériphérique, serait due uni- 
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.quement à ce fait, que pour \m même membre, le degré de la paralysie est 
difiFérent dans le groupe des extenseurs et dans le groupe des fléchisseurs. 
Dans le cas de paralysie complète, la contracture ferait toujours défaut. 

Ce mécanisme, donné comme hypothèse, est sujet à controverse. Au point 
de vue électrique, nous avons cru devoir répondre que les réactions électro- 
musculaires amènent dans Tétude des contractures un élément qui ne doit 
pas être négligé. Nous écartons toute lésion des cellules des cornes anté- 
rieures, car on n'observe jamais la réaction de dégénérescence. 

Toutes les contractures, de quelque origine qu'elles soient, donnent lieu 
aux mêmes manifestations électro-musculaires, comme si leur cause était 
unique : excitabilité à distance, conservation mi exagération de la contrac- 
tilité faradique, conservation ou exagération de la contractilité galvanique 
sans réaction de dégénérescence. Il en est ainsi, soit dans les contractures 
post-hémiplégiques, soit dans les contractures d'origine spinale, dans la sclé- 
rose latérale amyotrophique, par exemple; soit enfin, dans les contractures 
qui coïncident avec les affections articulaires : arthrites, périarthriles, luxa- 
tions, etc. Les muscles non contractures présentent au contraire, souvent 
une déchéance faradique assez profonde, mais à certains moments leur con- 
tractilité peut être exagérée. 

Il a d'ailleurs été plusieurs fois question, au Congrès, des contractures 
-abarliculaires, et on parait avoir été d'accord pour leur reconnaître les carac- 
tères généraux des contractures permanentes. 

M. le professeur Mendklssohn, de Saint-Pétersbourg, a traité de la valeur 
I)athogénique et séméiologique des réflexes, et surtout de leurs voies spi- 
nales de transmiseion. A quel niveau de la moelle une excitation eensitive 
se transforme-t-elle en réaction motrice? Il résulte des expériences de 
Rosenthal (d'Erlangen) et décolles du rapporteur, faites depuis déjà quel- 
ques aimées, que les réflexes normaux, c'est-à-dire les réflexes provoqués 
avec des excitations minima, suivent dans la moelle les trajets longs et 
passent dans des conditions normales par la partie supérieure de la moelle 
cervicale et par la partie inférieure du bulbe. La lésion expérimentale do 
cette région abolit tous les réflexes normaux qui peuvent cependant se frayer 
un chemin par d'autres voies, ce qui nécessite une augmentation considé- 
rable du courant irritant. 

Les faits observés en clinique parlent aussi en faveur de cette manière 
de voir. On compte dans la littérature médicale plusieurs cas de lésion com- 
plète de la partie supérieure de la moelle avec abolition complète des réflexes 
cutanés et tendineux. Dans tous ces cas, on a constaté l'intégrité absolue de 
la moelle lombaire. Les réflexes doivent être ex?jninés non seulement au 
point de vue du caractère de la courbe de contraction musculaire et au point 
de vue de la forme du mouvement provoqué par l'excitation sensitive 
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(Babinski). La valeur séméiologique des réflexes est relative mais non ab- 
solue, fait évident, puisqu'ils peuvent cheminer par voies très différentes. 

La discussion du rapport de M. le professeur Eulenburg, sur le goitre 
exophtalmique, n'a apporté, au point de vue éleclrothérapique, aucun élément 
nouveau. L'action bienfaisante d'une ihyroïdisation modérée a été vantée par 
le docteur Voisin (de Paris), mais il est singulier de voir le même remède 
produire des résultats opposés, comme Ta fait remarquer le docteur Régnier. 

Il y a, à notre avis, dans cette maladie, des formes bénignes contre les- 
quelles différentes médications réussissent; nous plaçons au premier rang le 
courant continu. On observe aussi des formes malignes dans lesquelles tous 
les symptômes prennent une intensité extrême; la franklinisalion se trouve 
alors seule indiquée, mais les résultats sont insignifiants, quelle que soit la mé- 
dication administrée. Celte diversité, dans le degré de malignité, s'observe 
d'ailleurs dans toutes les maladies et^surlout dans les maladies nerveuses : la 
paralysie glosso-labio-laryngée, l'ataxie locomotrice, la paralysie générale, et 
d'autres nous en fournissent des cas vraiment typiques au point de se de- 
mander si Ton est en présence de la môme espèce. 

Le rapport de M. le D*" Lenz, médecin en chef del'asile de Tournai, nous a 
représenté la neurasthénie comme une maladie évolutive, comme la réalisa- 
tion d'une tendance psychique fondamentale inhérente à l'individu. Il n'exis- 
terait pas de maladie neurasthénique schématisée en dehors de ce "cadre, et 
l'auteur prétend amener ainsi de la simplicité et de la lumière dans l'étude 
de cette question difficile. 

M. le D' Verhoooen a montré ce qu'il y avait d'illusoire dans cette sim- 
plification. 

A notre avis la clinique, c'est-à-dire l'expérience des symptômes jointe à 
l'expérience thérapeutique, ont seules imposé les distinctions que rejelle 
M. Lenz et que les travaux de savants Français ont introduites, non pas pour 
satisfaire un besoin de classification, mais parce que l'observation les obli- 
geaient à les faire. 

On ne saurait nier qu'il existe une ou plusieurs espèces de neurasthénies 
acquises, évoluant sur un terrain physiologique et encadrées par des stig- 
mates ; ce sont les cas qui nous donnent en électrothérapie des succès cer- 
tains, succès indéniables; tandis que la dégénérescence originelle rend la 
neurasthénie rebelle et souvent incurable. 

Il existe une tendance scientifique heureusement encouragée par les pro- 
grès de l'anatomie pathologique : celle de rattacher à des lésions passagères 
ou durables touâ les troubles de la sensibilité et du mouvement. Gardons- 
nons de suivre la psychiatrie dans une tendance contraire, et de nous laisser 
égarer dans les domaines mal délimités de la dégénérescence. 
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M. le professeur Doumkr (de Lille) a synthétisé tout ce qu'il y a d'indis- 
cutable dans les effets des exciiB,iïoDS galvaniques et faradiques sur les nerf» 
et sur les muscles; on trouvera plus loin les conclusions de son rapport, qu£ 
contient les plus expresses réserves sur la portée clinique de l'électro- 

Uiagnostic. 

Le rapport de M. le professeur BERGONié (de Bordeaux) traite de la valeur 
thérapeutique des courants de haute fréquence. 

Oix appréciera, dans le rapport publié plus loin, les réserves de ce mailre^ 
en électrothérapie, 

NouB avons fait à ce rapport la réponse suivante : 

•t Nous partageons entièren^ent les réserves que M. le professeur Bergonié 
a formulées au début de son rapport. Il nous semble prématuré d'apporter 
des conclusions thérapeutiques, même vagues et générales, bien qu'elles 
soient basées sur des faits sûrement observés. 

« Si Ton lient aux résultais cliniques, on doit seulement dire que les cou- 
rants de haute fréquence paraissent agir non sur les nerfs périphériques 
mfds sur le système nerveux central, à la façon de la franklinisation ou de& 
courïioLs alternatifs (coui*ants alternatifs transformés, faradisation généralisée, 
iuradisation unipolaire intense). 

# La haute fréquence nous parait devoir plutôt être assimilée clinique- 
metit à la faradisation, sous la réserve qu'elle présente un effet spasmogène^ 
et iLniique plus intense ; c'est ainsi qu'elle réussit dans le traitement de lim- 
puissance ; elle ])araît contre-indiquée dans certaines neurasthénies et dans 
les névrites douloureuses ; elle a amené de Taggravation dans la rigidité des- 
jkiikinsoiiens et des contractures relativement récentes dans un cas d'hé- 
morragie cérébrale que j'ai pu suivre ; les contraclures ont ensuite disparu 
sous llnfluence d'un traitement franklinique, ce qui prouve que leur caus& 
n'était pas une lésion du faisceau pyramidal. 

w L'amélioration de l'état général s'observe chez tous les sujets qui sui- 
vent un traitement électrique quelconque, surtout chez les enfants et lea^ 
adolescents ; c'est là un fait bien connu de tous les médecins électriciens. 

« Les effets polaires locaux, observés dans certaines plaies, dermatoses, 
êle», ne diffèrent pas de ceux que donne l'effluve statique et peuvent être 
dus a l'action locale de l'ozone. 

n Dans les maladies générales, et notamment le diabète, il n'est pas 
déniuntré que les effets de la haute fréquence soient supérieurs ou même- 
égïtux à ceux de réleclricilé statique. 

il Eu résumé, il s'agit d*une voie féconde ouverte à la thérapeutique, de- 
recht'rches intéressantes, mais il serait prématuré d'en tirer des conclusions 
ptiïtuiues. » 
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M. le D^ 0. SwOLFS a fait ressortir dans une intéressante communication 
le rôle nécessaire et bienfaisant de Télectricité médicale; en Belgique, il n'y 
a pas de revue électrothérapique ni d'enseignement spécial en dehors des 
-cours professés à Liège par le D^ Mahaim, pendant les vacances, au service de 
la neuropalhologie. Le D** Swolfs se plaint vivement de cet état de choses ; 
-en France, renseignement de Télectricité a fait les plus sérieux progrès dans 
nos facultés, mais nous en sommes à peine à la période d'organisation pour 
■ce qui concerne Télectrolhérapie théorique et clinique. 

MM. les D" Régnier et Foveau de Gourmelles ont fait chacun une com- 
munication sur la neurasthénie. La franklinisation reste le traitement de 
-choix, sauf à remplir les indications particulières à chaque cas. 

Nous devons toujours, à mon avis, éviter de mettie en jeu d'une façon 
dangereuse l'excitabilité souvent exagérée des centres nei'veux, mais si Ton 
-est réservé dans lapplicalion de la faradisation, on peut en obtenir de bons 
résultats, et nous partageons Topinion du D*" Régnier sur ce point ; nous 
l'employons surtout contre l'atonie stomacale en usant de larges électrodes et 
-de bobines à fil fin ; les séance^ peuvent durer une demi-heure et plus, mais 
rintensité du courant doit être assez faible pour que le malade en ait à peine 
•conscience. 

[1 est possible qu'une pareille réserve permette d'obtenir des résultats avec 
4a haute fréquence. 

Deux communications ont été faites sur la paralysie agitante, l'une par le 
D' Verhoogbn, la seconde par le D*" Glorieux, tous deux de Bruxelles. 

La paralysie agitante n'est pas rare dans le midi de la France; on la ren- 
-contre dans toutes les classes de la société et elle frappe généralement des per- 
sonnes à santé robuste, comme Ta noté le D*" Glorieux. Nous avons toujours 
-observé que la maladie paraissait s'être déclaiée à la suite d'une émotion très 
violente. 

Nous n'avons obtenu de bons résultats qu'avec la franklinisation et seule- 
«nenl dans la moitié des cas; la maladie n'en a pas moins continué sa marche. 
Le massage soulage certains malades sans amener aucune rétrocession. 

Le courant continu et la faradisation des extenseurs sont préconisés par le 
IK Verhoogen ; nous n'avons pas retiré d'avantages du premier et le second 
«ous parait peu indiqué, mais nous nous proposons d'appliquer à la pre- 
mière occasion la méthode de notre sympathique confrère. 

La teinture de coque du Levant, administrée à l'intérieur, nous a donné dans 
-tin cas de bons résultats. 

Le D'' LiBOTTB a parlé du traitement de la scialique; il est éclectique pour 
la forme des applications électriques, et il a raison. 

Selon notre avis, la névralgie simple ou réilexe peut ôlre traitée par lalVan- 
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klinisatioD, le courant contiou, ou par les deux ; si Tutérus est en cause, on 
emploiera le courant continu associé à la faradisation ou à la galvanisation 
utérine selon les indications. La franklinisation nous a réussi dans la scia- 
tique des tuberculeux. 

Dans Its névrites peu graves, nous associons les courants continus au mas- 
sacre; mais dans les formes sérieuses, Télectrotliérapie n'a un effet certain et 
in cliseu table que dès le début de la convalescence; il s'agit de ces cas déses- 
[létams qui peuvent torturer les malades pendant plusieurs années. 

Le D'' Libotte préconise contre le hoquet la faradisation au pinceau de la 
réj^ion cervicale postérieure; nous nous sommes souvent bien trouvé d*un 
procédé tiré de la pratique arabe en Algérie : on comprime avec les pouces 
les deux phréniques au niveau de la première côte, tandis que Tindex exerce 
nue ïoïU* pression dans la gouttière préauriculaire au niveau du conduit au* 
ditîf externe. 



CONGRÈS DE BRUXELLES 



SECTION D*ÉLECTROTHÉRAPIE 



Séance du vendredi 47 septembre 1897 
Présidence de M. Rbuthesobm. 



De la valeur séméiologique des réactions anormales des muscles 

et des nerfs. 

M. le professeur DorMER (de Lille). — 1° Ce -n'est que dans des cas tout à fait 
exceptioiuiels que Ton peut exciter électriquement, uniquement la fibre muscu- 
laire. DaQ3 la plupart des cas les réactions musculaires que l'un obtient par Tap- 
pticaLîoîi de Texcitant électrique aux points d'élection dos muscles sont dus, 
pour Ici plu^ grande part, à l'excitation des filets teripinaux des nerfs moteurs. 
Le terme d'explaration des muscles que Ton emploie si souvent on électro-dia- 
j,fnosiîc efit donc tout à fait impropre ; 

2P ht'3 modifications dans Texcitabilité faradique des nerfs moteurs peuvent 
ausii bien tenir à une altération de l'organe réagissant (le muscle) qu'à une alté- 
ration de Torgane excité (le nerf), mais elles ne dépendent que de l'une ou de 
i*autre, on bien des deux à la fois; 

3" Les modifications quantitatives dans l'excitabilité voltaïque des nerfs mo- 
teurs, peuvoni aussi bien tenir à une altération de l'organe réagissant qu'à qne 
ahératlon de l'organe excité, mais elles ne dépendent que de Tune ou de l'autre, 
ou bien des deux à la fois ; 

4" Le» modifications quantitatives dans l'excitabilité voltaïque des nerfs mo- 
teurs dépendent toujours d'une altération plus ou moins profonde des neurones 
moteurs périphériques. Elles ne sont jamais directement liées aux lésions des 
f onlreK nerveux et ne peuvent, dans aucun cas, nous renseigner directement sur 
réui morbide de ces centres; 
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5® Il D*y a pas une réaction de dégénérescence, mais bien des réactions de- 
dégénérescence. Nous ne connaissons pas encore les relations qai peuvent 
exister entre les divers états pathologiques des nerfs et ces diverses réaction» 
anormales; 

6^ Les autres réactions anormales (réaction de la diathèse de contracture; 
réaction d'épuisement, variations dans la durée du temps perdu, de formation de 
la courbe de réaction, réaction mjQtonique, réaction de rcxcitationlongjtudinale) 
sont encore trop peu connues pour que Ton pui^se en tirer des indications cli- 
niques certaines; ' 

7*» n est nécessaire d'adopter, dans les recherches d*électro -diagnostique, de» 
méthodes d'exploration permettant de connaître exactement la çaracléri^tiqtie 
de Vemciiation et la courbe de la réaction. Le rapporteur estime que Ton pour-- 
Irait trouver danç les remarquables travaux du professeur d'Ârsonval, les éléments 
nécessaires à Tinstituiion de pareilles méthodes. 

M. FovBàU DB CouRM BLLBS. — II j a dos hjstériques qui ont de Tinsensibililè 
au courant faradique, il faut tenir compte de ce fait pour ne pas Tattribuer, à 
l'occasion, à une dégénérescence. 

M. Allard (de Paris) a fait connaître un procédé qui permet d'évaluer très 
suffisamment la valeur qualitative de la contractilité musculaire, en se basant 
sur le nombre des secousses par seconde qu'il faut donner au muscle pour obte« 
nir la contraction tétanique. Celui-ci est normalement de dix-huit à vingt. S'il y 
a hjperexcKabilité inuscùlaire, il en faut moins; s'il y a» au contraire, affai- 
blissement, il en faut plus. 

M. MARécuAX (de Bruxelles). — M. le rapporteur dit que l'excitation électrique 
des herfs et des muscles, n'agit qu'en aval du point excité. Pourquoi alors dans 
rhémiplégie^ l'électrisation ne donne-t^lle pas d'indications sur lies modifications 
de la contractilité ? 

M. DouMBR. — Je n'ai pas cherché à décrire d'autres réactions que celles qui 
sont classiques. Leduc a montré aussi la contraction localisée du muscle à l'étin- 
celle statique, mais si l'étincelle est dirigée sur le point moteur, il y a contrac- 
tion en masse. Les trois réactions que j'ai signalées ont toujours été obtenues 
avec l'intensité minima. 

M. Vb&hoogbn (de Bruxelles). — Les cas où Texcitabilité faradique et galva- 
nique des nerfs et des muscles est complètement abolie sont exceptionnels. J'ai 
pu constater qu'alors on peut encoret exciter la fibre musculaire par l'étincelle sta- 
tique. On a alors une contraction localisée. L'hyperexcitabilité galvanique du 
muscle, lorsqu'il y a diminution de l'excitabilité galvanique du nerf, manque fré- 
quemment. Ce signe de la réaction de dégénérescence est donc à étudier de nou- 
veau. 

Au point de vue du pronostic, la possibilité d'exciter l3 muscle par l'étincelle 
statique lorsque l'etcitabilité galvanique et faradique des nerfs et des muscles & 
disparu permet d'espérer encore, contrairement à ce qu'on pehi&ait jusqu'à ce jour, 
la guérison du nerf et du muscle. 

M. Reonibr. — J'ai fait les mêmes rema^rques que M. .Verhoogcn sur l'action de 
l'étincelle statique sur les muscles qui ne réagissent plus aux deux autres variétés 
d'excitants galvanique et faradique. 

Je désirerais savoir . si pour obtenir les .trois formules de réactions citées par 
M* Donnier il a employé pour chacune la même intensité de courant dans l'hé- 
morragie cérébrale ou le ramollissement. Il y a au début hyperexciiabilité fara- 
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clique et galvanique des nerfs et dés muscles, ce n*est qu'au bout de pluaiittr^ 
jours que survient la diminution en général peu marquée de Texcitabilité narvo- 



motrice. 



La valeur thérapeutiqpie des courants de haute fréqueno^. 

M. le professeur J. Bergonié (de Bordeaux). — La question à rteoudre est 
quelque peu prématurément posée, car les courants de haute fréquence et de 
grande tension ne sont véritablement entrés dans la thérapeutiqui^ courante que 
très récemment. D'autre part, la réponse à une semblable question, j'entends une 
réponse limitée et complète, est toujours fort difticile, quel que soit le médi- 
cament ou la médication dont on veuille parler, et Ton en triturerait très peu en 
thérapeutique générale dont on puisse résumer, en quelques lignes, leB pro- 
priétés physiologiques et surtout les vertus thérapeutiquei certaines. En ee qui 
concerne les courants de haute fréquence, on peut dire que dès aujourd'hui leurs 
eilets physiologiques sont nettement démontrés, que itur valeur thérapettique 
est hors de doute, mais qu'il reste à déterminer mieux, par unn pratique plus 
longue et plus générale, leurs indications et leurs contre-indications. C'est au 
professeur d'Arsonval, de l'Institut de France, qud nous devons, non seulement 
tout ce que nous savons sur les courants de haute fréquence, mais encore leur 
introduction en électro thérapie. Il en a créé la technique, déterminé les effets 
physiologiques, indiqué enlin les propriétée thérapeutiques essentielles^ que 
d'autres sont venus confirmer par la suite. Ce rapport n'est qu'un résumé ^e ses 
travaux et de ceux, encore malheureusement trop peu nombreux, qu'il a inspirés. 

Production des courants de haute fréquence, — Le dispositif d'Arsonval pour 
produire des courants de haute fréquence utilisables en électrolhérapie coûsiste 
à employer la décharge oscillatoire d'un condensateur s'effectuant à travers un 
solcnoïde de très faible résistance. Ce condensateur est d'ailleurs chargé par une 
source appropriée, bobine du transformateur industriel. Le solénoïde à gros fil 
est donc la source secondaire des courants de haute fréquence et de gfaude 
tension, que Ton applique directement ou indirectement aux malades. 

Méthodes d'application, — La première méthode d'application utilisée par 
d'Arsonval est celle de Vauto- conduction. Elle consiste à enfermer l'êire à élec- 
triser dans un solénoïde ou cage, sans aucune communication métallique avec 
lui. Ce solénoïde étant parcouru par le courant à haute fréquence, induit des 
courants énergiques dans toute la masse vivante soumise à son action. Une 
deuxième méthode consiste à relier le malade, à l'aide d'électrodes appropriées, 
aux spires de solénoïde primaire et à choisir le nombre de spires électromoliices 
convenable pour obtenir l'intensité désirée. Une troisième méthode (lit.) consiste 
à agir par condensation. Le sujet, dans ce cas, constitue l'armature d'un conden- 
sateur dont l'autre armature est très voisine de lui. Lé diélectrique est formé Boit 
par l'air soit par le matelas sur lequel repose le malade. 

Enfin, une quatrième méthode, imaginée par le D^ Oudin, consiste à utiliser un 
solénoïde supplémentaire . du solcnoïde résonnaleur et réuni au premier par 
l'une de ses extrémités, l'autre étant utilisée monopolairemeot pour des applica- 
tions, sur la peau ou les muqueuses, d'effluves extraordinairement abondantes. 

Effets physiologiques des courants »de haute fréquence. — C'est sur ces effets 
qu'est basé leur emploi thérapeutique. Le premier et le plus singulier c'est leur 
abience totale d'action sur la sensibilité; les nerfs moteurs ne' sont pas davan- 
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tage affectés pas plus que les muscles ot le passage de ces courants, même à in- 
tensité formidable, ne provoque ni sensation ni mouvement. Mais l'action la plus 
remarquable de la haute fréquence, c'est l'activité extraordinaire qu'elle imprime 
aux échanges nutritifs. D'Arsonval a démontré cette action si remplie de promesr 
ses, par la mesure de l'augmentation de COt produit et d'O absorbé, par l'évalua- 
tion de la chaleur produite en plus sous leur influence, entln par la diminution 
du poids plus rapide des animaux. 

Vahur thérapeutique, indications et contre- indications des courants à haute 
fréquence. — La valeur thérapeutique des courants à haute fréquence se déduit 
naturellement de leurs effets physiologiques. Cette valeur est considérable, car 
Ton ne possédait pas avant leur introduction dans la thérapeutique de moyen 
aussi simple et d'une innocuité parfaite, pour augmenter passagèrement, tout éh 
réglant cette augmentation, les échanges nutritifs delà vie cellulaire. Leur appli- 
cation est donc nettement indiquée dans cette grande classe si naturelle de ma- 
ladies établie par le professeur Bouchard et qu'il a nommée maladies par ralen- 
tissement de la nutrition. On pourrait même dire que les courants de haute fré- 
quence sont leur médication spécifique. 

RûuUats obtenus, — Bien que déjà nombreux, les résultats obtenus n'ont pas 
encoie la généralité qu'ils pourront avoir dans quelques années, lorsque l'outil- 
lage qui sert à obtenir les courants de haute fréquence se sera plus répandu et 
que le monde d'observateurs aura augmenté. Cependant les premières observa- 
tions ont été publiées par d'Arsonval et Gharrin, puis d'autres beaucoup plus 
nombreuses et à deux reprises différentes par Àpostoli et Berlioz. Les conclusions 
de ces auteurs sont concordantes. Ils ont trouvé une augmentation des combus- 
tions révélée surtout par l'analyse des urines. Au point de vue clinique, ils ont 
constaté entre autres phénomènes une amélioration certaine et progressive de 
l'état général. D'autre part, d'Arsonval et Gharrin, expérimentant sur des cultures 
micr9biennes et leurs produits, ont constaté que les courants de haute fréquence 
attéruent les toxines bactériennes et que les toxines ainsi atténuées peuvent de- 
venir des vaccins. La haute importance de ce fait ne vous échappera pas. 

Erûn les applications percutanées des courants de haute fréquence ont donné, 
entre les mains du D' Oudin et de ceux qui l'ont suivi, des effets très brillants 
dans les maladies de la peau. Ils font prévoir que là encore la valeur thérapeu- 
tique des courants de haute fréquence se montrera supérieure. 

M. Rbgnibr. — Il faut encore être très réservé pour se prononcer sur les avan- 
tages de la haute fréquence sur les autres modalités de l'agent électrique. Je 
n'ignore pas que M. le professeur d'Arsonval a fait magistralement ressortir 
l'action énergique de ces hautes fréquences sur la nutrition cellulaire. Cepen- 
dant, ni dans le traitement du diabète ni dans celui de la neurasthénie, où la 
franklinisation a depuis longtemps fait ses preuves, la supériorité de la haute 
fréquence n'a été démontrée, au contraire. Et mon avis* est que les médecins de- 
vront attendre encore, avant de faire l'achat d'un matériel encombrant et coû- 
teux, que les indications et contre-indications des hautes fréquences soient mieux 
déterminées. 

M. Gilles (de Marseille) garde aussi de grandes réserves au point de vue de 
l'action thérapeutique des hautes fréquences. Elles semblent agir par voie 
réflexe sur les centres nerveux comme la faradisation généralisée. Quelquefois 
remploi des hautes fréquences donne de mauvais résultats. Dans la paralysie 
agitante, j'ai vu le tremblement augmenter; dans l'hémiplégie par hémorragie 
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•cérébrale, la contracture musculaire se produire rapidement; pour la neurasthéiie 
elle est aussi contre -indiquée au moins dans un grand nombre de casv Quant 
«ux applications locales dans les névrites, elles présentent les mêmes contre- 
Indications que la faradisation ordinaire. 



Du traitement électrothérapique et neuropathologiqne. 

M. le D*" 9. SwoLPS. — L'électricité médicale a définitivement pris droit je cité 
dans ràrsenal thérapeutique. L*a-t-elle conquis comme le plus grand nomlxe des 
«nédicaments, par Tusage empirique ? Les magnifiques travaux en physioUgie et 
en physiologie pathologique, les remarquables travaux histologique9,les résul- 
tats curatifs indubitables de Télectricité, dans presque tous les domaines de la 
-de la pathologie, résultats appuyés par un fort contingent de faits cliâiques 
incontestés, tous ces témoins, véritablement scientifiques, affirmoht l'efficacité 
incomparable de l'électricité comme agent tl^érapeutique de premier ordri. En- 
neûropathologie surtout, Télectricité revendique son droit de priorité sur tois les, 
autres ^^emèdcs. Elle satisfait au desideratum que Bouchard, avec les thérapeutes 
les plus autorisés, croyaieht du domaine de Tldéal ; elle représenté la théropeu" 
4ique physiologique avec le contrôle de la thérapeutique statistique réalisatt les 
' indications de la thérapeutiqite palhogénique. Dans le traitement des maladies 
nerveuses, ce n'est point seulement comme agent thérapeutique que «a ré]>ûta- 
lion est consacrée ; mais c'est aussi un* précieux élément de diagnostic, canme 
un guide excellent et sûr pour le pronostic de plusieurs affections. 

A ces différents points de vue, Thypothèse de Télectricité comme un des plus 
précieux auxiliaires, a acquis une force indiscutable par la confirmation expérî- . 
mentale, et est devenue aujourd'hui définitivement une certitude; chaque Jour 
llipportance de Télec.tricité médicale grandit et slmpose. Mais celte certitude 
fi*est cependant reconnue que par un petit nombre de praticiens ; elle laissa lefr 
autres,' parmi eux q^uelques neurologistes, scepti.ques ou incrédules; dès lois, le 
traitement électrique n'est pas assez fréquemment employé. Cela tient évicem- 
ment pout eux à leur non connaissancç des principes élémentaire^ de Télettro- 
thérapie et du matériel indispensable à cette.pratique thérapeutique. Ils ne peu- 
irent conséquemment se résoudre à>préconiser ce qu'ils ne connaissent point. i}*est 
qu'en Belgique, dans aucune de nos universités, l'enseignement ^ffici^l de l'élec'- 
tricité médicale n'existe, et les principes les plus indispensables au neuropaiho- 
logiste ne soçt même point apprîs aux éhèves. A Liège seulement, notre dinin - 
^ué et savant confrère M. le D^ Mahahn a ins.titué pour les vacandes un c{>urs 
d'électrothérapie ai^ service de la neuropathologie. Et c'est tout 1 Comme r^ue 
d'électricité médicale, ]e Journal 'de Neurologie seul s'en occupe secondaireinsnl. 
Il est rare de trouver chez nos médecins les journaux qui, à l'étranger ont une 
f éputatiqn et une Vogue aussi ihéritées. - 

Il est donc urgent et de la plus impérieuse nécessité pobr cette brançjtie de 
l'art' de guérir qui nous occupe spécialement, qu'à l'instar des autres pays une 
chaire d'électroihér^pie soit créée dans chacune de nos universités. 'L'électricité 
médicale, que les nombreux travaux et les récentes découvertes en électricité 
physique ont élevé à la dignité d'iine science, aura bientôt repMs alors potir toas 
les médecins et surtout pour les neuropathologistes, la place que nous ne cesse- 
rons de. revendiquer. pour elle. U y va de l'honneur scientifique et de l'intérêt 
sacré des malades qui réclament nos soins. . . 
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Pathogénie de la rigidité musculaire et de la contracture dans les 
affections organiques, du système nerveux. 

M. VanGbhuchtbn (de Louvain). — La rigidité musculaire et la contracture 
s^observent, d'one façon presque constante, dans Thémiplégie organique et dans 
la paraplégie spasmodique. Qael est le mécanisme physiologique de ce symp- 
tôme? 

Les tjiéories émises par FoUin, Hitzig, Straus, Brissaud, Yulpian^ Marie, Freud, 
Jackson, Bastian, Mya et Levi ne concordent pas avec les faits cliniques et ana- 
tomo-pathologiques.' D'après ces diverses théories, la rigidité musculaire et la 
contracture seraient un phénomène, musculaire, un phénomène spinal ou \m 
phénomène cérébelleux. 

Nous croyons que c'est à tort que les auteurs ont cherché une explication 
applicable à la fois à la contracture de Thémiplégiqué et à la contracture du spas- 
modique.. 

Pour noas, ces deux états pathologiques ne spnt niillement comparables ni au- 
point de vue clinique ni au point de vue anatomo-pathologique; 41 s'ensuit que 
la cause de ce^ états pathologiques ne doit pas être nécessairement la même. 

Pour nous, la contracture du spasmodique est une contracture active; c'est 
l'expression clinique d'une exagération considérable du tonus musculaire normal. 
Mais cette exagération du tonus normal des muscles n'est pas d'origine médul- 
laire; elle n'est pas non plus d'origine cérébelleuse; elle a une origine cérébrale : 
elle est due à l'interruption des Ûbres cortico-spinales avec persistance des fibres 
cortico-ponto-cérébello^ spinales maintenant les cellules de la moelle sous Tin- 
iluence des cellules motrices de l'écorce. 

La contracture de l'hémiplégique a une toute autre genèse. Ici, l'influence de 
l'écorce cérébrale sur les cellules motrices de la* moelle en rapport avec les 
muscles paralysés est complètement suspendue. Si. la contracture de certains 
musclesr survient chez l'hémiplégique, cette contracture h'est plus d'origine 
centrale, m^ais d'oirigine périphérique. Elle est due uniquement à ce fait que le 
degré de la paralysie est différent dans le groupe des muscles extenseurs et dans 
le. groupe des muscles fléchisseurs. Les muscles fléchisseurs sont généralement 
moins paralysés que les muscles extenseurs : de là, chez les hémiplégiques, la 
fréquence de la contracture en flexion. 

Mais si, par eltraordinaire, la paralysie prédomine dans le groupe des muscles 
fléchisseurs, la contracture post- hémiplégique n'envahira plus ces muscles, mais 
bien leurs antagonistes. On verra alors la^ contracture post-hépiiplégique se 
localiser exclusivement dans le groupe des muscles extenseurs. 

Ci, au' contraire, la paralysie est complète pour tous les muscles d'un membre 
supérieur, la contracture fait défaut et la paralysie restera flasque. 

Xa contracture post-hémiplégique est doi)c, pour nous, diie à une véritable 
contraction musculaire; mais celle-ci n'est que la conséquence immédiate de la 
paralysie complète des muscles extenseurs avec paralysie incomplète des muscles 
fléchisseurs. * . . * 

M. Sano (d'Anvers). — Il serait intéressant de comparer \ei effets delà section 
de la moelle chez l'homme -et chez l'animal. D!autrê part, j'ai vu deux cçis cli- 
niques démontrant que la coxhpression de la moelle pcul produire une abolition 
des réflexes. Ces cas peuvent être interprétés par la théorie de M. van Gehuchten. 

M. Onimus. — En général, on constate que toujoursy les extenseurs sont para- 
lysés avant les fléchisseurs et plus fortement qu'eux; de même que, d'autre part, 
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]g5 fléchisseurs se contractent toujours avant les extenseurs et plus fortement 
qu'eux. 

M. GîLLR^ (de Marseille) indique l'intérêt de réleclro- diagnostic, qui peut 
utilemetLL renseigner sur Tétat des mui^cles ei des nerfs dans les paralysies et les 



APPLICATION AUX RÉTRÉCISSEMENTS DE L'ŒSOPHAGE 

DES DIVERSES MÉTHODES DE TRAITEMENT ÉLECTRIQUE 
EMPLOYÉES POUR l'uRÈTHRE 



La pallisjj^rénie des rétrécissements de l'œsophage est en général fort diffé- 
leniû de celle des rétrécissements de Turèthre, tandis que Tingestion de 
ëub&tances rorrosives et le cancer sont la cause banale des premiers, l'in- 
Uammulion et le traumatisme sont Torigine la plus commune des seconds. 
Il en résutUe une figure et une anatomie pathologique des lésions bien diffé- 
renies ; le résultat des interventions ihérapeuliques ne saurait être iden- 
tique, maiis un parallèle peut être établi, et c'est lui qui nous a guidé. 

Il T a daud les rétrécissements un élément conjonctif et un élément mus- 
culaire spasraodique : le premier tardif, grave, récidivant; le second bénin 
et susccpiîhle d^ètre à toutes les époques du mal facilement guéri. Celui-ci 
consiste en une contracture réflexe pouvant s'exagérer, mais ne se relâchant 
jamais au delà d'un minimum, et tout à fait comparable aux contractures 
tjui accompagnent les arthrites, périarthrites et certaines luxations congéni- 
tales. 

Ces deux éléments sont presque toujours combinés, mais la part faite à 
rélément cieaUiciel a été beaucoup trop lar^e et doit être exactement cir- 
conscrite. La chose sera facile si on peut suspendre le spasme, et Tapplica- 
tioa de ta méthode de Newman aux rétrécissements de Turètlire est à cet 
égard pleinement démonstrative; on arrive par elle sûrement, et sans aucune 
violence, à Tun des deux résultats suivants : guérison en une ou deux 
séances, ou bien dilatation considérable, mais présentant un caractère parti- 
culier : Si, dans une espèce, on débute par le numéro 6, on arrivera en 
une DU deux séances à un numéro élevé de la filière, 18, par exem- 
ple; malâ ensuite, ce qu'on gagne devient insignifiant, si bien qu'il y a 
avantaj^'e à faire Télectrolyse linéaire. L'action thérapeutique est bien nette : 
dans la première période du traitement, on a vaincu la résistance muscu- 
laire; datis la seconde, on se butte au tissu conjonctif condensé. 

On nous a objecté que les guérisons rapides do rétrécissements uréthraux 
n'étaient que la cessation d'un spasme passager; il n'eu est rien : les rétré- 
cissements qae nous avons ainsi guéris, et ils sont nombreux, présentaient 
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(ous les caractères cliniques admis, caractères sur lesquels nous n'avons 
pas à nous étendre ici. 

Les rétrécissements uréthraux vraiment cicatriciels relativement sont 
rares, et nous les avons observés surtout au début de notre pratique sur des 
malades hospitalisés, à nous confiés par nos maîtres; ils récidivent toujours, 
et la méthode de Newman, appliquée après Télectrolyse linéaire, permet 
seule de reculer le moment de la récidive. 

La contracture musculaire réflexe est un phénomène pathologique des 
plus communs et des plus importants; son étude donne la clef du traitement 
des maladies articulaires. Les succès des méthodes de force, et notamment 
les résultats nouveaux et indéniables obtenus à Sens par un ecclésiastique 
renommé, sont dus en grande partie aux moyens employés pour les com- 
battre, et nous ont décidé à en faire une étude méthodique actuellement en 
préparation. 

Ces principes étant posés, nous allons énumérer les diverses méthodes 
électriques employées pour l'urèlhre et voir ce qu'elles donnent pour l'œso- 
phage . 

Ce sont : les applications externes, Télectrolyse linéaire et la dilatation 
progressive avec des courants faibles. 

Les applications externes sont le traitement le plus simple à proposer pour 
les contractures hystériques ou réflexes ; elles ont donné des résultats très 
variables pour Turèthre, souvent des insuccès, mais elles ont l'avantage de 
la simplicité opératoire; il en est de même pour l'analyse, et nous sommes 
autorisé à vous communiquer une intéressante observation inédite due au 
D»" Gautier, de Paris. 

Il s'agit d'une dame âgée de trente-cinq ans et suivie par un praticien 
exercé, le D' Aragon, de Bois-Colombes. 

Depuis quatre ans, cette dame rendait tous ses aliments, sauf le lait. 
L'examen radiographique pratiqué par le D"^ Gautier permet d'apercevoir au 
niveau du troisième espace intercostal, à gauche et ^n avant, une tumeur 
paraissant élre une dilatation aortique, probabilité confirmée par l'examen 
clinique; le tracé du pouls est cependant normal. 

La dilatation par les olives d'ivoire, pratiquée depuis deux ans, n'ayant 
donné aucun résultat, un traitement électrique est institué et ainsi réglé par 
le D*" Gautier : courants continus, pôle positif à la nuque, négatif vers le 
point rétréci ; I = 15 milliampères; durée, vingt minutes; séances bihebdo- 
madaires. Au bout de six séances, le spasme a disparu et la malade se dit 
guérie. M"*° F... ne présentant aucun stigmate hystérique, nous sommes 
portés à voir là un spasme réflexe, bien que le diagnostic nous paraisse 
sujet à controverse. 

Le même traitement nous a donné un insuccès dans un cas de spasme 
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coïncidant avec un début de cancer local, qui a rapidement enlevé la malade. 
Un autre échec nous a été signalé dans un cas de spasme hystérique. 

L'électrolyse linéaire est le traitement rationnel des sténoses cicatricielle^ ; 
elle agit aussi sur rélémènl spasmodique, mais peu sûrement, et a Tincon- 
véDtent, employée seule, de laisser s'établir assez rapidement la récidive. On 
a publié cependant des relations authentiques de guérisons durables : il 
6 agit de ces rétrécissements dans lesquels Télément spasmodique continu 
est prédominant; c'est alors une mélhode inférieure, car elle a créé une 
lésion inférieure qui est par elle-même un appel à la récidive ; elle est en 
outre passible des reproches que nous avons formulés dans un précédent 
mémoire (1). 

L'électrolyse linéaire doit être préférée si le rétrécissement de l'œsophage, 
dû à ringeslion de substances corrosives ou un développement d'une tumeur, 
est cicatriciel ou néoplasique, mais on ne peut faire la part de Vêlement 
spasmodique (souvent intense dans le cancer) que par l'application de la 
méthode de dilatation progressive décrite plus loin. 

Nous avons guéri par Télectrolyse linéaire une jeune fille de vingt ans, 
qui avait tenté de se donner la mort en avalant de l'acide oxalique; on avait 
leuté la dilatation avec des olives d'ivoire, mais sans pouvoir dépasser le 
calibre de 10 millimètres. L'électroîyse a donné un succès complet et les 
vomissements ont absolument disparu pour ne pas se reproduire dans le 
délai de deux mois; la malade a ensuite été perdue de vue. Le rétrécisse- 
tneni siégeait à la partie supérieure et moyenne de Tœsophage. 

Nous usons d'un électrolyseur dont la largeur (cathéter compris) est de 
"i centimètres; la lame est dirigée du côté de la colonne vertébrale et Tinten- 
siie variable de o à 15 milliampères. On doit ménager le courant, car 
dans cette région on a divers accidents à craindre : crises diarrhéiques, 
sensations angoissantes et surtout la syncope. 

U a été publié d'autres observations, notamment par le D' Foveau de 
Courmelles, et elles corroborent notre opinion sur l'opportunité de ces appli- 
cations. 

La dilatation progressive avec olives métalliques et courants faibles, selon 
la mélhode de Newman, a fait ses preuves pour l'urèthre; elle doit toujours 
précéder l'électroîyse linéaire pour limiter, le traumatisme et prévepir l'opé- 
rai ion, si c*est possible ; elle doit la suivre pour compléter le résultat et 
a&.^urer la dùréa de la guérison. 

Dti Ta employée avec succès contre les l'élrécissemenl^ de Tœsophagç. 

H) Du traitement éteclrique dans les réU'écissements de l'urèthre [Marseille médivat. 
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Voici un exemple de la coinbinaisoa des deux méthodes : 

M. 0..., âgé de cinquante ans, exempt d'antécédents, de douleurs et 
d'engorgement ganglionnaire, est atteint de rétrécissement œsophagien 
datant d'un an et de cause probablement cancéreuse ; le traitement spéci- 
fique a été tenté sans résultat. L'œsophage admet exactement une olive 
numéro 25 (Charrière) au niveau de la stricture, qui est située à la partie 
supérieure du conduit. Le 24 mai 1897, nou§ pratiquons Télectrolyse linéaire; 
1=7 milliam pères ; durée, une ipinute. Deux jours après, je passe aisé- 
ment une olive en ivoire de 20 millimètres ; j'ai l'habitude de ne jamais faire,, 
à l'urèthre surtout, de cathétérisme après la section linéaire. 

Le malade qui, avant l'opération, ne s'alimentait qu'avec la plus grande 
difficulté, ne pouvant supporter que de très faibles quantités de lait, a com- 
mencé à prendre quelques aliments solides; mais le résultat ne me paraissani 
pas suffisant, je pratique, le 8 juillet, la dilatation au moyen d'olives métal- 
liques, portant au point malade un courant de 2 à 3 milliampëres; 
j'arrive en une seule séance au calibre de 22 millimètres et demi, que je ne 
crois pas devoir dépasser. 

Le malade ne vomit plus et peut manger de tout ; le résultat local s'esl 
maintenu, mais Tétat général a empiré et le malade est gravement menacé 
par la maladie causale. 

Tandis que pour l'urèthre, nous faisons toujours précéder l'olive par une- 
bougie conductrice, afin qu'elle se présente selon son grand axe, nous 
n'avons pas usé de cette précaution pour l'œsophage ; nous avons toutefois- 
fait construire nos instruments en cette prévision et nous emploierons ud 
guide si le conduit est sinueux, fait rare dans l'œsophage, constant dans^ 
l'urèthre. 

Il résulte de cette étude que les spasmes et les rétractions conjonctives 
forment dans les sténoses deux éléments distincts que nous pouvons com- 
battre par des moyens appropriés. 

Le courant continu faible, appliqué localement au moyen d'olives de 
dimensions croissantes, est un traitement indolore dont les résultats nous 
paraissent supérieurs à ceux des applications externes; il doit toujours être 
pratiqué si celles-ci échouent. 

L'électrolyse linéaire doit toujours être précédée et suivie de la dilatation 
au moyen des olives, pratiquée selon les principes que nous venons d'exposer. 

J)^ Gilles. 
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AMYOTROPHIE PROGRESSIVE PRIMITIVE 

PRÉSENTATION D*UN CAS (1) 
Par le D' FRITZ SANO, membre titulaire. 



Le cas du présent malade pourra uliiement illustrer mon article sur les 
am^olrophies progressives que notre Société a bien voulu reproduire dans 
froa Bulletin (2). Il présente aussi cet intérêt, que les symptômes sont i)eu 
marqués et qu'à première vue le diagnoslic pourrait paraître hasardé. 

D..., âgé de trente ans, nous a été envoyé sans diagnostic bien précis. Le 
malade se plaignait d'avoir, depuis quelques mois, les pieds tombants ; il use 
le bord externe et la pointe de ses chaussures ; c'est encore tout ce dont il se 
plaint en ce moment. 

Si nous interrogeons D..., nous apprenons que son père, alcoolique, est 
mort à quarante et un ans de la variole. Sa mère vil encore et est bien por-: 
lanle. Nous n'avons pas de renseignements sur ses oncles et tantes. Il a 
deux frères plus âgés que lui et une sœur puînée, tous en bonne santé. Un 
de ses frères a deux enfants bien portants, un autre enfant est mort de con- 
vulsions. Il n'y a donc en fait d'hérédité que l'alcoolisme du père à signaler. 

Le 9ujet lui-môme a toujours joui d'une sanié parfaite; il ne se rappelle 
[tus avoir eu de maladie infectieuse. Il n est pas alcoolique. A douze ans, il 
était fort et bien portant; à cette époque, la parole devint monotone et le 
ik'veloppement ultérieur de notre malade ne se fît pas proportionnellement à 
ëun état antérieur ni à celui de ses frères, bien qu'il n'y eut ni difformité ni 
anomalie bien spéciale. Il quitta l'école à quinze ans et devint garçon bou- 
langer; il était soumis à un travail très dur. A partir de vingt-quatre ans, il 
(liiL progressivement abandonner les besognes les plus lourdes; il sentait 
que la force de ses bras, puis celle de ses membres inférieurs rétrogradaient. 
Néanmoins, si nous devons en croire ses dires, le travail produit était encore 
c-uuaidérable, puisqu'il prétend qu'il y a deux ans seulement qu'il n'a plus 
l>urLé les sacs de farine de 100 kilogrammes; mais il importe de noter ce fait, 
ijue le malade s*est aperçu depuis longtemps de la baisse progressive de ses 
forces. Il y a un an, il dut abandonner son métier pour devenir marqueur 
au port. Dans ce nouveau métier, l'effort musculaire exigé est nul. Ce sont 
I4 les seuls symptômes qu'il peut nous renseigner. Il n'a jamais souffert ni 
do douleurs, ni de paresthésies, ni de contractures, ni de paralysies. La sen- 
sibilité générale et spéciale est restée indemne, l'état mental également. Les 

[i) Annales de la Société de médecine (C Anvers, août 1897. 

\ 2) Journal médical de Ui^xelles, n" 11, 1807; Bulletin de la Société de médecine 
d'Anven^ février 1897. 
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fonctions viscérales sont toujours restées normales. Cependant sa vie génitale 
est actuellement d'une modestie remarquable, mais sans grand mérite. 

Examinons son état physique. Son aspect général ne présente rien de bien 
particulier ; son teint est normal. L'expression de la face est alonique ; des 
rides au front, il est vrai. Un peu de ptosis, pas de rides bien marquées aux 
yeux ni aux joues. La lèvre inférieure est pendante et le malade tient la 
bouche constamment ouverte. Ce n'est pas à proprement parler le faciès 
rayopalhique typique : dans ce cas, les yeux sont grands ouverts, le malade 
ne peut les fermer entièrement; il ne sait pas siffler; Timmobililé est plus 
accusée. Ici ces symptômes ne sont pas décellables, mais on ne saurait plus 
dire que la face est indemne ; il y a là une atonie, un manque de vivacité 
qui sont bien en rapport avec Tétat général de la musculature. 

La langue et le voile du palais paraissent normaux. 

A la région du cou, noua remarquons que le sterno-cleido- mastoïdien a 
presque disparu; il n'en reste qu'une gaine fibreuse qu'il est même difficile 
de mettre en évidence. Les muscles de la nuque sont mieux fournis; la 
portion supérieuTe du muscle cucularis (trapèze) paraît môme en pseudo- 
hypertrophie, car la force du muscle ne répond nullement à son volume, que 
la cyphose des vertèbres cervicales tend encore à exagérer. 

La musculature de la ceinture scapulaire est uniformément atrophiée. Les 
bords internes des omoplates, sans être saillants, sont néanmoins sur une 
ligne parallèle à la colonne vertébrale, dont ils restent distants de 9,5 centi- 
mètres. Les bras sont uniformément amaigris, surtout à leurs racines; les 
mains sont relativement bien conservées. 

Le thorax est aplati, élargi transversalement, paralytique; mais le panicule 
adipeux est assez normal, les espaces intercostaux ne sont pas rétractés; 
d autre part, nous avons vu que les sterno-cleido-mastoïdiens sont absents. 
Ces particularités distinguent ce thorax de celui des tuberculeux, auquel la 
saillie efiiayante des sterno-cleido-mastoïdiens contribue à donner un cachet 
tout spécial. 

Le ventre, tout en étant peu développé, est assez proéminent et pendant. 
La masse sacro-lombaire est très peu apparente. Les muscles fessiers sont 
très réduits, aplatis. Les membres inférieurs sont amaigris, d'autant plus 
atrophiés qu'on se rapproche de leur racine. Les crêtes tibiales sont sail- 
lantes. 

Tous ces symptômes donnent au profil du malade un caractère particulier! 
La tète est penchée en avant. Il n'y a pas de lordose, mais le tronc dans son 
ensemble est porté en arrière, tandis que le ventre et le bassin proéminent 
en avant; l'axe des membres inférieurs oblique naturellement en arrière 
pour garder l'équilibre de la station verticale. C'est l'attitude d'un homme 
fatigué qui dormirait debout; mais chez noire malade, cette attitude est habi- 
tuelle ; elle s'exagère encore quand son altenlion n'est pas en éveil Lorsqu'il 
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-est assis, il lui arrive même de se plier littéralement en deux ; il se penche 
d'une manière tout à fait e^çagérée. Vu de face, il n'y a pas de déviation d'un 
côté ; la seule chose à signaler, c'est que les genoux sont joints, tandis que 
les pieds sont à la distance moyenne de 13 centimètres. 

Ceci nous amène à parler de l'activité fonctionnelle de ses muscles. Il 
n'y a nulle part de tremblement flbrillaire; les réflexes sont normaux. Il y a 




Fig, I. 

A Uiludes dans Tamyotrophie progressive primitive, 
(Profils de malades adultesi d'après des photographies.) 

1 , Station normale. (RicheIi : Nouv. Içonogr., 1894.) 

2. .Myopathie primitive généralisée. (Londe et Meigé : Àouv. Iconogr,^ 

1894.) , 
.3. D..., notre malade. • • 

4. Un cas de myopathie primitive progressive. (Souques : Nouv, IcanogK^ 

1894.) . • . • * 

5. Amyotrophie prog. prim. (BoimoET, cité par Gii-4sset : Leçons de 

clinique médicale^ 1891, p. 690.) 



diminution de rexcitabilité galvanique et faradique, mais il n'existe aucune 
.altératioù qualitative. 

Pendant la marche, le corps est penché en avant ; il balance ^eu latérale- 
ment. Il ne présente donc pas encore la marche en canard des myopalhiques ; 
maïs cette infériorité, due surtout à l'afEaiblissement des fessiers, apparaît 
(fuand on fait descendre un escalier ou une chaise. Dans ce dernier cas, le 
•corps e3^écute deux ou trois oscillations latérales avant de revenir à la station 
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normale. Pendant la marche, les pieds traînent : le malade use particulière- 
ment le bord externe et la pointe de ses chaussures ; il use aussi les borda 
internes du pantalon. Quand il est assis, les pieds sans appuis, ceux- ci sont 
nettement tombants; il ne sait les fléchir au delà d'un angle droit. Passive- 
ment, on exécute même difficilement cette flexion, ce qui semble indiquer 
qu'il y a tendance à la rétraclion tendineuse des muscles du mollet, rétrac- 
tion qui pourrait même amener le pied bot myopalhique. Couché à terre, le 




Fig. H. 

Atrophie et dégénérescence graisseuse du tissu musculaire 
dans TA. P. P. Prolifération interstitielle du tissu con- 
jonclif. Coloralioji à l'hématoxyline-éosine, d'après une 
préparation du muscle tib. ant. d'un cas analogue (1), 
faite au laboratoire de U. le professeur Oppenheim, de 
Berlin. 



malade ne sait se lever sans laide de ses bras. Assis à genoux, il peut ce- 
pendant se redresser sans grimper le long de ses jambes, suivant l'expression 
adoptée. Sa parole est monotone et p^u articulée; elle est un peu nasonnée. 
Son état mental est intact ; il parait seulement trop docile et un peu indiffé- 
rent. 

Je crois, messieurs, qu'en présence de Tanamnèse et du tableau sympto- 
malique actuel, il n'est pas possible de formuler un autre diagnostic que 
celui d'amy atrophie progressive. L'absence de tremblement fibrillaire et 

(l) Oppenheim u. Cassirer : Deutsche Zeilsch. f. Nerv, Bd. X. H. 1-2, 1896. 
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rraUéralion qualitative des réflexes et des réactions électriques nous permet 
dexclure une lésion analomique nerveuse, actuelle tout au moins. Nous ne 
pouvons admettre une névrite localisée ni une polynévrite, parce que nous ne 
trouvons ni dans Thistoire ni dans l'état actuel le symptôme de douleur et 
c|iie l'état électrique n'est pas conforme à ce que nous trouvons dans ces cas. 
De plus, Tatrophie a été lentwnent progressive ; son début est déjà fort 
éloigné. 

Il est donc probable que le système musculaire est uniquement atteint. 
(Test l'atrophie et la dégénérescence graisseuse de la fibre musculaire, avec 
ûu sans pseudebypertrophie, par la prolifération interstitielle du tissu fibro- 
graisseux. Il y a donc amyolrophie progressive primitive. Celte maladie est 
encore toujours considérée comme afifeclion nerveuse : théoriquement, par 
suite de ses analogies avec les autres formes d'amyotropbie, dont elle ne se 
distingue pas toujours facilement; pratiquement, sans doute, parce qu'elle 
est si difficile à guérir. 

Nous ne chercherons pas à établir dans quel type secondaire nous devrions 
faire rentrer ce cas. Ces types sont trop artificiels pour qu'il nous soit permis 
de nous y arrêter dans ce court exposé. Il me parait inopportun aussi d'en- 
tier dans la discussion des théories multiples proposées pour expliquer la 
pâihogénie de l'affection. Ce que je désirais soumettre à votre appréciation et 
à la discussion, c^est le diagnostic; il entraîne à lui seul des conclusions suf- 
fisamment importantes pour nous intéresser dans la pratique. 

Uuant au traitement, il consiste en des excitations faradiques à interrup- 
tiOQ» lentes, rythmées; une alimentation réconfortante et tonique. Depuis 
quatre mois, notre malade s'en trouve bien; s'il use encore autant ses chaus- 
sures, il prétend user moins son pantalon... 9 C'est peu de chose », direz- 
vQtis, messieurs C'est déjà beaucoup que de maintenir dans un état station- 
naire une affection dont le pronostic est si décourageant. D'habitude, en effet, 
le mal ne fait que progresser ; il réduit de plus en plus les forces du malade, 
qui finit par se traîner misérablement, demandant l'aumône, sans pouvoir 
même espérer qu'une mort prompte viendra mettre fin à sa triste situation. 

Ou a proposé pour eux les asiles spéciaux pour les affections incurables 
du système nerveux, où, en connaissance de cause, le médecin pourrait leur 
donner le travail et le traitement qui leur conviennent (1). L'époque à la- 
quelle ils pourront songer à cette situation consolante nous parait malheu- 
reusement encore bien lointaine en Belgique. 



{i\ Lentz : Allocution présidentielle à la Société belge de Neurologie. {Journal de 
AVwr., 1897, p. 174.) 
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LE RAPPORT DE DEUX ANNÉES DANS UNE CLINIQUE 
EXCLUSIVEMENT ÉLECTROTHÉRAPEUTIQUE 

Par MARGARET A. CLEAVES, m. d., New- York City. 



LE COURANT DE LA BOUTEILLE DB LEYDE 

Ce courant, obtenu en reliant la surface extérieure ou armatures des bouteilles 
de Leyde, ou condensateurs dans un circuit, produit un courant de haute fré- 
quence et de haut potentiel, qui donne en pratique les mêmes effets physio- 
logiques que ceux obtenus à Taide du transformateur avec condensateurs reliés à 
une source directe ou alternative de £. M. F., suivant les méthodes de d*Arsonval . 
Lorsque le courant' de la bouteille de Leyde est soigneusement réglé au moyen 
du condensateur approprié à cet usage, il ne produit qu'un léger trouble, et en 
même temps cause des contractions musculaires profondes, et des troubles molé- 
culaires ayant pour conséquence une activité extraordinaire de l'état méta- 
bolique. 

Par Tapplication du courant, faite à Taide d'électrodes appropriées, tous les 
muscles volontaires du corps, à Texception de quelques muscles de la tête et de 
la face, seront activés d*une manière simultanée. On emploie ce courant moins 
fréquemment qu*on le voudrait, à cause du grand nombre de malades traités du 
commencement à la fin par Ja franklinisation générale, tenant ainsi toujours 
occupée la plateforme isolante, ce qui rend impossible l'usage habituel du cou- 
rant de la bouteille de Leyde. 

LE RAYON RÔNTGEN 

Rien n'a augmenté davantage l'intérêt professionnel pour Télectricilé, ni donné 
une aussi grande impulsion à son emploi, principalement au courant frankli- 
nique, que la grande découverte du professeur Rontgen. 

Le fait que la grande machine d'influence assure une des meilleures sources 
pour la production du courant, a été une principale cause de l'extension qui s'est 
faite de cet appareil. 

Les bobines de haute tension, telles que les nouvelles bobines de Tesia, reliées 
à une source directe ou alternative, donnent non seulement un excitateur très 
efficace des rayons X, définissant de la plus exacte manière la structure des 
os et des autres tissus, mais sont encore d'une grande valeur pour les électro- 
thérapeutistes comme source de courants de haute fréquence et de haut potentiel, 
valeur thérapeutique si bien démontrée pm* les expériences physiologiques de 
d'Arsonval, 

On constate rarement des cas de brûlure des rayons X (un seul à la con- 
naissance de l'auteur) avec la machine d'influence employée comme excitateur, 
et cette particularité lui donne une valeur très grande. 

Toutes les facilités sont données à la clinique pour les démonstrations des 
rayons Rôntgen. soit au moyeu du fluoroscope soit au moyen de la photo- 
graphie. 

LE COURANT SINUSOÏDAL 

L*emploi de ce courant, tel qu'il est fourni par l'alternatcur-inducteur Ken- 
nelly, continue à nous donner d'excellents résultats. Lorsqu'on désire donner 
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ad corps humain où à ses organes une énergie électrique sans produire de chan- 
:geinent dans la quantité de distribution de la force du courant, nous possédons 
dans le courant sinusoïdal un courant idéal, au-dessus de tous les autres types 
de courant. 

On remploie constamment, soit par lui-même, soit comme supplément au trai- 
tement par le courant continu, dans les rhumatismes chroniques, les exsudations 
jûClammatoires affectant les articulations, et d^une manière très étendue dans les 
travaux gynécologiques. Il est plus pénétrant et plus étendu dans son action que 
le courant continu, et ne produit qu*un léger trouble sensoriel, et à cause de 
cela il est souvent indiqué là où remploi du courant induit est impossible. Avec 
hï haute fréquence, la souff'rance est diminuée, et avec une fréquence moins 
élevée, il se produit des contractions musculaires profondes, mais relativement 
peu douloureuses. 

Les applications hydro-électriques spéciales sont très estimée?, surtout dans 
\c traitement de la constipation chronique. Le courant sidusoidal produit des 
contractions relativement plus fortes que lé courant induit, il est plus sinueux- 
€t plus semblable à une vague et, par conséquent, ressemble davantage au mou- 
voment péristaltique normal de la région intestinale. Les applications hydro- 
électriques générales de ce courant ont prouvé leur efficacité dans toutes les 
conditions de la mauvaise nutrition. 

y APPLICATIONS HYDRO-BLECTRIQUBS SPÉCIALES 

Les mélhodës avec lesquelles nous devenons de plus en plus familiers dé- 
montrent leur très grande utilité. Parmi celles-ci, les méthodes hydro-électriques 
spéciales soumises à l'attention du corps médical en octobre 1894 (1), par l'au- 
teur de ce rapport, sont dignes d'être considérées. Une quantité de rapports sur 
l€ traitement de cas gynécologiques, chirurgicaux, vésicaux, nasaux, au moyen 
lie ces méthodes, sont en notre possession. Nous ne les avons pas publiés par 
éuite du manque de temps, mais ils démontrent d'une manière frappante Teffi- 
cacité de cette distribution d'énergie, répandue sur une grande surface, et 
amenant les plis et interstices du tissu sous l'influence du courant mieux que ne 
h ferait aucune autre méthode. La faculté d'éviter la densité du courant et 
1 aciion galvano-caustique, lorsque ces choses sont inutiles, a une grande signi- 
llcation dans nos applications thérapeutiques du courant. 

Les méthodes hydro-électriques vaginales sont excellentes, non seulement 
comme mesure supplémentaire aux autres mesures dans le traitement des 
tl bromes utérins, mais encore à cause de leur mérite intrinsèque. Ces applica- 
tions soulagent la douleur, diminuent les symptômes de pression, font cesser les 
leucorrhées, règlent les menstrues abondantes ou irrégulières, font disparaître 
les exsudations et quelquefois amènent une légère diminution dans la grosseur 
de la tumeur. Gela sans nécessiter des applications intra-utérines. C'est dans des 
cas particuliers,] ne nécessitant pas des applications intra-utérines, que les 
méthodes hydro-électriques sont seules employées dans le traitement des 
a bromes. 

Une malade qui avait une grosseur intra-péritonéale, latérale et antérieure, 
compliquée d'exsudations et d'ovarite, de menstrues irrégulières et abondantes, 
ÛQ symptômes de pression du nerf crural et de stérilité dans le mariage [environ 

(1) • Applications hydroélectriques spéciales •, par Margarel A. Cleaves, 51. D. (Lu 
devant The American Electro-thcrapeutic Association, octobre 1894. New-work City.) 
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cinq ans), la santé générale mauvaise, obtint, en moins de quatre mois de tnute- 
ment^ le résultat suivant : rétablissement de la santé, soulagement des douleurs 
avec disparition des exsudations, de Tipilammation des ovaires, diminution de la 
grosseur. Elle devint enceinte après la suspension du traitement, supporta une 
grossesse normale, accoucha naturellement et, d*après les dernières constations 
faites trois mois wpthi environ, jouissait d*uoe bonne santé* 

Ceci est évidemment un cas exceptionnel, mais dès lors qu*il est possible d*ob* 
tenir de tels ré^ltats sans pénétrer dans la cavité utérine, la malade ne peut que 
gagner à ce traitement. 

Les méthodes hjdro^électriques vaginales ne possèdent qu*u^n petit mérite 
pour le traitement des fibromes, comparativement à leur succès dans le traite- 
ment de beaucoup d'autres conditions gynécologiques. 

Un certain nombre de cas de kjste chronique, accompagnés de douleurs et 
d'incontinence, ont été promptement soulagés par les douches hydro-électriques 
vojtical^s.. . . ' • . ' 

Dans les cas de constipation opiniâtre d'une durée de plusieurs années, la 
douche hydro-électrique intestinale a toujours céussi, lorsque ce traitement a 
été maintenu jusqu'à ce que les changements nutritifs se soient produits dans la 
membrane muqtfeuse et dans la structure musculaire de la région intestinale. 

Dans la rhinite, principalement l'atrophie, dans l'épaisaissement et la rétraction 
du tympan, les douches hydro-électriques na'«ales et aurales ont une valeur 
incontestable. Nous pourrions citer le ca^ d'un jeune homme qui, lorsque le 
traitement commença, était affecté de rhinite atrophique antérieure, d'hypertro- 
phie postérieure, d'une otite catarrtale provoquant la surdité et des bourdonne- 
ments. Au bout de six semaines, le patient entendait du côté gauche à quatre 
pouces et, du côté droit, à trois pouces; le bourdonnement était moindre, avec 
diminution de l'écoulement de l'orifice nasal postérieur et des humeurs ; grande 
amélioration dans la nutrition locale et générale. 

Nous ne possédons aucune autre méthode pour pénétrer dans toutes les par- 
ties. Dans les cavités de formes irrégulières, il est impossible d'introduire des 
électrodes de forme appropriée, de manière à produire un contact de surface avec 
action du courant ou du mé^l sur toutes les parties, ce qui est nécessaire pour 
obtenir les changements nutritifs et restaurer la santé et les fonctions. Les mé- 
thodes hydro-électriques ne sont pas limitées à l'emploi du courant continu, 
mais comprennent aussi l'emploi du courant induit et du courant sinusoïdal, 
suivant les cas, soit pour l'action chimique du premier, soit pour l'action méca- 
nique du dernier. 

ÉLBCTROLYSE MÉTALLIQUE 

Non seulement cette méthode occupe une certaine place en électrothérapie, 
mais elle possède encore un vaste champ d'utilité. Partout où les cavités mu- 
queuses accessibles ^du corps affectent une forme telle que des électrodes faites 
exprès peuvent établir un contact dans toutes les parties, l'électrolyse métallique 
est la méthode par excellence dans les affections des membranes muqueuses, et 
dépasse, à notre avis, comme efficacité, les applications galvano-caustiques. Nous 
possédons sur ce sujet des données et des idées que nous présenteront plus tard, 
et qui, nous le croyons, ont une certaine importance. 

L'argent, le zinc, le cuivre sont les métaux le plus généralement employés par 
nous. Nous no pouvons que réitérer notre opinion sur la valeur des sels d'ar- 
gent dans les maladies des membranes muqueuses, telles que conjonctivite, en- 
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dométrite, etc. De nouvelles expériences confirment Tavis précédemment donné 
en ce qui concerne la valeur de ces sels. C*est une exception, lorsqu^il se produit 
une réaction douloureuse, après leur emploi, même dans les applications intra- 
utérines. Koch, Behring et Crédé ont démontré les propriétés antibactéricides 
des sels d^argent dans le tissu cellulaire animal, et leur grande valeur pour le 
traitement des plaies infectieuses et des affections des membranes muqueuses 
lorsqu'ils sont employés en solution, en bâton, en poudre. La grande surface de 
diffusion du cuivre, aussi bien que son action conséquente destructive sur le 
tissu cellulaire, ne laissent aucun doute sur la réaction douloureuse qui suit son 
emploi. Nous devons trouver une indication thérapeutique pour remploi desdi**- 
férents métaux dans les observations de clinique, jusqu'à ce que les expériences 
de laboratoire soient assez complètes pour nous donner une certitude sur leur 
action physiologique. Le zinc a été moins fréquemment employé que l'argent et 
)e cuivre, et les indications sur son emploi ne sont pas aussi précises que pour 
l'argent et le cuivre. Cependant, l'expérience de clinique semble indiquer que 
son emploi est favorable dans les conditions atrophiques et sclérotiques. 

D serai t»peut-^tre intéressant de noter un cas de trachome d'une durée de huit 
ans, traité au moyen de l'éleclrolyse de zinc. Aucun autre des cas de trachome 
ne sont restés assez longtemps en observation pour pouvoir déterminer si le 
changement produit aurait résulté en guérison complète ou non. 

Le cas auquel nous faisons allusion fut étudié de près, avec beaucoup d'intérêt, 
par un spécialiste bien connu; nous le rapporterons en détait plus tard, 

LB BAIN PAR UN RAYON DB LUMIERB 

L'expérience de clinique plus avancée démontre d'une manière conclusivtt la 
grande valeur thérapeutique de ce Vain de soleil artificiel. 

La chaleur d'un arc de lumière est la plus forte chaleur connue, et l'énergie 
active d'un cheval de force est plus grande que celle des rayons de soleil tur la 
surface de la terre (1). On cannait Tin fluence de la lumière du soleil sur la viodes 
plantes, on connaît aussi celle de la lumière électrique. On sait combien le eorps 
humain a besoin d'air et de lumière, répartis si imparfaitement dans nos grandes 
villes et qu'il est si difficile de se procurer, le bain de lumière électrique vient 
heureusement y suppléer. Le soleil, agissant sur la surface du corps, revivifie les 
corpuscules du sang, combat avec succès l'anémie. Telle est aussi l'actioli du bain 
de lumière électrique. Son usage est suivi d'une augmentation dans le nombre 
des corpuscules rouges, d'une amélioration de nutrition et de la 4*estAuration de 
la santé. Plusieurs cas d'asthme de longue durée ont été soulagés par le bain do 
lumière électrique, soulagement caractérisé par une respiration plus facile, les 
attaques moins fréquentes, disparition des râles et amélioration générale de la 
santé. 

Un cas de tuberculose pulmonaire accompagné de perte de forces, d'amai- 
grissement, de sueurs nocturnes, fièvre, anémie profonde, rhume el expecto- 
ration, regagne, au bout de deux semaines de traitement, couleurs, forces, poids 
(2 livres 1/2), expectoration et rhume moindres ; plus de sueurs la nuit dès le 
premier traitemenU Au bout de ce temps, il arrêta le traitement aÛn de reprendre 
son travail comme journalier. On regarda ce changement comme temporaire, 
mais nous attendons l'occasion de continuer une série de cas pendant un laps de 
temps suffisant pour démontrer la valeur possible du bain de lumière électrique 

(1) Professeur Dolbear. 
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dans ce genre de maladies. Son emploi est indiqué dans toutes les conditions de 
mauvaises nutrition et d'anémie. La grande quantité d*ozone produit pendant 
l'activité d'un arc lumineux, le rend d'une valeur beaucoup plus thérapeutique 
que le bain au mojen de la lumière électrique incandescente. On gagne en poids, 
forces, couleurs, appétit, avec régulation de la température et de la circulation 
lorsqu'on emphoiece bain. On doit conserver soigneusement les indications, c'est- 
à-dire les bulletins de la température et des pulsations, l'examen des sécrétions 
el excrétions, telles que crachements, urine, etc., afin de déterminer son action 
sur le corps humain. 

MESURES 

On emploie journellement, dans le travail de clinique, les volts et milliam- 
pères, et des notes exactes sont conservées, notes qui non seulement indiquent 
l'histoire clinique du cas en traitement, mais encore indiquent le degré de 
l'émission en milliampères, le montant du travail en watts et la quantité totale 
d'énergie dépensée en joules, ainsi que la résistance interposée. 

Les expériences de clinique continuent à prouver la nécessité d'avoir un dosage 
méticuleux. Une trop grande dépense d'énergie, ou bien une fréquence mal 
réglée, peut être très nuisible et empêcher ou retarder la. guérison du malade. 
Cette science ne s'obtient que par suite d'observations sérieuses et l'instruc- 
tion clinique. Un physicien bien connu a récemment démontré qu'il est impos- 
sible d'appliquer les lois de la science, puisque nous ignorons en quoi consiste 
la nature essentielle de l'électricité, de même que notre ignorance sur la gra- 
vité nous empêche d'appliquer ses lois, et que l'outillage électrique est à la tête 
de toutes les autres branches par l'importance et la rapidité de ses succès, mais 
aussi par l'exactitude et la certitude de ses résultats (1). Ceci est aussi vrai pour 
la médecine que pour la machinerie électrique. 

Il n'existe aucun agent autre que l'électricité qui puisse nous permettre de* 
combattre le mal aussi intelligemment, lorsqu'on possède une connaissance 
exacte des principes fondamentaux d'électrophysique et de physiologie, et en 
même temps une compréhension de la structure, des fonctions et des change- 
ments qui s'y produisent par la maladie. 

Il y a derrière nous, même dès à prient, des données et expériences physio- 
logiques suffisantes pour nous permettre de prédire avec une certitude absolue 
ce que sera le résultat de sa judicieuse application thérapeutique. En cas d'in- 
succès, il ne faut pas s'en prendre à l'agent employé, mais plutôt à son applica- 
tion défectueuse ou à un diagnostic inexact. 

Mais fi son action est absolue sous certaines conditions, il ne faut pas perdre 
de vue les contre-indications. Nous devons apprendre à connaître comment et 
quand il faut employer l'électricité, et de même les cas où il ne faut pas l'em- 
ployer. 

ÉLECTRODES 

L'examen journalier d'une grande variété de cas a forcément attiré notre atten- 
tion sur la nécessité de modifications aux électrodes jusque là employées. Nous 
avons fait fi»briquer une série de dix-huit électrodes percutanées, de formes et 
de tailles exigées par le tra?ail de clinique. Celles-ci sont en cuivre détrempé, 
au lieu d'être en cuivre jaune comme auparavant, parce que lorsque ces der- 

(1) • La précision de la machinerie électrique », par le professeur F.-B. Crocker. 
Réunion annuelle, A, 1, E,E, juillet 1897.) 
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nières sont de formes irrégulières, elles sont difficiles à manier sans amener 
Tabrasion de la peau de Topera leur. Elles peuvent servir à presque toutes les 
applications percutanées du courant, et leur surface a été soigneusement calculée 
en pouces carrés et en centimètres carrés. Pour les électrodes adaptées pour les 
articulations de Tépaule, du coude et du genou, Tespace nécessaire pour leur 
adaptation aux différents sujets nécessitera un nouveau calcul â chaque usage. 
Pour les autres besoins, cela n'est pas nécessaire. Bien que Toxyde formé n*iii- 
terpose aucune augmentation appréciable de résistance, les électrodes doivent 
être tenues très propres, et cela est facile au moyen d'un acide étendu dVau, ou 
d'un peu de sel et de vinaigre. 

Ces électrodes sont munies de la corde-griffe isolante Hall-Brow; la surface 
en pouces carrés et en centimètres carrés est marquée sur la branche pour' l'atta- 
chement de la griffe au centre de Télectrode. 

l'avenir de la clinique 

Au moment de notre dernier rapport, nous avions l'espoir d'étendre les faci- 
lités d'applications (bydro-électriques générales et autres) aussi bien que le tra- 
vail de laboratoire et l'aménagement pour un grand nombre de médecins. Une 
maladie y a mis obstacle, mais des arrangements sont terminés pour l'accom- 
plissement de ce projet. Un étage de la maison a été ajouté pour la clinique. 
Ceci nous donne quinze chambres en tout et permettent à un nombre d'étudiants 
de travailler. 

Des arrraogements sont faits pour augmenter Tinstallation des appareils pour 
l'administration des bains électriques, et pour ce, les courants induits, constants 
et sinusoïdaux sont utilisés. 

Par cet agrandissement, nous serons à même de prouver la valeur de l'intro- 
duction des drogues en solution par cataphorèse pour certains cas. Les appli- 
cations hydro-électriques générales ont été laissées trop longtemps aux 
propriétaires d'hôtels et d'établissements de bains, qui les donnaient sans 
posséder aucune connaissance, et ignorants de leur action. Il est temps que le 
corps médical prenne en mains l'administration d'un agent aus^i précieux et de 
veiller à ce que ces applications soient faites d'accord avec les lois physiques et 
l'action physiologique. 

Les travaux seront divisés, suivant les chambres et les installations, comme 
il suit : 

1<» Le laboratoire; 

2<» Le département franklinique; 

3° Le département hydro-électrique général ; 

4<^ Le département gynécologique; 

5» Le département génito-urlnaire ; 

6^ Le département des yeux, du nez, de l'oreille et de la gorge ; 

7^ Le département du bain électrique et de vapeur; 

80 Le département du bain de lumière ; 

^ Le département percutané. 

Une classification médicale n'est pas possible, parce que l'indication pour le 
traitement des cas neurologiques, médicaux et chirurgicaux peuvent se produire 
dans les départements franklinique, hydro-électrique ou percutané. 

Des demandes sont constamment reçues de la part de dentistes afîn d*étre 
admis. La question sera tranchée dans le sens afiirmatif, car l'art dentaire doit 
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être considéré comme une branche de la science médicale. Un département den- 
taire sera ajouté pour Tinstruction pratique en électrothérapie de Tart dentaire. 
Dans rintervalie, nous recevrons avec considération les principes pour l'emploi 
de rélectricité dans l'art dentaire. 

Nous avons trois jours de clinique par semaine : les mardi, jeudi et samedi, de 
3 à 6 heures; et, tous les mardis, de 2 h. 30 à 3 h 30, a lieu une kçon sur 
rélectro-phjsique et la physiologie. Le traxrail de clinique est entièrement pra- 
tique, et les étudiants ont non seulement l'occasion d'examiner tous les malades, 
mais encore, sous une direction et une surveillance, on leur confie les applica- 
tions thérapeutiques. Ils opt aussi, à prendre poin des appareils, afin de se 
familiariser avec leur usage, et toute facilité leur est donnée pour fabriquer les 
bobines d*induction, etc. De plus, nous avons des causeries dans lesquelles les 
raisons pour des application^ données sont démontrées. 

Aucune application empirique n*est tolérée. Od doit trouver dans les propriétés 
du courant, dans son action physiologique et dans la condition pathologique line 
indication rationnelle pour le traitement à donner. 

Nous. trouverons dans les résultats obtenus dans le passé, dans ht coopéraliop, 
l'aide et l'appréciation du corps médical, un encouragement pour une nouvelle 
année de travail, dans laquelle nous entrons non seulement aviec espoir, mais 
aussi f^vec un nouveau zèle et un nouvel intérêt. 

{Traduit d^ V anglais par M* G».,) 



NOUVEAU TRAITEMENT DES AFFECTIONS 
DES VOIES RESPIRATOIRES 

Par les inhalations électro-médicamenteases (1) 
Par le D' IMBERT DE LA TOUCHE. 



J'ai rbonneur de soumettre aux membres du Congrès de TAssocialiou 
française pour Tavancement des sciences un nouveau traitement des affec- 
tions des voies respiratoires par rélectricilé. 

Les résultats obtenus par cette méthode ont été si coucluanls que je 
n'hésite pas à en soumettre ici un résumé. 

Son exposé a été adressé, sous pli cacheté, à l'Académie de médecine, eu 
f^piembre 1896, et Tappareil qui sert aux inhalations électro-médicamen- 
leuses a été présenté par M. le professeur d'Arsonval, membre de l'Institut, 
à la Société de Biologie, le 22 mai 1897. 

Le malade, as»is dans un fauteuil isolant, est mis en communication avec 
une machine statique : on place, en face de la bouche, un récipient de verre 
renfermant des essences variées suivant les cas (meuthol, thymol, formol, 
eucalyptol, etc...) et aussitôt il reçoit un jet continu d'effluves électriques 

(1) Communication faite au Congrès de Saint-Étienne. (Association française pour 
l'avancement des Sciences.) 
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' 4 cbargréf*s de ces essences pulvérisées el dynamisées, qui pénètrent ainsi dans 

' les fargnches, en exerçant avec Tozône leur action curalive. 

On peut aussi se servir, pour les inhalations d ozone, d'un faisceau de 
chiendent que j 'utilise avec succès depuis plusieurs années. 

Une sensation immédiate de bien-être se fait sentir : la respiration devient 
plus facile, lamplitude respiratoire augmente, la toux et Texpectoraiion 
diminuent senâiblement, la voix, aussitôt moins Coilée, est émise avec plus 
de clarté et d ectat, souvent dès la première séance. 

Les résultais ne tardent pas à se manifester du côté de Tétat général et se 
tmduisent par l'augmentation des forces et de Tappétit, Taméltoration des 
fuiictionâ digestiven, le relèvement de la nutrition : eu un mot, sous Taction 
tonique el dynamique de réiectricité statique, la force de résistance de For- 
ganisme ge trouve considérablement accrue. 

On suppiime ainsi Tintroduction dans Testomac de ces médicaments si 
difEicilemenl âupi>orlés par les malades et souvent nuisibles aux fonctions 
digesiives. 

Pour que cette méthode produise les résultats les plus complets, il est bon 
de lui adjoindre des injections hypodermiques [D^ Roussel} à base de divers 
médieamenU [arsenic, strychnine, pheneucalyptol, sérum artiûciel, menthol, 
encalyplol, etc.,,). 

Un grand nombre de malades ont été soumis à ce traitement et, après plu- 
sieurs mois, il m'a été donné de constater que les améliorations obtenues, 
loin d'être passagères, s'étaient maintenues complètement. 

Les afr^cltons justiciables de cette méthode sont : les laryngites (suins et 
développemeut de la voix chantée), les bronchites chroniques, l'emphysème» 
le catarrhe^ la tuberculose. 

■ / == 



VARIÉTÉS 



De l'état tiotael de nos connaissances en électro-diagnostic, 
par LuDWio Mann. 

L'auteur pa^se en revue nos connaissances en ôlectro-diagnostic et résume les 
prineipaux travaux parus en ces dernières années. D montre quelles nombreuses 
causes d'erreurs nous gênent dans no« explorations; les méthodes de Gartner 
rédui&ant la durée du passage du courant à un quart de seconde, celle de Remak, 
eipèrinnêiiiani avec un courant d'intensité connue d'avance, réalisent des pro- 
grès. Cependant elles n'éliminent pas les variations de la résbtance électrique 
du corps. Les ilttrérenees d'exeitabilité deà différents nerfs ne seraient duen, 
d*aprèi Manu, qu'aux variations locales de la R., résultant de la peau« du tissu 
adi|ieux et doâ autres organes qui recouvrent les nerfs. La cprande précision de 
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nos galvanooMCtes ne nous avance donc pas beaucoup, et nous ne devons pas 
nous faire illusion en constatant des approximations de dixièmes et même de 
centièmes dé milliampères. Le courant foradique ne donne pa^ des résultat^ 
moins pr^elfr, malgré Topinion courante, car ici l*intensité du courant varie 
moins et Tlnfluence de la R. n*a que peu d*importance. Le Faradimètre d*Edel- 
man, qdl indique la force électromotrice, réalise un progrès réel. 

Les f#6lierches récentes ont démontré que dans l'hémiplégie cérébrale, la 
réaction électrique des muscles se modifie; de plus on a aussi démontré que la 
modiâeâtion quantitative de la réaction ne marche Jamais sans quelque modifi- 
cation qualitative. Il ne reste réellement comme caractéristique de la réaction de 
dégénérescence, que la lenteur de la secousse. Mais ce phénomène, encore, ne 
dépend trop souvent que de Tappréciation de l'observateur. Il faut aussi remar- 
quer que nous ne savons difTérencier Taffection du nerf périphérique de Taffec- 
tion Spinale. Quant au pronostic, il dépend plutôt de Tappréciation personnelle. 

On a prétendu que la réaction à l'excitation galvanique se maintient plus long- 
léttips parce que celle-ci est d'une durée plus longue que l'excitation faradique; 
ibais d'autre part on a au^si démontré que l'excitation faradique isolée et forte 
Ml maintieot également très longtemps. 

Les réactions spéciales à la tétanie, à la maladie de Thomsen, à la neurasthé- 
nie, paraissent admises par tous^ le& observateurs. Il est difficile de juger actuel- 
lement de la valeur de la réaction myabthéniqoû ou d'épuisement, et de la réac- 
tion neurotonique. 

L'étude de la résistance électrique du corps humain présente une importance 
spéciale en électrothérapie, on lui a au^^i attribué une valeur en diaspiostic. 

Mann constate que sa modification dan< la maladie de Basedow, où sa diminu- 
tion rapide pendant la durée du passage du courant est plus caractéristique que 
lé chiffre de sa vale ir initiale^ paraît la plus effective. On n'est cependant pas 
d'accord sur la cause du symptôme, les uns l'attribuant à l'imbibitioù de la peau 
par la sueur, les autres la rapportant aux modifications vasomotrices. Ëulenburg 
a pu démontrer que l'augmentation de la quantité de sang contenue dans la tête, 
diminue la R. de celle-ci, et Mann a attiré l'attention sur la présence de ce 
symptôme dans les névroses traumatiques. 

De tout ce qui vient d'être dit, conclut l'auteur, il résulte que les dernières 
recherches nous ont appris beaucoup de choses nouveilos, mais que nous 
sommes encore loin d'avoir atteint des résultats définitifs. De toutes parts s'an- 
noncent de nouvelles manières de voir; mais des investigations plus minu- 
tieuses seront encore nécessaires. 

[Centralbîal fur newen heilkumde und Psychiatrie, janv. 1897.) 



L'électrolyse contre le zantelasma, par M. Francis B. Ebllogg 
(de Tacoma- Washington). 

Le xanlhelasma, généralement représenté comme une dégénérescence grais- 
seuse tin tissu Gonjonctif, est connu de tous les oculistes. L'auteur a cru utile de 
rapporter un cas où il a appliqué avec succès l'électrolyse contre ces taches jau- 
D&ires. B s'agisf^ait d'une dame d'un âge moyen. Les paupières étaient pro- 
fond^nènt pigmentées. Sur chacune des paupières supéiieures, vers l'angle 
interne^ il y avait une tache de xanthelasma d'une longueur d'un centimètre. 
L'auteur s'est servi d'une batterie galvanique, en mettant le fil positif dans la 
main de la malade ; une aiguille reliée au pôle négatif servait pour enlever les 
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lâches. Deux semaines après^ la malade revenait, et au lieu de la tache jaune, 
ellti présentait un nouvel épiderme rosé. C'était un progrè*. L'auteur attaqua 
ensuite une grande plaque sur la paupière droite. Deux semaines plus tard, la 
malade se présenta de nouveau. La destruction des tissus dégénérés avait fait de 
grands progrès. Il ne restait plus que deux petites taches. 

{Annals ofOphlalmology, avril 1897.) 



Influence de raccouchement sur les maladies nerveuses que pré- 
sente ultérieurement Tenfant, et en particulier sur la maladie de 
Little ou sur des états analogues (1), par M. le D'' Ybeiribr (de Pas«y}. 

Après avoir rappelé les travaux de Duchenne et constaté l'insuffisance de sa 
cla*^«ification, qui ne comprend que les paralyi^ies infantiles obstétricale?, M. Ver- 
rier propose une nouvelle classification, où il fait rentrer toutes les maladies 
nerveuses infantiles suites d*accouchement. La première clause comprend tous 
leE^ traumatismes et les paralysies infantiles obstétricales de Duchenne; la deu- 
xième classe, les maladies nerveuses d'origine infectieuse et toxique provenant 
de la mère, du père et de l'enfant; la troisième classe, celles d'origine intra- 
ijiërine, ou se produisant au moment de l'accouchement. 

Il rapporte une observation pour chaque classe, prise dans le service de 
M le professeur Raymond, avec son autorisation, et conclut à introduire dans le 
cadre qu'il a tracé la paralysie ppasmodique infantile, ou « spastic rigidiiy » de 
Liule, ainsi que les origines de certaines syringomyélies, dues à des hémalo- 
mvûlies traumatiques survenues au moment de Taccouchcment. 

Mais il insiste sur l'insufflation de bouche à bouche ou avec le tube de Chaus- 
sier, qu'il accuse de produire des accidents toxiques par l'envoi dans les pou- 
mons de l'enfant d'acide carbonique, qui ne serait pas sans influence sur les 
spasmes paralytiques des nouveau-nés, et qu'il range pour cette raison dans sa 
deuxième classe. Enfin, M. Verrier soutient la théorie de M. Raymond pour le 
diagnostic clinique de la maladie de Litile : !<> état spasmodique limité aux mem- 
bres inférieurs; 2^ troubles de la sensibilité avec anesthésie dissociée; 3"^ troubles 
du côté des sphincters; 4o naissance en étal d'asphyxie par suite de*^ difftcullcs 
dn l'accouchement. 

SI tout le monde est d'accord sur ce syndrome, on n'aura pas de peine à s'en- 
tendre sur le diagnostic anatomique. Malheureusement, il n'en est pas ainsi, et 
l'on a souvent pris des affections spasmo-paraly tiques de l'enfance pour la ma a- 
Mq de Littlo vraie. D*où, les uns, avec M. Pierro Marie, assignent à la maladi«'> 
de Lîitle l'arrêt de développement du faisceau pyramidal ou sa dégénérescence, 
et comme condition étiologique, la naissance avant terme, sans qu'il soit besoin 
d'y ajouter les difficultés de l'accouchement. Les autres, avec M. le professeur 
Haymond, prétendent que le fait d'être né avant terme n'est pour rien dans e 
développement de la maladie de Little; la production d'une lésion cérébrale 
fjiUérieurement à la naissance ou au moment d'une naissance laborieuse est tout. 
M. Veirier se range à cette opinion et ajoute que rinsuiïlation par suite de 
1 asphyxie, notée par Little lui-même, est aussi un facteur important dans la pro- 
duction dé la lésion cérébrale, et conclut à ranger la maladie de Little dans la 
troisième classe de sa classification. 

(l Communication au Congrès international de neurologie de Bruxelles» 
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M. VAN Gbhughtbn. — Il faut distinguer les cas oii raccouchement a eu lieu 
à terme et laborieusement et ceux où il a été à terme et normal, et enfin ceux où 
il a été avant terme et entocique. J*ai pu examiner une moelle, prise vingt 
heures après la mort, sur un fœtus de sept moi^ et qui était dépourvue de faisceau 
pyramidal au niveau de la moelle, tandis que celui-ci était normal dans le bulbe, 
ce qui prouve que les fibres du faisceau pyramidal mettent un certain temps à Fe 
développer en descendant dans la moelle. Ainsi s'explique très simplement la 
maladie de Little chez les enfants nés avant terme. 

M. Gloribux (de Bruxelles) a observé deux cas de tabès spasmodique dans la 
même famille, à deux ans d'intervalle, cher des eofants né» avant terme. 



De rabaissement de la base de la langue dans la paralysie 
faciale périphérique. 

M. F. Schultze signale un phénomène particulier quUl observe dans tous les 
cas de paralysie faciale périphéiique, rabaissement de la moitié de la base de la 
langue correspondant au côté paralysé. Cet abêtissement n'existe pas dans la pa- 
ralysie faciale d'origine centrale; on le rencontre d'ordinaire aussi bien lorsque 
la tangue est tirée en dehors que lorsque le malade la conserve dans une position 
normale. 

L'auteur attribue ce phénomène à la paralysie du stylo-hyoïdien et de la partie 
postérieure du digastrique du côté paralysé, qui, on le sait, sont innervés par le 
facial. L'os hyoïde garde toujours sa position normale. Si d'un autre côté on 
abaisse la grande corne de l'os hyoïde, on ne produit pas en même temps d*abais- 
sement de la moitié cprrespondante de la base de la langue, comme cela arrive à 
l'état normal. L'excitation électrique du facial ne provoque pas non plus l'éléva- 
tion de la moitié correspondante de la langue. 

Chez tous les malades qui ont présenté cet abaissement spécial de la base de 
la langue, la paralysie avait touché en même temps la corde du tympan. 

(Mûnchen. med, Woch., 1897, n» 23.) 



Éleotrolyse au point de vue thérapeutique, particulièrement 
dans les rétrécissements de l'urètre. 

D'après M. E. Lsing ( Wien, klin. WochJ^ l'électrolyse est excessivement utile 
dans les cas où il faut détruire des tissus sans laisser de traces, par exemple pour 
répilation. Pour cela, on introduit le pôle négatif (une aiguille) dans le sac 
pileux en le faisant pénétrer jusqu'à la papille; le pôle positif (une éponge) est 
appliqué sur une région quelconque du corps. Le courant (de i à 1 1/2 milli- 
ampère) est passé jusqu'à ce qu'on constate Tapparition autour de l'aiguille d'une 
vésicule blanche du volume d'une tête d*épingle, ce qui se produit ordinairement 
au bout de vingt à quarante secondes. Un enlève alors les deux électrodes; le 
poil est enlevé facilement par une pince, et la véfricule disparaît au bout de une 
à deux heures. 

Ce procédé parait encore plus commode lorsij[u'on l'emploie pour la destruc- 
tion des vaisseaux daus Tacné rosacée. Dans ce cas, on plante l'aiguille parallè- 
lement à la peau, le long du vaisseau. Dès que le courant passe, il se forme au- 
tour de Taiguille un bourrelet rectiligne blanc, qui s'entoure ensuite d'une zone 
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rouge. L'électro le eulevée, le bourrelet rougit également, mais une ou deux 
heures ' près la rougrour dii>parait 

Dans tfs rétréci«>&ements de Turètre, Tauteur se sert d*une électrode spéciale 
ayant la forme d'un cathéter creux ; le courant est de quelques milliam- 
pères, la séance 4ure quelques minutent, ce qui fait que Télectrol jse détermine 
non pas la mortification des tissus do Turètre, mais une modification insi- 
gnifiante dans leur structure. Il faut veiller à ce que la poire métallique de Fap*- 
pareil appuie d'une fiçon uniforme sur la région rétrécie, comme si Ton voulait 
la faire passer à travers le retrécissem'^nt. Pendant que le courant est ouvert, on 
seni trè^ bien que Télectrode s'avance jusqu'à ce qu'enfin elle pénètre dans la por- 
tion large de l'urètre, et de là dans la vessie. Pour que l'électrode s'avance jus- 
tement dans la direction de l'urètre, il faut constamment avoir présente à l'es- 
prit Tanatomie de la région. En cas de doute, on es«%aye d'imprimer à Télectrode 
quelques mouvements en avant et en arrière; si cela réussit facilement, on peut 
en conclure que la direction de l'électrode est régulière; au contraire, si l'élec- 
trode rencontre un obstacle, on doit en conc'ure qu'elle forme un angle avec 
l'axe de l'urètre. 

Il est très important de soumettre à l'action électrique toute l'étendue du rétré- 
cissement, à quoi on arrive en poussant doucement l'électrode en avant. Si l'on 
se contente de l'introdàire dans la portion antérieure du rétrécissement, la por- 
tion postérieure restera sans modification; en outre, si on laif^se Télectrode pen- 
dant longtemps à la même place, il en résultera de la gangrène. 

Plus le rétrécissement est prononcé dans la portion postérieure et plus l'appli- 
cation de Pélectrode est commode. Dans les cas où il s'agit d'un rétrécissement 
localisé dans la portion antérieure de l'urètre, il est plus commode de se servir 
de l'électrode rectiligne. Le rétrécissement de l'orifice externe de l'urètre ne doit 
être détruit que par le bistouri ou par l'appareil de Paquelin. La possibilité de 
franchir le rétrécissement est la condition sine qua non de l'application d^t l'élec- 
tfolysa (n^ 5 ou 6 de Charrlère). Du reste, il en est ainsi dans l'immense majorité 
de^ cas. L'utilité de l'électroljse est surtout manifeste dans les rétrécissements 
considérabes. Si le traitement électrolytique est bien appliqué, on arrive parfois 
en quelques minutes à élargir un rétrécissement correspondant au n^ 5 ou 
6 (Charrière), Jusqu à ce qu'il laisse passer le n« 21. 



Action physiologique du couinant galvaniq[ue dans sa période 
d'état variable de fermeture, par M. Dcbois, de Berne. Note présentée 
par M. LiPPMANiN ('). 

Je me suis proposé de donner une réponse aux questions suivantes : 
. \^ La même contraction musculaire (minima) se montre -t-elle toujours au 
même voilage ou à la même intensité? 

^ Quelle est l'influence de la résistance propre du corps sur l'action physio- 
logique d'une fermeture de courant? 

3° Quel est l'eflet du rhéostat en aircuitjprlncipal employé comme moyen de 
dosage de Tintensité? 

Je règle le voltage et l'intensité au moyen du rhéostat en dérivation. Je 
mesure les volts à l'aide du condensateur et du galvanomètre balistique, les 

(I) Communication faite à rAcadémie des Sciences. 
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mitliampères au moyen de rélectromètre capillaire de Lippmann mis aux bornes 

d'une résii>tance partielle de bO ohms, prise sur le rhéostat en circuit principal. 

'Enfin, connaissant à chaque instant £ et I, j*en déduis la résistance du circuit 

selon R = y. 

Les expériences, dont je ne cite que de^ exemple;*, ont été maintes fois répé- 
tées et out toujours donné ^es mêmes résultats. 

PRBlflBRB BXPBRIBMCB ' 



Volts. 


MiUiampères. 


Effet. 


Résistance en ohms. 


13,58 


0,06 


Contraction minima 


271,600 


13^ 


0,111 




122,340 


13,50 


0,188 




72,234 


13,16 


0,300 




43,867 


13,16 


0,388 




33,917 


12,55 


0,42^ 




29,739 


12,34 


0,874 




14,118 



Un coup d'œil jeté sur ces chiffres donne la réponse à mes deux premières 
questions et démontre : 

1^ Que l'effet physiologique dépend beaucoup plus du voilage que de rinlen- 
êilé; 

2? Que la résistance propre du corps^ dont dépend nécessairement l'intensité, 
n'a presque pas dHnfluence sur faction physiologique d'une fermetui*e~de cote-- 
rant. 

La résistance du corps peut, par Faction du courant lui-même, tomber de 
271,600 à 72,234, entraînant une élévation de Tintensité de 0,05 à 0,188 sans 
qu'on puisse baisser le volta^çe. 

Il fout, artificiellement, par Tapplicaiion de courants plus fort«, abaisser 
encore plus la résistance pour obtenir la contraction minima à 13,16, 12,b5 et 
enfin 12,34 volu. 

Passons à la troisième question : Quel est Ceffet du rhéostat en circuit prin* 
cipalf 

Le tableau suirant montre nettement Tefiet de résistances rhéostatiquea sur- 
numéraires. 

DBUXIÈMB BXPéBIBKCB 



Résistance 
dQ corps. 
68,472 
63,512 
48,572 
48,362 
42,650 



Résistance 
rhéostatique. 


100 
100 
300 
300 
500 



Résistance 
totale. 

68,472 
63,612 
48,672 
48,672 
42,950 

tN7,0«70 



Volts. 
9,86 
936 
10,27 
10,27 
10,48 
10,48 



MiUiampères. 
0,144 
0,155 
0,211 
0,211 
0,244 
0,266 



Effet 
physiologique. 

Contraction. 

Pas de contraction ! 

Contraction. 

Pas de contraction! 

Contraction. 

Pas de contraction! 



Cette expérience démontre : 

Que des résistances rhéostaliques^ intercalées dans le circuit principal, abO" 
lissent l'effet physiologique dune fermeture de courant, alors même que ces 
résistances sont, par leur valeur ohmique,. absolument négligeables vis-à-vis de 
la résistance du corps: Uaddition de 100 ohms, 200 ohms au rhéostat peut sup- 
primer la contraction alors même que, par diminution de la rési^^tance cutanée, 
rintensité s*est accrue. 
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J'ajoute que de nombreuses expérienees, toutes concordante^, ont montré 
que cet effet afTaib'is-^ant des résistances additionnelles n*est pas spécial aux 
rhéostats métalliques; on retrouve les mêmes faits avec un rhéostat liquide 
impolarisable, avec un rhéostat de kaolin et de gi^aphite^ avec une résistance 
constituée par un trait au crayon sur verre dépoli. 

L*iatercalation d'un solénoïde a un effet plus marqué encore que celle d'un 
rhéostat de même valeur ohmique, mais la différence n'est pas très grande. 

J'en conclus que les résistances dites non inductives ont encore un coef/icienl 
de self 'induction considérable^ capable d'annuler V effet physiologique^ non «cw- 
lement quand Vintensité reste la méme^ mais encore lorsqu'elle devient plus 
grande. 

Admettant qu3 la self-induction du rhéostat pro/on^ô la période d'état vanable^ 
j'ai cherché à la raccourcir par Vinserlion d'un condensateur aux bornes de la 
résistance rhéostalique additionnelle. 

L'expérience a immédiatement confirmé Texactitude de ces vues. Rien n'est 
plus facile que de ramemr, par Vinta^position d'une clef au condensateur^ la 
contraction musculaire abolie par la suppression cTune clef au rhéostat. Cet effet 
antagoniste de capacités et de résistances soi-disant non inductives est desplu^ 
nets, comme le montrent les quelques chiffres suivants : 

TBOISIBMB BXPéRIBNCB , 



Voltage. 

11,52 

9,Û& 

9,46 

9,87 
10,t>9 

J*ai été plus loin encore. J'ai supprimé par 600 ohms de rhéostat la contraction 
produite par 27,98 volts et 1,42 mA., et je l'ai ramenée par, O.0045 microfarad. 

L'interposition d'une grande capacité* de 1 microfarad, ne ramène pas seule- 
ment la contraction mlnima; elle supprime tout effet affaiblissant d'une résis- 
tance interposée; la contraction devient aussi forte que si, sous le même voltage, 
la résistance de corps était seule interposée. 

Toutes les résistancen rhéostatiques, dites non inductives, ont donc un coeftl* 
cient de self-induction que l'interposition d'une capacité peut annuler^ 

L'effet physiologique (contraction musculaire) dépend de Ë en fonction de Ba, 
résistance apparente de self-induction. 

Le corps a une grande résistance ohmique, mii^ une résistance apparente 
presque négligeable: c'est pourquoi l'effet physiologique doit se mesurer au 
voUmètre et non au galvanomètre. (France Médicale») 





Résistance 


Capacité 




supprimant la 


ramenant la 


Milllampères. 


contraction. 


contraction. 




«bai 


nlcroUr»4i 


0,511 


200 


0,06 


0,600 


100 


0,9 


0,437 


100 


0,7 


0,425 


20U 


0,15 


0,4o0 


200 


0,12 



De la névralgie du testicule, par M. Tbdbnat. 

L'auteur expose assez longuement le traitement de la névralgie du testicule, 
iraifement difficile et basé surtout sur les conditions palhogéniques. Quand il en 
arrive à la médication par l'électricité, il s'exprime de la fhçon suivante : 

« Chez deux malades, affectés de azooppermies par suite d'une épididymite 
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bilatérale, Taciion du Pu«pensoir et de courante continus faibles a été suivie de 
la disparition des nodules inflammatoires et du retour des spermatozoïde». Je 
dois ajouter que les orchltes n*étaient pas très anciennes (cinq moié, neuf mois). 
D*ailleurs, Monod et Terrillon ont obtenu la guérison d*uoe névralgie testiculaire 
rebelle par remploi de courants continus. Un pôle sur le scrotum, l'autre sur la 
région lombaire. Deux à quatre couples de Leclanché suffiront et les séances 
peuvent durer une demi* heure et plus. 

« J'ai essayé, chez un jeune homme qui souffrait par intervalles d'un menu 
varicocèle, les courants induits de petit fil à intermittences tiès rapides. Les 
douleurs n'étaient pas d'une grande violence et le suspensoir d'IIorand les 
calmait, sans les faire disparaître. 

« Le soulagement produit par les courants faradiques fut peu marqué et je fus 
amené à pratiquer la résection des veines variqueuses. La guérison fut complète 
et, depuis six ans, aucune douleur n'est revenue; mon malade était robuste et 
point névropathe. 

« Je serais assez disposé à essayer les courants faradiques à haute tension dans 
la névralgie du testicule, me basant sur les résultats sédatifs qu'ils donnent dans 
certains cas d'ovaiialgie consécutive k des lésions superficielles de l'ovaire. 
Apostoli, Mundé ont mis le fait en évidence, et j'ai pu, dans plusieurs cas, 
obtenir la disparition temporaire ou définitive des douleurs. » 

(Nouveau Montpellier médj 



Traitement électrique dans les affections du nerf optique (névrite 
rétro-bulbaire), par M. Yarochbwskv. 

Yarochewsky rapporte le cas d'un petit garçon, âgé de dix-huit mois, qui est 
devenu aveugle à la suite d'une affection cérébrale non déterminée et accom- 
pagnée d*un état fébrile, de vomissements et de convulsions généralisées. 

L'enfant fixait un point avec les yeux largement ouverts, les pupilles étaient 
excessivement dilatées. L'eiamén ophtalmoscopique n'a montré aucune modi- 
fication du fond de l'œil. L'auteur a posé le diagnostic de névrite rétro-bulbaire 
survenue à la suite de la méningite. 

Après avoir traité le petit malade, pendant six semaines, par de l'ioduro de 
sodium sans résultat, Yarochc^v^ky eut recours à réleclricité. Il électrisait les 
nerfs oculaires avec le courant continu dont l'intensité était de 2 à 4 milliam- 
pères; Tanode était mise sur la région occipitale, et le cathode sur le globe 
oculaire dont les paupières étaient fermées. Les séances avaient lieu tous les 
deux jours et duraient environ deux minutes (une minute pour chaque œil). 

Après dix-huit jour* de traitement, l'œil réagissait déjà à la lumière, celle 
d'une allumette, par exemple, mais l'enfant ne distinguait pas encore les objets. 
IjO traitement fut continué pendant quatorâe jours, et la vue redevint normale. 

Malheureusement, l'enfant fut repris de convulsions qui montrèrent que le 
processus pathologique dans le cerveau n'avait pas encore complètement terminé 
son évolution. 

Ajoutons que, pour l'auteur, l'utilité du traitement électrique est démontrée 
par ce fait que l'amélioration de la vision s'arrêtait dès qu'on suspendait le 
ti alternent et qu'elle s'accentuait de nouveau avec de nouvelles séancei*. 

(Rev, de thérapeut, méd, chirj 
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Du traitement des dents par l'électricité et les médicaments, 

par M. Bbrtbn. 

Le rapporteur donne tout d'abord un aperçu de la cataphorèse et jette un coup 
d'œi) rapide sur les expériences faites jusqu'à ce jour rtoc le courant électrique, 
pour faire pénétrer des médicaments dans Torganisme. Alors que la cataphorèse 
ne jouit encore dans la thérapeutique générale d*aucune faveur bien marquée, 
elle oflfre, au dire de Tauteur, de grands avantages dans le traitement des dents 
et T^urtout pour ranesthé<»ie de la dentine, qui jusquMci n a jamais complètement 
réussi par TaneUbésie locale. 

U^^e dans Tintroduction des médicaments par cataphorèse et que dans Tanes- 
ihéHQ par la cocaïne, produite par voie cataphorique, il n*j ait qu'une simple diffu- 
sion du médicament considéré, c'est ce que Berten a intirmé par des expériences 
qui montrent que, par exemple, la solution de bleu méthylène pénètre dans des 
lube^ de gélatine beaucoup plus énergiquement et avec plus d'iutensité, sous 
rinfluence du courant électrique, que par endosmose pure. 

Le rapporteur montre les instruments nécessaires pour produire Tanesthésie 
par la cocaïne et Télectricité. Il faut une source de 40 à 50 volt?, donnant de 
de t/LùO à 10 mA., un rhéostat spécialement construit qui, d*après les indica- 
tions du rapporteur, est fixé à la chaise d'opération pour en rendre le manie- 
ment plus commode. Le manuel opératoire est indiqué en entier sur un patient, ' 
pour lequel il réussit d'une façon admirable à produire une anesthésie complète 
de la dentine, pour ouvrir la cavité de la pulpe. 

(Wiener klinische Rundschau, n^ 30, 25 juillet 1897.) 



Naevus vasculaire de la face traité par TélectrolyBe négative, 

par M. Bbocq. 

L'auteur présente un malade porteur d'un nœvus vasculaire plan de la tempe 
droite; il a été opéré au moyen de Télectrolvse négative par une méthode con- 
sistant k cribler la surface de la lésion de piqûres électroljtiques obtenues en 
relinnt une fine aiguille en platine irridié au pôle négatif de la pile et en faisant 
passer chaque fois, pendant huit à douze secondes, un courant de 2 à 3 mA. d*in- 
tenâité. Dans une même séance, les piqûres doivent être assez distantes les unes 
des autres pour que les zones de destruction ne deviennent pas tangentes. Le 
résuiiai obtenu est excellent, et l'auteur se demande si l'électroljse négative ne 
doit pas être préférée à Télectrolyse positive pour le traitement des nse^i vascu- 
laire? plans. Il reste d'ailleurs bien entendu que, pour les neevi vasculaires tur- 
gescents, il faut toujours employer le pôle positif. 

A la suite d'une discussion, l'auteur dit avoir vu des parties éloignées du point 
d'application des aiguillei s'améliorer notablement, et c'est toujours à la péri- 
phérie que la guérison se produit. 

M, Brocq a traité des neevi larges comme la main. (Soc. de Dermatologie. J 



ËpUation par raignille galvanocanstlque, par le D** Blobbauh. 

Comme on le sait, on se sert, pour les opérations galvanocaustîques, de diffé- 
rents brûleurs qui sont tous construits d'après le principe, qu'un morceau de 
platine est intercalé dans un cercle en (il de cuivre rougi par une batterie d'ac- 
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cumulateur. Le platine constitue le métal le plus résistant au passage du courant 
et c'est lui qui s'échauffe le plus rapidement et avec le plus d'intensité. 

Ces brûleurs en platine sont ou droits ou recourbés, selon leur usage. Tous 
les becs en platine ne sont pas propres à Tépilation, les plus fins produiraient 
des plaies et des cicatrices, de sorte que Yattolini a pensé que la galvanocaus- 
tique n'est pas utilisable comme moyen épilaioire. 

Mes premiers essais de construction n'eurent pas de succès. Je fis d'abord sou- 
der une pointe fine à la boucle de la pointe de platine, puis deux aiguilles de 
platine, de telle manière que la pointe de l'une dépassait de quelques millimètres 
la pointe de celle qui servait de soutien. Le courant ne produisit nullement l'in- 
candescence dans l'un et l'autre cas. 

Je réussis dans mes tentatives de la manière suivante : 

A un fil de cuivre droit, de quelques millimètres, ou recourbé légèrement à 
son extrémité supérieure, long de 4 à 5 centimètres, est unie par la fusion, à la 
base d'une aiguille de platine, fine, de 2 centimètres de longueur environ. L'ex> 
trémité inférieure du fil de cuivre est ensuite ajustée dans un des trous ménagés, 
sur un manche spécial. Un deuxième fil de cuivre, plus mince, est relié d'une 
part à une aiguille en platine à extrémité supérieure émoussée; d'autre part, par 
l'extrémité du fil de cuivre au deuxième trou du manche. 

A courant fermé, lorsque la deuxième aiguille émoussée est mise en contact 
avec la première, celle-ci rougit plus ou moins selon la hauteur du contact; 

Par ce moyen, l'épilation devient fieicile, rapide et moins douloureuse que par 
rélectrolyse. L'opération est dix fois plus rapide. 

(Traduit de l'allemand par H° G.) 



Nouvelle méthode de traitement de racné, par Henry Bordier. 

Le traitement consiste à soumettre le. malade à l'action du bain électrosta- 
tique et à celle du souffle électrique. Le malade est isolé sur un tabouret à pieds 
de verre et est mis en communication électrique avec le pôle négatif d'une machine 
électrostatique à grand débiit. En avant de la face du malade est disposée une 
pointe métallique dont l'angle au sommet est de 9Û<> environ et qui est reliée au 
sol. Cette pointe à effluves a pour effet d'augmenter la quantité d'électricité qui 
passe par le corps du sujet : il se produit en même temps, sous l'influence du 
souffle électrique, des actions vaso-motrices. 

Chaque séance dure quinze minutes et le traitement est appliqué tous les deux 
jours. 

L'auteur rapporte ensuite le cas d'un jeune homme de vingt et un ans, dont le 
front, les joues, le nez, le menton, toute la face en un mot étaient envahis par 
les deux variétés ponctuée et pustuleuse d'acné. On avait d'abord essayé le trai- 
tement électrolytique qui consiste à enfoncer au centre de chaque pustule une 
une aiguille métallique reliée au pôle négatif d'une source d'électricité galva- 
nique ; à l'aide d'un rhéostat à liquide, on donne à l'intensité la valeur de 2 
milliampères. Après quinze à vingt secondes, on ramène le courant à zéro et Ton 
recommence ainsi pour chaque bouton. Mais, comme chez ce malade le nombre 
des pustules ne diminuait guère, malgré la disparition des trente à quarante sou- 
mis dans chaque séance à la galvanocaustique chimique, l'auteur pensa à agir 
sur la nutrition générale par l'emploi du bain électrique, espérant que la sécré- 
tion des glandes sébacées pourrait être modifiée et dans sa quantité et dans sa 
qualité. 
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Après quelques séauces du nouveau Iraitement, le nombre des pustules com- 
mença à diminuer, et, à mesure que les séances devenaient plus nombreuses, 
Tamélioration apparaissait de plus en plus nettement, en même temps la peau de 
face qui, auparavant, avait un aspect huileux, devenait de moins en moins 
grasse, ce qui indiquait bien que sous Tinfluence de la franklinisation, la sécré- 
tion sébacée avait été profondément modifiée. 

. La guérison fut obtenue au bout de deux mois environ ; elle s'est bien main- 
tenue, et le printemps n'a point occasionné de poussées nouvelles de boutons 
d*acné. 

Indépendamment de Tabsence complète de toute sensation douloureuse, le 
traitement ne laisse aucune trace de cicatrices sur la figure, comme cela ne 
manque jamais de se produire avec la méthode par la cautérisation soit électro- 
l^lique, soit ignée. En outre, le résultat obtenu par le bain statique combiné à 
inaction du soufûe est des plus intéressants; il prouve d'abord que les effets de la 
franklinisation, appliquée à Taide d*une machine puissauto, sont loin d'être dus 
à la suggestion. 

Les bons efTets que la frankliuisation a produits chez ce malade permettent de 
penser que Télectricité a eu pour résultat de régulariser la nutrition générale, de 
diminuer la sécrétion des glandes sébacées et de les placer dans un état de plus 
grande résistance, dont la conséquence a été de les mettre à Tabri des agents 
pathDgèoes, cause des suppurations endo et péri-folliculaires de Tacné pustuleuse. 

{Archives d'électricité médicale, lo juillet 1897.) 



De l'ozéne vrai et spécialement de son tredtement par l'électrolyse 
interstitielle cuprique, par le D»^ P. Hugues, de Lyon. 

L'ozène vrai e?t une entité morbide dont l'évolution chronique ne peut être 
troublée que par certains états physiologiques et pathologiques. 

En évoluai^t normalement, il tend à la guérison à partir de trente-cinq à qua- 
rante ans. Doi trois symptômes : fétidité, troubles sécrétohrcs, atrophie, un seul 
persiste : Tatrophie. 

La guérison de Tozène vrai peut encore survenir, en dehors de toute action 
thérapeutique, d'une façon en quelque sorte spontanée, et cela k un âge relati- 
vement peu avancé, ainsi qu'il ressort des cas observés par M. Garcl. Ce sont là, 
il est vrai, des cas rares; mats puisque cela peut se produire, on doit être tou- 
jours réservé quand il s'agit d'attribuer des guérisons à une méthode do traife- 
ment. 

Les guérisons spontanées, comme les ca? d'ozène vrai intermittent, peuvent 
être considérées comme venant à l'appui de l'hypothèse qui veut faire de l'ozène 
vrai une trophonévrose, taudis qu'au contraire ils constituent un argument 
contre la théorie microbienne. 

Rien ne permet de considérer le bacille d'Abel-Loewemberg, ou celui de Bel- 
fanti-Della Vedova, comme spécifiques de l'ozène vrai; on les trouve isependant 
toujours dans les sécrétions des ozéneux; aussi doit-on plutôt en faire des agents 
spécifiques d'une infection secondaire, favorisée par l'état de la muqueuse et 
des sécrétions dans l'ozène vrai. 

Le traitement chirurgical de Rouge de Lausanne résulte d'une erreur d'iuior- 
prétation, car il n'est indiqué que dans les cas d'ozène symptomatique relevant 
de lésions osseuses ; mais dans ces cas, quand les lésions sont profondes et siè 
geut à la partie postérieure de la voûte, il fait faire l'ostéotomie verticale, bilaté- 
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raie du professeur Ollier, seul procédé chirurgical permettant d'avoir un large 
jour pour atteindre les lésion», sans laisser sur le visage des traces qui peuvent 
troubler rharmonie des traits. 

Il y a deux sortes de traitement; d'un côté, lé traitement palliatif, qui a pour 
but de remédier aux inconvénients de la fétidité. Ce symptôme disparaît, en 
effet, ou plutôt diminue par des lavages continus et répétés; n^ais, si on les 
supprime, les croûtes se reforment et avec elles Todeur revient. Le traitement 
nécessite le bon vouloir et la persévérance du malade, auquel on ne doit pas 
faire espérer la guérison. 

Les autres traitements peuvent être appelés curatifs, puisquUls ont la préten- 
tion d'agir sur la cause du mal. 

1*" Le massage vibratoire ne peut prétendre avoir donné des résultats absolu- 
ment définitifs; aussi, vu Tincertitude du succès, vu les difficultés opératoires, il 
est douteux que le massage devienne une méthode courante; 

2^ La sérothérapie n'a donné que des améliorations momentanées le plus sou- 
vent : tous les symptômes se reproduisent rapidement après la cessation du trai- 
tement; en outre, elle présente certains dangers, et, comme la nature infectieuse 
du mal n'est pas. encore prouvée, il faut i\ttendre, avant de l'employer couram- 
ment, qu'elle ait été un peu plus étudiée; 

'3° L'électrolyse interstitielle cuprique paraît avoir une réelle action sur les 
troublés sécrétoîres ; elle agit probablement par ce moyen pour atténuer la féti- 
dité. Elle ne semble pa9 avoir provoqué les accidents qu'on lui reproche. Faite 
avec un courant de faible intensité, l'action thérapeutique sera favorisée; dans 
ces condîitions, son innocuité est à peu près certaine. 

Si l'ozène vrai est véritablement Une trophonévrose, c'est le traitement par 
rélectrolyse interstitielle cuprique qui paraît le plus indiqué. 

Sur dix-sept cas traités, trois guérisons chez des personnes de plus de vingt- 
cinq à trente ans; deux douteuses chez des personnes de moins de vingt Ans; six 
cas ont été très heureusement modifiés. Chez les autres, les sécrétions sont 
devenues plus fluides.' 

Ces résultats devront être contrôlés dans un avenir plus lointain. 



Traitement de Théniiplégie par rélectricité. 

M. Selet2ky a rapporté à la Société médicale do Kieff son propre procédé d'é- 
lectrisation qui est le suivant. On commence par galvaniser la tête dans une 
direction oblique, autrement dit on place le cathode* sur Thémisphère malade et. 
l'anode sur l'occiput.- La main du malade est ensuite placée dans un vase rempli 
d'eau et«n communication avec ^anod^' ; le cathode reste toujours placé sur l'oc- 
ciput; Le même procédé est employé pour galvaniser la jambe. 

Stflelzky a expérimenté sa méthode dans trois cas, et les résultats qu'elle lui a 
donnés sont des plus iavorableâ. En effet, déjk après les premières séances, l'amé- 
lioraiion est notable : les malades marchent mieux, les contractures diminuent et 
finissent même par disparaître. Seletzky insiste sur la nécessité d'employer des 
courants /ai6/e«, c'est d'après lui un point fort important, parce que si l'on em- 
ploie des courants plus forts on n'arrive pas à obtenir une amélioration, et même 
le malade voit son état empirer. 

Si l'on a recours à la faradisation, on aura %oin de recommander aux malades 
de contribuer en quelque sorte au mouvement qu'on cherche à provoquer; par 
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exeiriple, si l'on veut faire contracter le deltoïde, le malade cherchera à soulever 
le bras. 

Dans se^ trois cas, Seletzkj e^t arrivé à oht^ir le rétablissement des mouve- 
ments yoioDtaires dans plusieurs muscles des extrémités supérieures et infé- 
rieures. Ce résultat est d'autant plus significatif que le traitement a été commencé 
tard : dans un cas sept mois après l'attaqua, dans Tautre quatre mois, et enfin 
dans le traiEième quatorze mois. Pas un malade ne pouvait exécuter de mouve- 
ments volontaires avant qu'on eût commencé le traitement. Seletzky insiste d'au- 
lanL phiâ &ur Timportance des résultats obtenu^, que les autres procédés ne per- 
metiont pa» habituellement d'arriver au rétablissement des mouvements volon- 
taires daQ$ les muscles qui sont restés paralysés depuis trois mois. 

(Presse médicale.) 



RADIOGRAPHIE & RADIOTHÉRAPIE 



Action physiologique des rayons X, 

par M. Destot, de Lyon (I). 

Le malade que Ton expose à la lumière d'un tube de Grookes n'est pas 
seulemeni soumis aux vibrations particulières découvertes par Rôntgen, 
mais à un ensemble complexe de vibrations électriques qui dépendent : 

lo Du générateur électrique employé ; 

iP De l'appareil électrique particulier qu'est le tube de Grookes. 

Les modificalions physiologiques observées doivent donc être nettement 
distmguétiB suivant la cause qui leur donne naissance. 

On devra donc nettement séparer les influences électriques des influences 
dues aux rayons X proprement dits. 

Sans vouloir rapporter ici les observations des troubles Irophiques signalés 
p^ir différents auteurs, on peut dire que leurs caractères sont : 

l'^ La durée de Tincubalion très longue (parfois de quatre à vingt-sept 
jours) entre le moment de rexposition et le moment de l'apparition des 
îrouhle^* Ce fait distingue nettement ces troubles trophiques de ceux qui 
succèdent aux actions des agents physiques : lumière, chaleur; 

2'^ La qualité des lésions observées ; leur durée les rapproche des troubles 
CQOsêcuUfs à des lésions nerveuses; 

3"" L action du tube est insensible, la plupart du temps. 

Nous avons été frappé tout d'abord de ce fait, que les troubles Irophiques 
ne se pruduisaient pas avec la machine statique, alors que lès rayons X 
étaieul aussi beaux avec ce générateui' qu'avec la bobine, et ce fait nous a 

d) Communication faite au Congrès de Saint-Étiennc, tenu du 5 au 12 août 1897. 
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conduit à penser que Taction électrique devrait être la cause des troubles 
Irophiques. 

Au mois de février 1896, nous avions remarqué que le radiomèlre mis en 
présence d'un tube de Crookes en activité s'éclairait à distance ; l'interposi- 
tion d'une lame d*aluminium arrêtait cet effet lumineux ; enfin, la suppres- 
sion du tube de Crookes montrait que le radiomètre s'illuminait d'une façon 
plus intense en présence d'un pôle isolé, soit de la bobine^ soit de la machine 
statique. 

Nous avions donc pu répondre aux expériences de MM. Gossart et Cheva- 
lier, que le callage des ailettes était dû à uue atmosphère électrique particu- 
lière dégagée autour du tube, et que les rayons X n'étaient pour rien dans 
la production du phénomène ; 

5® Qu'une lame d'aluminium mise au sol et interposée entre le tube et la 
région exposée, en supprimant le rayonnement électrique, mais n'arrêtant en 
rien les rayons X, pouvait empêcher les troubles trophiques. 

Tous ces faits nous avaient conduit à rechercher quelle était l'essence des 
troubles observés, et dans une série de conférences faites dans le service de 
notre maître M. Lépine, nous avions pu montrer que les troubles du pouls 
et de la circulation générale provoqués par l'action du tube étaient dus au 
rayonnement électrique particulier à chaque générateur, puisqu*ils diffé- 
raient avec la machine et la bobine. 

C'est sur cette base que nous avons entrepris une série de recherches qui 
démontrent l'action prépondérante des rayons électriques sur les rayons X 
dans la production des troubles trophiques. 

Le tube de Crookes, considéré au point de vue physique, est un conden- 
sateur dont les deux armatures sont séparées par un diélectrique gazeux de 
très grande résistance, si bien que lorsqu'on fait agir sur ce condensateur des 
ondes électriques inégales, la plus forte seule peut passer dans l'espèce; 
l'onde négative est toujours prédominante, et c'est pourquoi elle seule 
détermine la polarisation du tube. 

Si bien que l'oiipeut considérer que dans la bobine l'onde négative seule 
peut passer. 

Ce fait apparaît lorsqu'un tube se casse et que l'air rentre lentement; on 
voit alors la projection de l'onde négative se faire jusqu'au voisinage de 
Tanode, alors que la surface anodique est entourée d'un halo positif beau- 
coup moindre. 

Dans robçcurité, le ûl négatif, quand il est suffisamment fin, montre des 
aigrettes latérales très grandes alors que le fil positif est à peine éclairé. 

Enfin j'ai appelé depuis longtemps l'attention sur le moyen de régler la 
machine statique avec des détonateurs à boules ; si le tube émet peu de 
rayons lorsque les boules sont en contact^ on augmente considérablement 
leur intensité en les écartant progressivement; on atteint ainsi rapidement 
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un maicimuin. Si on vient à augmenter Técarlemeut à ce moment, il se pro- 
duit dans le tube une série dé rayons bleus et verts et les rayons X dispa- 
raissent. 

Ce fait s'explique parce que les charges négatives et positives de Panode 
et du cathode étant égales il se fait une émission des rayons anodiques et 
cathodiques qui empochent la p3larisation du tube. Le tube de Crookes 
diffère notablement du tube de Geissler précisément en raison delà résistance 
du vide, et Tatmosphère extérieure du tube est surtout négative ainsi que le 
démontrent les expériences suivantes. 

On, sait que lorsqu'on présente un tube à vide en £ace de deux pôles d'une 
bobine isolés, on trouve dans uqe position symétrique, par rapport à ces 
pôlesy un plan dans lequel le tube ne sUllumine pas; ce plan d'interférence 
se démontre aussi avec la patte galvanoscopique ; les expériences de 
Danilwski, de Ealischer, sont démonstratives à cet égard. Si on fait la mémo 
recherche en présence d*ùn tube de Crookes particulier dont la distance entre 
Tanode et le cathode est de 15 centimètres. 

On ne trouve pas de zone d'interférence, la patte galvanpscopique réagit 
surtout au niveau du cathode, puis son action diminue sana pourtant dis- 
paraître ; au for et à mesure que Ton s'éloigne du cathode, on ne note pas 
de redoublement d'excitation au niveau de l'anode, et si les rayons catho- 
diques viennent faire leur point d'impact au fond du tube, on trouve là un 
nouveau foyer d'excitation. Les rayons cathodiques ont donc une nouvelle 
expansion au dehors et les rayons électriques extérieurs accompagnent les 
rayons cathodiques intérieurs et sont de même signe. La connaissance de 
cette atmosphère électrique est de toute importance dans l'appréciation des 
différents troubles physiologiques. • 

Les physiciens Rôutgen, Villari, Righi, Perrin, Benoit, ont montré l'ioni- 
sation de l'air et son entrée en vibrations pardculières sous l'influence des 
rayons X; lord Kelvin a montré la décharge de l'éleclroscope malgré l'enve- 
lôppemeul du conducteur dans un cylindre d'aluminium. Nous ne voulons 
pas entreprendre ici une discussion physique, mais nous tenons à faire 
remarquer la part considérable qu'il faut faire aux rayons électriques dont 
llttiporlance physiologique bien démontrée par les expériences de Da- 
nelwaki reçoit de nos expériences personnelles une confirmation remnr- 
quable. Si, en effet, on se sert d'une patte de grenouille préi^arée, le scia- 
titjue nu en l'isolant sur la. paraffine, on peut reproduire toutes les expé- 
riences de Danelwski comme s'il s'agissait d'une excitation unipolaire» la 
patte ebt animée de contractions rythmiques en rapport avec la rupture du 
l]^rableur; une feuille d'aluminium interposée arrête complètement les mou- 
vements. Toutefois la position de 1^ plaque^ par rapport au tubei joue un 
rôle injporlant; si elle est trop près de la patte, elle peut servir de condensa- 
teur et les mouvements ne s'arrôlenl pas; si elle est trop près du tube/ il 
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faut c[u'elle couvre jusqu'au fil négalif Tentrée, faute de quoi il se produit 
en dehors une certaine quantité dé rayons qui viennent exciter la patte. 

Si on couvre lemuscle en laissant le nerf exposé, la contraction persiste ; 
si ou couvre le nerf en laissant le muscle exposé, la col^traction disparaît; la 
présence de la colonne vertébrale n'est pas utile, ou peut la remplacer par 
un morceau de papier buvard mouillé 

Nous n'avons pas noté d'actions sur le cœur, il est vrai que les séances 
n'ont pas été prolongées. 

Si on opère de même avec la machine statique comme générateur, ou 
observe des contractions cloniques bien dijQTérenles des secousses dues à la 
bobine; la feuille d'aluminium agit de même. 

Ces expériences démontreùt : 1^ l'action des rayons électriques sur les 
nerfs; 2^ la différence d^irritatipn de la bobine et de la machine; elles prou-* 
vent que les rayons X ne sont pour rien dans le phénomène, puisque si on 
arrête les rayons électriques par la feuille d'aluminium, qui laisse passer les 
rayons X, les phénomènes disparaissent. L'irritation est donc plus grande, 
lorsque les chutes du potentiel sont saccadées, brutales et peu fréquentes. 

Expériences sur l'œil. — Si fermant les yeux derrière une feuille de 
plomb percée d'une fente on fait fonctionner un tube de Crookes, oi^ perçoit 
nettement des battements lumineux qui n'ont rien de commun avec la vision 
vraie, et ces phénomènes s'obser\«ent aussi bien chez les aveugles atteints de 
cataracte ou de leucoma de la cornée. Si derrière la lame de plomb on met 
une feuille d'aluminium, les phénomènes disparaissent. Il s'agit donc là d'une 
excitation de la rétine par les rayons électriques. 

Expériences sur la circtilalion» — J'ai déjà présenté des tracés de pouls 
démontrant Tinfluence des rayons X sur la circulation. Dans la thèse de 
M. Schall, j'ai réuni d'autres observations qui démontrent que l'action loca- 
lisée du tube de Crookes sur la main détermine une modification générale de 
la circulation ; je n'ai pas répété ces expériences sur les animaux, dont la 
peau diffère considérablement au point de vue physiologique de la peau hu- 
maine. Les conclusions auxquelles je suis arrivé sont : 

!<* Avec la bobine, on note un ralentissement du pouls accompagné de di- 
minution du dicrolisme, indiquant une tension plus considérable; on peut 
même observer, à la fin d'une séance d'une heure, l'arythmie persistante. 

2» Avec la machine statique, on observe les phénomènes de même ordre, 
toutefois beaucoup moins accusés et n'arrivant pas à l'arythmie; enfin, le 
tube arrêté, le pouls reprend immédiatement son rythme et son allure. 

3» L'interposition d'une lame d^aluminium mise au sol arrête les phéno- 
mènes. 
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Sensibilité. — Certains individus présentent une sensibilité particulière 
aux rayons X : sensations de vent, de souffle, de chaleur. Les rhumatisants 
sonl surtout indis{)Osés; certaines régions sont plus sensibles : ainsi, sur la 
pciitrine, on noie des contractions involontaires des pectoraux, des soubre- 
sauts. 

Ces fiuLs sont d'accord avec les observations qui démontrent que la ligne 
RiiHliax^e du corps est plus sensible que les autres régions. 

Ou note à la suite des expériences prolongées de véii tables débâcles diacide 
urique et des phosphates dans les urines. 

Comment agissent les rayons X, — Par électroîyse ou par induction ner- 
veuse. Ouggenheimer prétend avoir obtenu des résultats sur ies actinomètres; 
mais il 1 ésulle des recherches de M. Rigollot que cette action doit être impu- 
tée aux rayons électriques, la bobine déterminant les mêmes déviations de 
rélectforaètre. 

D'autre part, il semble que l'hypothèse de Tinduction soit confirmée par 
ce fait que les troubles augmentent en même temps que la fréquence dimi- 
nue, ((ue la saccade brusque donnée au potentiel nerveux détermine une irii- 
tatiun plus vive que les secousses fusionnées. 

Eofm Fincubalion longue, l'action générale sur le système circulatoire, sur 
la^ urines, semblent plutôt impliquer Tintervention du système nerveux; la 
spécialisation des ondes par le tube de Crookes déterminerait donc des trou- 
bles irophiques là où les ondes alternatives des courants de haute fréquence, 
^si bien étudiées par M. d'Arsonval, provoquent simplement des changements 
de nutrition. Avec des atmosphères alternatives il y a excitation, avec des 
atmosphères négatives il y a irritation et troubles trophiques consécutifs. Les 
rayons électriques agiraient donc mécaniquement sur le nerf et ce fait vien- 
drait à Tappui de la théorie soutenue par M. Chauveau en 1859. 

ËnBn de toutes façons les rayons X ne joueraient aucun rôle par eux-mê- 
mes, et ce sont les rayons électriques qui les accompagnent qui sont la cause 
des troubles trophiques observés. 



De la radiographie dans les lésions traomatiques 
du pied et du poignet, par M. Dbstot, de Lyon (1). 

S'il est un emploi vraiment utile de la radiographie, c*est bien celui qu'on 
en peut faire dans les lésions traumatiques mal définies du pied et du poignet. 
Les pièces du squelette qui sont ici intéressées échappent la plupart du 
temps aux explorations chirurgicales ordinaires, en raison de letu* petitesse; 

■ s ■ 

(1} Communication faîte au Congrès de Saint-Ëtienne, tenu du 5 au 12 août 1897. 
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on ne peut souvent que soupçonner la lésion. Il n'existe aucun signe clinique 
certain permettant de baser un diagnostic et d'établir un pronostic. . 

Depuis que j'ai eu l'attention appelée sur les lésions possibles du pied, ne 
répondant pas au schéma classique, j'ai pu trouver, soit dans les hôpitaux, 
soit dans ma clientèle privée, 17 cas de fractures de l'astragale, dont le dia- 
gnostic n'avait pas été porté. J'ai de plus observé 2 luxations sous-astraga- 
liennes ; une luxation de tout l'interligne de Lisfranc, des fractures de méta- 
carpiens isolées, et c'est l'ensemble de ces pièces que j'ai l'honneur de pré- 
senter à la Société. 

Pour le poignet, j'ai pensé que les lésions des os du carpe devaient être 
plus fréquentes qu'on le disait, par analogie aux fractures de l'astragale. Et 
len effety j'ai pu trouver 6 fractures du scaphoïde associées ou non à des frac- 
ures du radius, simulant l'entorse du poignet comme les fractures de l'astra- 
gale peuvent simuler l'entorse du pied. Je ne veux pas rapporter ici toutes 
ces observations en détail; j'insisterai seulement sur le mécanisme qui pré- 
side à la production de ces lésions; et je veux surtout montrer l'importance 
médico-légale que peut avoir la méconnaissance de «es faits. 

D'abord les fractures de l'astragale empruntent plusieurs mécanismes; tan- 
tôt elles accompagnent les fractures du calcanéum dans la chute sur la plante 
des pieds; tantôt c'est le mécanisme des fractures de l'extrémité inférieure 
de la jambe par torsion du*pied en dedans; mais ici encore la chute est né- 
cessaire. Tantôt on observe des fractures parcellaires de l'astragale par flexion 
du pied forcée. J'ai pu en observer deux exemples très typiques, l'un dans 
lequel la fracture de l'apophyse postérieure de l'astragale était seule arrachée, 
l'autre dans lequel cet arrachement de l'apophyse postérieure était joint à une 
fracture de la malléole interne. 

D'autres cas sont plus irréguliers; c'est ainsi que j'ai pu voir une fracture 
de la télé de l'astragale coexistant avec une fracture de la face inférieure du 
scaphoïde. 

Dans ces cas il s'agit de chutes, le pied étant en extension légère, s'ac- 
compagnant de rotation ; l'astragale va se luxer, chassée de sa loge tibio-pé- 
ronière, mais elle rencontre une colonne osseuse qui lui résiste, la voûte 
s'exagère et la tête s'écrase contre le scaphoïde qui lui-même peut éclater. 

La fréquence de ces lésions de l'astragale confirme les données expérimen- 
tales de M. Rochet, qui, essayant de luxer l'astragale, a vu que cet os se 
fracturait dans tous les cas où le pied n'était pas en extension. 

L'importance du pronostic découle de la constatation de ces lésions, et l'on 
comprend qu'un chirurgien ne saurait assez faire de réserves en présence 
d'une lésion constatée de l'astragale. 

La première observation que j*ai pu faire montre tiès bien cette importance 
médico-légale de la radiographie. Il s'agissait d'un mineur de Saint-Étienne 
qui plaidait contre une compagnie depuis foit longtemps. Les experts 
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n'avaient pu constater aucun symptôme ; il s'agissait pourtant d'une fracture 
du col de Taslragale que la radiographie démontra. L'affaire eut un dénoue- 
ment assez simgulier : on ût en effet contester la valeur légale de ce moyen 
d'exploration, et il fallut un jugement de la cour d'appel de Lyon pour don- 
ner aux rayons X leur lettre de créance. 

Â côté des fractures de l'astragale, je n'insisterai pas sur les fractures di- 
verses du massif de l'arrière-pied ; par contre, il devient assez important de 
connaître les fractures isolées des métatarsiens que la radiographie est seule 
cajiaLle de démontrer. 

Parmi les autres lésions traumaliques du pied, j'ai pu observer deux luxa- 
tions sous-aslragalieunes dont les radiographies sont permis de déceler la 
forme et la nature, en môme temps qu'indiquer le procédé de réduction. Ces 
deux luxations ont présenté ce caractère singulier qu'au lieu d'être dues à 
un grand traumatisme et à une chute comme les fiactur.es de l'astragale, elles 
se sont produites très simplement. 

Danstin cas, le malade, blanchisseur de son état, descendait de sa voiture 
et se tQurna le pied en arrivant au sol, son pied fut luxé sans que le malade 
tomba; la luxation sous-astragalienne était franchement en avant. Dans le 
second cas il s'agissait d'un bicyçliste qui voulut mettre pied à terre : en ar- 
rivant au sol, le pied rencontra le bord d'un talus sur lequel il roula. Le ma- 
lade ne tomba pas, et fut retenu dans sa chute par une haie. Luxation sous- 
astràgalienne avec adduction du pied. La iue des radiographies peimit de 
faire la réduction dans les deux caè au bout de sept jours. 

A côté de ces faits, je dois mentionner une. luxs^tion de Tarticulation de 
Lisfranc, à la suite d'uqe chute de cheval. Le cavalier tomba avec sabète, le 
pied fut pris et la bascule de Tétrier entraîna la luxation. 
. Pour le poignet, les. lésions que Ton trouve du côté du scaphoïde sont tiès 
fréquentes, et j'ai exposé longuement [Province médicale^ 31 juillet) leur 
mode de production. 

Le scaphoïde, par* sa courbure, tend à se casser dans les chutes sur la 
paume de la main, suivant que le coudyle carpien est solidarisé dans toute 
.sa masse, ou qu'au contraire la force agit partiellement, on peut avoir des 
fractures isolées du scaphoïde, ou au contraire des fractures du scaphoïde 
.avec fractures du radius typiques et classiques. Celte lésion du scaphoïde 
dans les entorses du poignet est tiès remarquable, puisqu'elle donne la clef 
des douleurs. et assombrit le pronostic. Aussi la radiographie rend-elle do 
précieux services. . . • . 

J'ai pu observer un cas de fracture du scaphoïde, non plus dans la chute 
sur la paume de la main, mais dans une chute sur la-face dor^e du poignet. 
Dans ce cas, l'exlrémité supérieure du- scaphoïde est décapitée par Je tendon 
du premier radiai. 

Tous ces faits démontrent que la radiographie devient de jour en jour un 
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mode d*expIoralion dont les chirurgiens et les médecins ne sauraient se dés- 
intéresser. Dans les cas que je viens de rapporter, les fractures ont été mé- 
connues la plupart du temps et Ton n'eût certainement pas fait le diagnostic 
sans le tube de Crookes. 

Aussi Timportance de la radiographie peut se définir d'un mot : c'est une 
méthode d'urgence et de nécessité; et l'on ne doit pas hésiter -à avoir recours 
à ses lumières, €;n présence d'entorses en apparence simples et bénignes. 



Sur la complexité du faisceau des rayons X, par MM. A. Imbbrt 
et H. Bbrtin-Sans. — Note présentée par M. d*Ar80nval (1). 

TouA ceux qui se sont occupés de radiographie savent combien peut êire diffé- 
rente la valeur de divers tubes de même forme, fournis par le même constructeur, 
et combien aussi est variable la valeur d*un même tube, depuis le moment où il 
commence à émettre des rayons X jusque celui où il devient résistant. 

A l'etTet d'apprécier rapidement et assez exactement, pour les besoins de la 
pratique, la valeur actuelle d*un tube à vide et d'éviter des insuccès relatifs, 
nous avons fait construire par MM. Ducretet et Lejeune un photomètre spécial : 
il consisle en une boite en bois, munie de deux œilletons, contenant un miroir 
convenablement orienté, et dont une portion de paroi est constituée par un 
écran au plalino-cyaoure de baryum au-dessus duquel sont disposés des fils de 
plomb également espacés, surmontés eux-mêmes d'un prisme en aluminium. 
L'intensité du faisceau de rayons X émis est ainsi nyBsurée approximativement 
par le nombre de fils de plomb dont l'ombre peut être aperçue, toutes choses 
égales d'ailleurs, sur l'écran fluorescent. 

Or, l'exploration, au moyem de ce photomètre, d'un tube à vide, aux divers 
moments de son fonctionnement, montre que, s'il y a une dégradation rapide de 
la fluorescence, lorsque le tube comcnence à émettre des rayons X, par contre, 
lorsque le tube, devenu plus puissant, tend à devenir ré^stant, l'illumination de 
récran est sensiblement uniforme, malgré les notables différences d^épaisEseur 
du prisme en aluminium correspondant aux diverses régions de l'écran fluo- 
rescent. 

L'a«pect du phénomène nous a conduits à penser que, à ce moment de son 
fouclionnemcnt, le tube émettait en quantité assez considérable de nouveaux 
rayons qui traverseni ralumioium pre^que sans être absorbés, L'iiiterposition 
entre le tube ei le photomètre d'une épaisse lame de verre diminue à peine Tin- 
tensité de la fluorescence et rend plus uniforme encore l'illumination de l'écran 
dans toute fou étendue. 

Cotte hypothèse de l'apparition, en quantité considérable, ou tout au moins 
en quantité plus considérable, de rayons capables de ti^averrer les corps qui 
présentent une opacité relative à d'autres rayons X, est confirmée par les expé- 
riences suivantes : 

Lorsqu'on pratique la radioscopie de la main, par exemple» avec un tube qui 
tend à devenir résistant, et que l'on interpose une lame de verre épaisse (2 centi- 
mètres environ), on n'aperçoit que très difficilemcni la silhouetie de la main et du 
squelette; la chair et les os sont également traversés^ et l'mtensité de la Quores- 

(1) Communication faite à l'Académie des Sciences. 
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ceoce n'est pas sensiblement diminuée aux points correspondant à la partie du 
corps interposé. 

Par contre, si Ton s'éloigne du tube, sans interposer de lame de verre, de 
manière à diminuer Tintensité du faisceau qui excite l'écran et à obtenir une 
fluorescence d'intensité égale à celle que l'on observait dans l'expérience précé- 
dente après interposition de la lame de verre; puis, que Ton pratique de nouveau 
la radioscopie de la main, celle-ci projette sur l'écran une ombre foncée, dans 
laquelle, il est vrai, on distingue difficilement la silhouette du squelette, mais 
qui révèle, du moins, très nettement l'existence et la forme du corps opaque 
interposé. 

La comparaison de ces divers résultats conduit à croire que la constitution du 
faisceau de rayons X émis par un tube à vide, dont plusieurs observateurs ont 
déjà montré la complexité, est variable aux divers moments du fonctionnement 
du tube et que, quand celui-ci tend à devenir résistant, il y a tou^ au moins 
augmentation d'intensité, sinon apparition de rayons capables de traverser, sans 
absorption notable, des corps qui sont relativement opaques pour les rayons émis 
les premiers par le tube. 

Une conclusion pratique découle également de ces faits, à savoir : d'une ma- 
nière générale et toute question d'intensité réservée, pour obtenir une bonne 
radiographie, c'est-à-dire un cliché présentant beaucoup d'opposition, il faut se 
servir d'un tube qui est encore loin de devenir résistant; par contre, pour pra- 
tiquer la radioscopie d'une région épaisse du corps, il y aura avantage à utiliser 
le tube à vide au moment où les rayons X moins absorbables sont émis en 
quantité suftiscmte. 

Le photomètre décrit plus haut permet d'apprécier rapidement l'état du tube et 
sa valeur actuelle pour la radiographie ou pour la radioscopie. 



"t^. 



Sur des cas d'érsrthème radiographique des maixis. 

Note de Paul Richbii et Albbrt Londb, présentée par M. d'ARSONVAL (1). 

« Nous désignons, sous ce nom, une affection cutanée spéciale, produite sous 
l'action longtemps prolongée des rayons X, et qu'il nous a été donné d'observer 
récemment chez deux sujets. 

« Dans les deux cas, la peau de la face dorsale des mains n'a subi l'altération 
spéciale que nous signalons ici, qu'à la suite d'une exposition prolongée aux 
rayons X, exposition durant plusieurs heures par jour et se répétant pendant 
plusieura mois consécutifs. Il faut ajouter que les rayons employés étaient 
toujours d'une grande intensité. Ces circonsteinces, vraiment exceptionnelles, ne 
se sont rencontrées que parce qu'il s'agit de deux électriciens de profession qui, 
dès le début de la découverte de Rontgen, se sont livrés avec ardeur à Tétude des 
nouveaux rayons. » 

C'est peu à peu que ces messieurs ont vu la peau de leurs mains subir une 
altération qui, en deux ou trois mois, a atteint le degré de développement que 
nous observons aujourd'hui^ et qui les oblige à interrompre leurs travaux ou, 
tout au moins, à prendre des précautions spéciales. 

L'affection siège exclusivement aux mains, parce que les mains, servant par 
leur interposition à comparer les divers degrés de fluorescence des écrans, ont 
surtout été exposées à l'action des rayons X. 

(1) Communication faite à l'Académie des Sciences. 
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Cette affection cutanée présente les carac'ères suivants : 

La peau est lisse, luisante, rouge violacé, offrant un peu la coloration des 
en .gelures. 

La surface en est durcie^ comme parcheminée. La peati parait un peu épaissie 
et se laisse dlflicilement déplacer sur les parties profondes. 

Les plis, rides et sillons sont très accentués; et le fond des plis, d^aspect blan- 
châtre, s*ulcère quelquefois. Il se produit alors quelque chose d*analogue aux 
crevasses survenant pou<( l'influence du froiJ. 

L'épiderme s*éciille et s'enlève par places. 

I^ fare palmaire, chez Tun de nos sujets, présente le même aspect de séche- 
resse, de dureté et de plis blanchâtres. 

Les poils de la face dorf aie de la main et des doi^rts ont complètement disparu^ 
et leur place est marquée d*un point noir correspondant au bulbe pileux. Sur un 
da nos sujets, l'annulaire muni d'une grosse bague en or a conservé à ce niveau, 
à l'endroit circulaire recouvert par le bijou, l'aspect normal de la peau. A la face 
dorsale existe encore une petite touffe de poils, le> seuls qui persistent sur toute 
la main. 

Les ongles n'ont pas subi une altération moins profonde. Ils sont aplatis, 
amincis, friables, striés, comme plissés longitudinalement et douloureux à la 
pression. On est en droit de se demander si, comme les poils, ils ne finiraient 
paî^ à la longue par disparaître. 

Les mouvements des doigts et de la main, dans leur ensemble, sont gênés par 
la raideur de la peau. On observe un léger degré de tremblement. La force mus- 
culaire n'a pas paru diminuée, et il n'j a pas d'émaciation. 

n n'existe pas de douleurs, à proprement parler, mais une sensation de gêne et 
par instants, à l'extrémité des doigts, une sensation de serrement analogue à celle 
produite par des gants trop étroits. 

En même temps, le sens du toucher est légèrement obscurci. Par contre, chez 
l'un de nos sujets, le plus gravement atteint, il se serait développé une sensi- 
-bilité spéciale. Il prétend, en effet, qu'il peut reconnaître la présence et l'inten- 
sité deâ rayons X à une sensation de chaleur spéciale sur sa main, sensation qu'il 
dit ne pas confondre avec les picotements des effluves électriques. 

La marche lentement, mais nettement progressive de l'affection, nous a con- 
duits à donner à nos deux sujets le conseil d'interrompre, tout au moins momen- 
tanément, leurs travaux, dans la crainte que ce qui n'est maintenant qu'une gêne 
et une incommodité, ne devienne, en s'aggravant, une affection sérieuse d'une 
guérison difficile et peut-être incertaine. 



Radiographie appliquée à l'étude des arthropathies déiormantes, 

par le D»^ Barjon (de Lyon). Présentation par M. Robin (Ij. 

Les images radiographiques obtenues au moyen des rayons de Rôntgen per- 
mettent de différencier facilement les diverses espèces d'arthropathies défor- 
mantes, ainsi que M. Barjon l'a démontré déjà avec le D^ Destot. 

Le rhumatisme chronique déformant est caractérisé par la disparition gra- 
duelle des cartilages articulaires, le boursouflement des extrémités osseuses, leur 
subluxation fréquente. La substance spongieuse des os se raréfie, les couleurs 

(1) Communication faite à l'Académie de Médecine, le 6 juillet 1807. 
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deviennent flous, sans limites précises. La décalciûcalion s'opère peu à peu, le 
squelette devient transparent aux rayons X. 

Dans la goutte, les urates envahissent les articulations et certaines portions 
do squelette ; le tophus se déverse dans la cavité ariiculaire. Les portions ainsi 
infiltrées d'urate^ deviennent transparentes et donnent lieu à la formation de 
petites loges claires, à contours as^ez bien limités, dont IVpect tranche nette- 
ment sur le reste du squelette ayant conservé une opacité normale. 

Dans les arthropathies d'origine nerveuse (ataxie,syringomyélie, myélite, etc.). 
on assiste à la résorption du squelette primitif, comme cela se passe dans les pied:s 
des tabéiiques où les métacarpiens semblent être étirés en fuseaux tronqués dé* 
pourvus de leurs extrémités articulaires. Au genou, on voit disparaître la rotule. 
Puis il se forme des ossifications pérlarticulairoa et à distance, telles que osf^ifi- 
cation de la capsule articulaire du genou, formation d'une coque osseuse, ossi- 
fication du tendon d'Achille. 

Les nodosités d'Heberden paraissent le plus souvent coïncider avec le rhuma- 
tisme chronique déformant. Elles sont constituées par une sorte de bourgeon- 
nement osseux ou ostéo-fibreux, ainsi qu'en témoignent les épreuves radiogra- 
phiques et l'examen histologique des pièces* 

Cliniquement, dans tout rhumatisme articulaire chronique déformant, quel 
qu'il soit, les manifestations articulaires sont toujours le phénomène primitif et 
prédominant vraiment caractéristique, toutes les autres manifestations n'étant 
que secondaires et accessoires» inconstantes et variables avec chaque malade. 
Dans la grande majorité des cas, les défoi mations chroniques sont précédées 
d'accidents aigus : rhumatifme vrai ou pseudo-rhumatisme ; distinction qui, 
d'ailleurs, perd tous les Jours de sa valeur, à mesure qu'on connaît mieux les 
soi-disant pseudo-rhumatismes et qu'on réfuse de reconnaître l'autonomie du 
rhtimatisme vrai. Rhumatisme doit devenir synonyme de manifestation articu- 
laire infectieuse d*origine quelconque. 

Lo rhumatisme tropho-névro tique d'origine médullaire primitive, dont l'exis- 
tence a été niée par Charcot, Strumpell, etc., ne paraît pas devoir survivre. Les 
symptômes nerveux sont rares dans le rhumatisme chronique ; quand ils existent, 
ils sout toujours tardifs et se montrent bieti après les arthrites. Beaucoup de ces 
symptômes, l'atrophie musculaire par exemple, peuvent s'expliquer sans faite 
intervenir des lésions anatomiques de la moelle : atrophies réflexes prouvées par 
los expériences de Raymond Hofia, etc. Aussi les lésions médullaires dont on no. 
saurait nier l'existence, mais qui sont rares, appartiissent-elles à M. Barjun 
comme des lésions secondaires taidivos dues soit à des néphrites périphériques 
ascendantes à point de départ périarticulaire, soit à des jocalif allons secondaires 
de* l'infection rhumatismale sur les méninges (pacbyméningite rhumatismale), 
lésions entraînant à leur suite des symptômes surajoutés à la maladie rhumatis- 
male primitive, mais no Jouant aucun rôle dans la distribution des localisations 
articulaires du thumatisme, qui ne peuvent pas être considérées comme des 
arthrites trophiques proprement dites, telles qu'on les observe au cours du 
tabès de la syringomiélie, de myélites, etc., affections à localisation médtillaire 
primitive. 

Ceci nous amène à considérer trois phases distinctes dans l'évolution du rhuma- 
tisme chronique déformant : . 

\o Une phase arliculuire^ poussées articulaires multiples ; 

20 Une phase tropho-névrothique^ amyotrophie réflexes ; 

3^ Une phase myélopathique^ symptômes médullaires. 
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Cette évolution te retrouve dans toutes les formes de rhumatisme chronique, 
même dans les pseudo-rhumatismes déformants dont les plus connu* sont ceux 
de la b^ennorihagie et de la scarlatine. 

M. Barjon en a décrit un autre type : le pseudo rhumatisme chronique défor- 
fïjutni tuberculeitx, qui paraît être ssfeez fréquent et sur lequel on n*avait pas 
encore attiré Tattention. 

Dans tous les cas, l'analyse des urines donoe une courbe graphique identique; 
rhîstologie pathologique nous montre la même marche du processus de l'ar- 
ihrite déformante, caractérisée par les trois étapes : soufflure, majaque latérale, 
effondrement articulaire. 

Tous ces caractères ont paru sulBsauts à M. Barjon pour proposer la création 
d'un syndrome rhumatismal chronique déformant, renaissant dans uùe même 
description clinique toutes ces formes distinctes qui n*en conservent pas moins 
leur iudividualité palhogéoique. 



Photographie d un bassin de Nsegele sur une femme vivante, 

par M. P. BuDiN(l). 

J*ai déjà rapporté Tobservation d*une femme chez laquelle lembryotomie avait 
été faite trois fois; lorsque je Texaminai, Je reconnus chez elle un bas!>in oblique 
ovalaire ou bassin de Nœgele; quatre fois je Tassistai et quatre fois J'eus la 
botme fortune d'avoir un enfant vivant. Cette année, elle est venue à la Mater- 
nité en travail d'avortement; Je profilai de soi) séjour à l'hôpital pour prendre, 
grâce au concours de mon ami le D' Bordas, la photographie de son bassin avec 
le» rayons de Rôntgen. 

Quand ou examine l'image ainsi obtenue, voici les principales remarques qu*il 
e?t po$(sib1e de faire : 

1^ Du côté sain, on voit qu3 les parties latérales de l'aileron du sacrum sont 
normales; du côté opposé, les trous sacrés existent, mais, en dehors d'eux, il n'y 
a plus de sacrum et il n'y a pa$^ d'aileron. 

2^ Du côté sain, on constate la présence de l'articulation sacro-iliaque; une 
ligne blanche correspond à l'interligne articulaire; du côté opposé, il n'existe 
aucune trace d'articulation, la fusion oiseuse est complète. 

3<>. Du côté sain, on voit les épines iliaques postérieure?; on se rend bien 
compte du lieu où peut se trouver la fossette qui correspond à Tpne d'elles, fos- 
sette très marquée chez certaines femmes et si nettement visible sur la Vénus de 
Milo. Oo comprend que du côté opposé il ne puisse exister rien de semblable, 
par suite de la fusion osseuse. 

i^ Du côté fain, on voit la crête iliaque s'arrêter à une certaine distance de la 
ligne ver^cale formée par les apophyses épineuses; du côté lésé, au contraire, la 
crête iliaque arrive jusque près de la ligne des apophyses épineu:^es. 

&^ £n avant, la symphise pubienne ne se trouve plus sur la ligne médime, 
mais elle est reportée eu dehors, du côté sain. 

6^ Si on imagine un fil à plomb descendant de la ligne d^s apophyses épi- 
neuses en arrière et un autre tombant dans la symphyse pubienne, en avant, on 
voit qu'ils ne feront plus dans le même plan antéro-postérieur au corps, mais 
^éparéA Tuu de l'autre par un assez grand intervalle. 

(1) Communication faite au Congrès de .Moscou. 



Digitized by 



Google 



90 RBYUB INTBBNATIONALB D*àLBCTR0TH6RAPIB 



70 Sur celle pfaolographie, oa voil encore néanmoins que, en arrière, la 
dislance qui va de la ligne médiane du corps à la surface exlerne du grand iro- 
chanler esl peu considérable du côté lésé, landis qu*elle esl beaucoup plus 
grande du côlé sain. 

80 En ayanl, au conlraire, la dtslance qui va de la symphyse pubienne à la sur- 
face exlerne du grand irochanier esl plu>^ grande du côlé malade, pelile du côlé 
sain, par suite du déplacement de la symphyse pubienne. 

90 La photographie moutre enfin la forme du détroit supérieur; son ouverture 
esl ovalaire, à grand axe dirigé obliquement; le grand diamètre oblique aboutit 
en arrière à la soudure facro-iliaque; le petit diamètre oblique à l'articulation 
sacro-iliaque du côté sain. 

Cette figure montre que le diamètre antéro-postérieur du détroit supérieur 
n'est point le diamètre capital à donnaltre dans le^^ cas de ce genre; ce qui 
importe surtout c'est la forme, c'est le pourtour du détroit supérieur. 

On prévoit que, dans d'autres cas, dans d*aulres variétés de bassin vicié, les 
rayons Bôntgen pourront donner des résultats très utiles pour Tappréciation de 
la forme et probablement aussi des dimensions du détroit supérieur. 

(La Revue médicale,) 

Emploi des rayons de Rôntgen pour l'étude de la motricité 
de l'estomac (1). 

MM. Ch. Roux et Ba.ltha.zard. — Après avoir rendu opaque aux rayons X le 
conienn de l'estomac d'une grenouille, nous avons pu obtenir des radiographies 
instantanées en série, qui nous ont permis de suivre les contractions et leur pro- 
pagation le long du tube digestif. 

D'après ces études, l'estomac de la grenouille présente, au point de vue fonc- 
tionnel, deux parties distinctes : l*» la région supérieure, réservoir des aliments, 
sorte de point mort presque immobile, où viennent finir les contractions œso- 
phagiennes et oii naissent les ondes qui se propagent vers le pylore; 2^ la partie 
inférieure, on région prépylorique, qui est Torgane mpteur de l'estomac, et qui, 
peu à peu, par une série de contraciions, chasse vers rintestin lés matières accu- 
mulées dans la cavité stomacale. 



Diagnostic dilfélrentiel de la goutte et du rhumatisme chroniq[ue 
par la lumière de Rôntgen (1). 

MM. Oudin, Barthélepy et Béclère montrent des radiographies de la main per- 
meitant de différencier les lésions de la goutte d'avec celles du rhumatit^me chro- 
nique. Dans le rhumatisme chronique, en effet, les espaces clairs qui figurent les 
cartilages articulaires des doigis ont disparu el les extrémité^ des piialanges appa* 
raisaent tuméfiées et déformées. Dans la goutte, au contraire, si invétérée soit- 
elle, on cooslaie, outre la présence des tophus — qui se montrent comme des 
taches d'une teinte relativement blanche sur le tisisu osseux de couleur sombre 
— la persistance des espaces clairs représentant les cartilages articulaires, abso- 
lument comme dans les radiographies de la main d'un sujet sain. 

Enfin, chez les sujets qui sont à la fois gteiteux et rhumati ants, la radiogra- 
phie des lésions articulaires permet de distinguer celles qui relèvent de la goutte 
d'avec celles qui appartiennent au rhumatisme. 

(1) Communication faite à la Société de Biologie. 
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Radiographie au travers d\in appareil' plâtré, 

par le D^ Gillbs, de Marsetile. 

n est du plus haut intérêt thérapeutique de pouvoir constater Tétat d'un mem- 
bre dans^ un appareil inamovible; les sels de chaux étant assez perméables aux 
rayons X, nous avons tenté de faire la radiographie d'une fracture au travers 
d*uD appareil plâtré. 

M, G..., âgé d*une vingtaine d*années, cordonnier, a eu Tavant-bras pris entre 
une poulie et une courroie, il en est résulté une fracture du radius avec chevau- 
chement des fragments. 

La fracture a été réduite sou<( le chloroforme et on a appliqué un appareil p'â- 
tré; huit jours aprè«, la radiographie a été pratiquée. La réduction n*est pas par- 
faite et le déplacement s'est en partie reproduit, favorisé par la disposition oblique 
de la surface de section et la tonicité musculaire, aussi Timmobilisation a-t-elle 
dA être observée pendant seize jours, ce qui est, à notre avi^, un délai fort long 
pour une pareille fracture. 

L'espace intérosseux est suftisamment conservé; le malade, actuellement au 
vingt-deuxième jour du traitement, peut faire quelques mouvements de pronation 
et de supination ; il reprendra mûrement f on pénible travail dans un mois environ. 



L'utilisation des épreuves radiographiques en chirurgie 
et en orthopédie, par le D' Joachihstal. 

Le D' Joachimstel est à peu près de l'avis du D^ Hoffa en ce qui concerne l'im- 
portance des épreuves radiographiques au point de vue de l'examen et de la 
mensuration des scolioses. Les appareils de mensuration, quelque bien con- 
struits qu'ils soient, comportent un inconvénient. £n effet/ la durée de la mensu- 
ration à l'aide de l'appareil de Lander, même manié par un chirurgien habile, 
e?t de qaatre à cinq minutes ; l'application de Tappareil de Schultess demande 
encore plus de temp«, et pendant ce temps les patients s'affaissent d*une manière 
notable. Il n'est, dès lors, pas étonnaut que l'obf^ervateur le plus expérimenté ne 
trouve jamais des mesures absolument identiques dans deux mensurations pra- 
tiquées à la suite l'une de Tautre, ou à deux jours d'intervalle. 

Héme la photographie et le procédé photographi 4ue proposé par Œhlmer 
n*est pa^ exempt de cet inconvénient. 

L'épreuve radiographique supprime ces difficultés. En effet, pour Tobtenir, on 
place le^i patients dans la position dorsale, où il ne se produit pas d*activité mus- 
culaire, et on leur donne ainsi une position qu*on peut répéter à volonté, sûr que 
Téprenve obtenue en deuxième ou troisième lieu ressemblera beaucoup plus à la 
première que si on l'eût prise dans la position debout où il eût pu se produire 
une altération par suite de Tactivité musculaire mise en jeu. 

Dans l'épreuve radiographique, l'orientation du tronc scoliotique est rendue 
facile gr&ce, à l'application du réseau de lignes divisé en centimètres carrés 
numérotés et qu'avant de tixer sur Ti mage obtenue, on copie sur l'épreuve. 

Joachimstal &ii ensuite quelques observations relativement à des épreuve^ 
radiographiques concernant des malformations congénitales. Le procédé com- 
porte une très haute importance scient iâque en ce sens qu'il nous met à même 
de comparer nos observations cliniques relatives à la conformation, le nombre 
et rétat des articulations des divers os avec les faits purement anatomiques. L'au- 
teur, s*3ppu^ant sur une série d'épreuves, avait déjà traité cette question lors de 
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la réunion des naturali tes à Francforr, où il avait notamment parlé d'une 
patiente âgée de vingt-sept ans et chez laquelle les sciagrammes avaient révélé 
quatre parties dans les deux index raccourcie. Ce fait n'avait été observé que par 
Leboucq, sur un cadavre. L'explication la plus plausible lui parut alors être cette 
hypothèse qu'il s'agissait d'un détachement précoce de la première phalange de la 
diaphyse, avec développement ultérieur indépendant des deux os. Il y a peu de 
temp^, l'auteur eut l'occasion d'examiner la sœur de la patiente, âgée de vingt- 
quatre ans ; il trouva chez elle les deux index également raccourcis, mais à l'in- 
dex gauche seulement, les parties au nombre de quatre, fait qui est loin d'être 
conforme à l'hypothèse précédemment émise, les doigts en question étant, dans 
ce dernier cas, de même longueur. 

En parlant d'anomalies congénitales démontrées à l'aide d'épreuves radiogra^ 
pbiquesy Joachimsthal cite encore une observation qui présente une certaiine 
importance au point de vue pratique, 

Avant d'opérer, chez un enfant de trois mois, une syndactylle bilatérale du 
médius et de TanHulaire, Joachimsthal voulut connaître l'étal des par: ies osseuses 
de la main. Mais comme on ne peut que difficilement utiliser les photographies 
d'enfants si petits, d'abord parce qu'ils remuent constamment et ensuite à cause 
de la grande étendue des parties cartilagineuses, Il se contenta d'explorer, à l'aide 
des rayons X, les mains également difformes du père. Et voici ce qu'il trouva : 
le troisième métacarpe se fendait à la limite de son tiers moyen et de son tiers 
inférieur pour former une fourche, et les deux branches ainsi formées s'articu- 
laient, d'un côté, à la première phalange du médius, et de l'autre côté à celle de 
Tannulaire ; avec celle-ci communiquait encore un quatrième os métacarpien 
atrophié. En tenant compte de cet état, il put éviter une lésion, assez possible, 
des articulations aux mains de l'enfant, absolument pareilles à celles du père. 

[Annales d'Orthopédie. J 

Radiographies des vaisseaux utérins. 

M. FoGHiBR, de Lyon, présente des radiographies obtenues par MM. Destot et 
Bérard, de Lyon, sur les vaisseaux utérins et utéro-ovariens. Pour cela, on injecte 
ces vaisseaux avec de l'onguent mercuriel. Far ce procédé, on a pu découvrir une 
anastomose aberrante, non signalée encore, entre l'utérine et l'uiéro-ovarienne ; 
et, de plus, une branche de l'artère utérine allant directement à l'ovaire à travers 
le ligament large. {Société obstétricale de France,) 



Quelques améliorations dans la techniq[ue de la radiographie, 

par Lawb. 

Une des difâcultéa pour obtenir de bonnes radiographies des viscères ré^ido 
dans la durée de l'exposition qui e^t généralement très longue^ et pendant 
laquelle il est impossible d'obtenir une immobilité complète. 

Et même après une longue exposition, quand il s'agit d'obtenir la radiographie 
des régions couvertes de masses épaisses des tissus (tête,, abdomen), les photo- 
grammes perdent en netteté. Pour remédier à cet inconvénient, l'auteur a ima- 
giné de se servir de plaques de platine . au bromure d'argent, en plusieurs 
couches superposées. Il pari de cette idée que les rayons X traversent presque 
entièrement ces plaques, et que non seulement les couches superficielles de la 
plaque sensible seront inUuencées, mais aussi les couches plus profondes et au 
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même degré que les premières. Il a dont fait préparer des plaques do gélatine à 
bromure d'argent ordinaire, des plaques à eouches doubles, à plusieurs couches 
superposées, et enfin des plaques dont une moitié était couverte d'une couche 
ordinaire, et l'autre moitié d'une couche double. Après quelques lâlonnements 
concernant les procédés de développement de ces plaques, il a eu la satisfaction 
de voir que ses prévisions se sont parfaitement réalisées. Les plaques à couche 
simp'e ont donné des images peu nettes, à contours bro lillés, tandis que les 
plaques à couches multiples ont donné des images à contours précis, dans les- 
quelles tou< le« détails «e distinguent avec une netteté extraordinaire^ les parties 
ombrées et les parties claires bien limitée*. 

(Deutsche Médic. Woch., 22 avril 1897.) 
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L'électrolyse métallique et la circulation d'air chaud dans le trai- 
tement de l'ozène. — Thèse de doctorat de F. Daoail, présentée à la 
Faculté de Paris, ou juillet 1897. 

L'électroljse cuprique a été le sujet de bien des thèses et mise à l'ordre du 
jour de plusieurs sociétés savantes, cette année. L'accord est loin d'être fait sur 
fa valeur thérapeutique du procédé; mais des physiciens de la compétence de 
Garel (de Lyon), de Cheval (de Bruxelles), de Bayer, de Hecht, d'Heidelberg, etc., 
lui attribuent une influence incontestable pour la cure de l'ozène. « C'est aux 
recherches de Gautier, dit Cheval, que nous devons l'introduction de Télectro'ype 
cuprique en médecine. » Mais c'c^t à Cheval, qui en a perfectionné le mode ope"- 
ra oîre, que sont dus les essais nombreux tentés daos cette voie depuis 1895. Les 
articles récents que vient de publier cet auteur, dans le Journal médical de 
Bruxelles, septembre 1897, sont indispensables à connaître pour tous ceux que 
la question intéresse. 

Les thèses de Thoma*, de Marseille (juin 1897); de Morgan, de Bordeaux (mai 
1897); de Dagail, de Paris (juillet 1897); enfin, les récents rapports de Moure, de 
Bordeaux, de Cheval, professeur agrégé à la Société bçlge d'Otologie, sont les 
documents les plus utiles à consulter. 

Nous nous occuperons de la thèse la plus récente, celle du D^ Dagail, dont le 
but est modeste, dit l'auteur, puiii'que ce travail n'a d'autre préteution que celle 
de réunir les ditTéreutes études publiées sur le iraitemeni do l'ozène par l'élec- 
trolyfe cuprique. Dagail joint à cette revue générale de la question un appen- 
dice qui paraîtra intéressant par sa nouveau é, sinon par son utilité, puisqu'on 
reconnaît à la douche nasale une influence favorable dans les affections du 
rhino-pharynx. 

Cette thè«e se divise ainsi : 

1*» Un historique assez complet; 

2^ Une étude sur l'électrolyse interstitielle cuprique; 

3^ État actuel des connaissances microbiologiques do la question ; 

i^ De nombreuses observations du professeur Le Dentu, de W. Morton, de 
G. Gautier, d'Imbert de La Touche, de Lyon; de Le Roy cle Quenet, de Cheval, 
de Bayer, de Bruxelles. 
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Tous ces chapitres sont déjà conni^s. Dans îes travaux que nous avons signalés 
au début, et snrtout dans la Technique d'Électrolhérapie, de MM. Gauiier et 
Larat, le lecteur trouvera tous les matériaux qui ont servi à ce travail inaugural. 

L'appendice, que nous signalons, sur la circulation d*air chaud, et les conclu- 
sions de Dagail sont intéressantes, Tune par sa nouveauté, les autres par leur 
importance : 

CIRCULATION d'aIR CHAUD 

« Sous ce titre, nous désiron** fair.e addition à notre travail sur le traitemenl 
électrochimique de lozène, d'un autre procédé physique, simple et utile, et pour 
cette double raison profitable aux médecins que la question intéresse. 

« Pour obtenir une circulation d'air chaud, on peut utiliser plusieurs pro- 
cédés. MM. Gautier et Larat ont un dispo^^itif particulier que nous allons dé- 
crire. L*air comprimé de la Compagnie Popp, se distribue à volonté dans un 
appartement quand on est situé à proximité d*un secteur; à Taide d'un robinet 
ou débite Tair avec vitesse et quautité, relon son désir. Cet air, dans le cas qui 
nous intéresse, arrive dans un flacon à double tubulure, contenant de l'eau char- 
gée de principes médicamenteux, et de là s'échapp<5 par Une des tubulures, pour 
aller circuler dans un court serpentin. A l'extrémité libre du serpentin, est ajusté 
un tube métallique flexible, et enfin l'extrémité libre de ce tube est reliée par un 
court tuyau en caoutchouc à une canule nasale en verre, de forme par conséquent 
spéciale. 

< La source de chaleur peut être l'électricité, le gaz, l'alcool. Une lampe pla- 
cée sous le serpentin a un foyer suffisant pour cet usage. 

« Lorsqu'on ouvre le robinet de l'air, ce dernier se purifie par son barbotage 
dans l'eau, où il se charge de vapeurs médicamenteuses appropriée^, passe dans 
le serpentin où il s'échauffe progressivement et s'écoule définitivement par les 
fosses nasales, l'arrière- gorge et la bouche. Le débit de l'air s'augmente à volonté 
et la chaleur se règle par l'intensité du foyer. 

« Tel est, sommairement décrit, l'outillage de MM. Gautier, et Larat pour la 
circulation d'air chaud. Ce procédé est simple et son application est facile à réa- 
liser, même où le secteur d'air comprimé fait défaut ; aussi dans les villes, dans 
les quartiers privés de section d'air, voici comment on peut produire la circu- 
lation d'air chaud : à l'aide d'une pompe assez forte à pneumatique et un réser- 
voir d'air en caoutchouc, ou uniquemeut avec un souffleur d'orgue, la solution 
est obtenue. Le ballon devra être soutenu par un filet résistant, pour ne pas 
éclater sous la pression, et il sera relié à nn long tube en cuivre contourné en 
spirale de 5, 7 et 9 centimètres de diamètre. On aura ainsi un outillage suffisant 
et pen coûteux. 

« Mais« avant de faire connaître les applications de cet agent physique, la cha- 
leur» on pourrait nous demander quel intérêt il y a à présenter la question et si 
un autre but que la curiosité nous a engagé à analyser pour la première fois ce 
sujet. Il y a, en effet, milité à faire connaître la circulation dair chaud et ses 
applications dans le traitement de Tozène, car les résultats que nous connaissons 
sont très intéressants, il est à désirer que cette méthode f oit essayée isolément 
ou en même temps que l'élecirolyse interstitielle. Nous ne parlons que de ses 
essais dans le traitement de l'ozène, car d'autres ont été tentés pour la cure des 
affections du petit bassin et particulièrement pour les inflammations pelviennes 
chroniques et les vaginites. 
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Observations du D' Gautier. 

Obs. I. — Lep..., Ad..., 22 ans, lymphatique; réformé pour faiblesse de constitution; 
atteint depuis trois ans d'ozène très intense : croûtes abondantes avec ulcérations du 
cornet moyen; écoulement de sérosités infectes et purulentes. 

En juin 1895, six grands lavages avec la circulation d'air chaud. Séance d'une demi- 
heure chaque fois, avec température qui débute à 25*" centigrades et est portée gra- 
dnellement à 60°. 

En décembre. 1895, le malade est revu. Depuis le traitement, les ulcérations, les 
croûtes, l'odeur, ont disparu. 

Les résultats se maintiennent en 1897. 

Obs. h. — M. W..., 54 ans. Depuis cinq ans : croûtes dans la narine droite; respi- 
ration très difAcile; odeur infecte; perte de l'odorat. Traitements nombreux, sans 
succès. 

Août 1896. — Traitement par la circulation d'air chaud, une fois par semaine, jus- 
qu'à fin septembre. 

Après ce traitement d'une demi-heure, à chaque lavage d'air â 65 centigrades, les 
ulcérations avaient disparu ainsi que les croûtes; respiration bonne et odorat en voie 
d'amélioration. 

En novembre 1896, deux autres traitements. La muqueuse paraît saine. Plus d'odeur, 
amélioration très grande. L'avenir prouvera si la guérison est définitive. 

Obs. III. — Sœur M..., petite sœur des pauvres, envoyée par notre confrère, le doc- 
teur Rouillon de La Varenne. 

Avril 1896. — Lavages, poudres, cautérisations sans résultat. Lésions remontant à 
deux années. Croûtes sur les cornets inférieurs et moyens; muqueuse lie de vin,bour- 
soufflées, rendant sa respiration par cette narine impossible. Écoulement séro-purulent 
infect. 

Trois lavages k 65"" centigrades par la circulation d'air chaud avec XV gouttes de la 
solution suivante dans le liquide : 

Menthol 1 gramme. 

Gaîacol 1 — 

Alcool 20 — 

1^ malade est revue trois mois après le traitement; le résultat est satisfaisant. 
La malade se dit complètement guérie. 

Obs. IV (ot)servation intéressante). -— M. M..., 54 ans. Croûtes dans les narines depuis 
six ans, pour lesquelles un grand nombre de traitements furent suivis à Paris et dans 
plusieurs stations d'eaux. Légère amélioration d'abord; mais depuis 1895, aggravation 
très sérieuse. L'écoulement est constant; les maux de tête, l'abattement et l'insomnie 
fatiguent énormément le malade. A l'examen, le cornet moyen, du côté gauche, es^ 
complètement ulcéré et la muqueuse tout entière est rouge et très douloureuse. 

L'haleine est fétide. Premier traitement : janvier 1897. En quinze jours, trois séances 
avec les tiges de cuivre, de vingt minutes avec 10 milliampères. Aucun changement. 

Lavage avec l'air chaud tous les deux jours, pendant une demi-heure, de 25** à 
dif centigrades. Après ie deuxième lavage, amélioration importante. Diminution de 
l'écoulement et disparition de la douleur frontale. 

Le traitement est continué trois semaines (huit lavages). 

Reprise du traitement en mai, pendant quinze jours (six lavages à 65** centigrades, 
avec solution menthol et gaîacol). 

L'amélioration déjà obtenue s'accentue. Nous renvoyons le malade qui voulait con- 
tinuer le traitement. 

Le résultat est très grand. Se maintiendra- t-il ? 
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co^CLt:sTONS 

4 t° Le pouvoir mîcrobicide de Toi jchtorurB de cuWrc ft été mis en évidence 
par MM. Gautier et Favier. Les coDclu^iioDi de ce« demie rf auteui^ ont élê cou- 
fÎTEûés par \e9 recherches de M. Liadermann. proresf^eur de chimie à TËcole mi- 
litaire de Bruxelles et par M. le D^ Cbeval, agréf^é. 

ti 2* Le^ appîicaiioDs de l'oiychlorupe de cuivre (corp^^iaiRMint au pôle positif 
de la pile), qui joue le rôle essentiel dans le tmitement de lôzèae, sont faites* 
dans le but déterminé d'agir : 

^ a) Par endosmo'^e, c'est-à-dire par le passage du sel à travers les* tissus; 
h] par l'action microbi:ide de ce sel, la chaleur pendant Texpérience est 
normale. 

«E 3"* Les essais faits par MM. Gautier, Jouslain, Cheval et Bajer sont favo- 
rables à celle thérapeutique, qui rapide, puisqu'une séance peut suffire, a donné 
des résultats lati'faisaots, même dans des cas rebeller à tout autre médication 
précède m ment la^^tituée. 

a 4* Les auteurs qui refusent à cette poié hode l'efE tacite que lui reconnaissent 
MM, Gautier, Jouslain, Cheval et Bayer, n'ont peut-être pas suivi avec attention 
le mode opératoire recommandé par des électrothérapeutes de la valeur de 
MorLon, Cheval, Biyer, etc- 

û 5* L'électroljse interstitielle ne diit.être suivie d'aiicune complication^ et il 
est probable que lei^^ accidents sont dus à un outillage défectueux. Utilisée avec 
la circulation d'air chaud, les résultats paraissent plus rapides. Il sera toujours 
utile de faire rocelusion des fosses nasales avec des bouchons de ouate hydro- 
phile, 

« û'^ Dan^ une dernière conclusion, noos appellerons Tattention de nos cou- 
frères sur ïe Lraiiemeui de l'ozène parla circulation d'air chaud. Cet agent phy- 
sique, la chaleur, n*a pa?, comme Télectrolyse, fait ses preuves; il est intéie«- 
f^ant à être ulilif^é par des médecins compétents, car il a donné des résultats 
encours içeanls. t Seli>. 



J GiiASSBT, prûfepseur de clinique médicale à TUniversité de Montpellier. — 
Rapport sur le traitement du tabès. — Typogr Ch. Bœhm, Montpel- 
lier. — XII° Congrès international de médecine de Moscou (section des mala- 
dies nerveuses et mentale?. — Électrothérapie : pages 34, 49 et 54. 



La Propriétaire-Gérant : D' G. GAUTD^R. 



Paris. — Impriukrif. MICHELS rr Fn.8. passage du Caihk, 8 et 10. 

Usine à vapeur et Ateliers, me d'AlcxanJriCf 6. 8 et lo. 
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REVUE INTERNA.TIONALE 



DE RADIOTHÉRAPIE 



REVUE BIOGRAPHIQUE DE L'ÉLECTROTHÉRAPIE 

Par MM. G. GAUTIER et J. LARAT. 



Clniselli. 

Luigi Ciniselli est né à Pavie en 
1803; neveu d'Alexandre Brambilla 
qui fut un des premiers chirurgiens 
italiens du siècle dernier. Nommé 
tout d'abord, dans sa ville natale, 
assistant de la chaire d'obstétrique 
et de chirurgie, il fut, en 1848, 
promu chirurgien en chef de l'hôpi- 
tal de Crémone. C'est de Crémone 
que sont datés ses principaux tra-- 
vaux sur l'électricité appliquée à la 
médecine, travaux qui ont notable- 
ment contribué aux progrès de cette 
branche de notre art. 

En 1846, il publie dans la Gazette 
médicale de Milan (pages 55, 100 
et 207) son premier cas d'Anévrisme 
poplité traité par le courant électrique, dans lequel il expose les 
principes de la cautérisation électro-chimique et de l'action de Télec- 
tricité sur les tissus pathologiques. Ce mémoire établissait d'emblée 
l'importance de l'électricité dans le domaine chirurgical, et c'est 




Luicii CINISELLI. 
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cette belle découverte qui s'attachera infailliblement au nom de 
Ciniselli. 

Dès lors les questions d'électrologie médicale sont Tobjet des études 
constantes du savant professeur de Crémone. En 1858, il fait con- 
naître un fiouvel appareil à un seul liquide et à courant constant 
(Gazette médicale de Crémone, 1858). Puis, sur le même sujet, pa- 
rait à Milan, en 1862, un mémoire : Appareil électrique à coinçant 
constant propre aux usages médicaux et à V électro-chimie. Dans 
ce mémoire il expose les mo^diflcations qu'il a fait subir à son pre- 
mier appareil pour le rendre plus simple, plus commode et de force 
électromotrice constante. 

En 1806, il écrit une lettre ouverte au docteur Bazand, sur la pile 
à courant constant {Gaz. méd. ital., Milan, 1866). Puis successive- 
ment : E/fets quon petit obtenir au moyen de Vapplication métho- 
dique des électrodes métalliques (Annales Univ. de méd.. Milan, 
1867). - 

Sur les courants galvaniques continus (Gaz. méd. ital., Mîlan, 
1872), mémoire dans lequel il décrit un nouvel appareil électrique 
médical, diverses électrodes propres aux courants de faible intensité, 
mais de longue durée pour certaines maladies. Cet opuscule abonde 
en faits intéressants en expériences aussi ingénieuses que bien 
conduites. 

En 1870, il revient sur la cure des anévrismes, sous le titre de : 
Sur les anévrismes de Vaorte traités avec succès par Vélectro- 
puncture. Ce travail eut alors un grand retentissement, car il don- 
nait un espoir de guérison pour une affection jusqu'alors au-dessus 
des ressources de la science. Il montre que Télectro-puncture est 
indolore, sans danger sérieux; bien tolérée par l'organisme. 

Ces idées sont adoptées rapidement. Pirogoff, à Pétersbourg; 

, Duncan et Holm, à Londres; Olés, à Washington; Dujardin-Bau- 

metz, à Paris; Pusali, à Padoue; Samlierini, à Bologne; Baccelli, 

à Rome, etc., deviennent les adeptes de cette méthode et publient 

les résultats qu'ils en ont obtenus. 

En môme temps qu'il s'efforce de faire connaître les effets théra- 
peutiques de Télectro-puncture, Ciniselli cherche à déterminer l'ac- 
tion physico-chimique des courants et leur réaction sur les tissus vi- 
vants. C'est ainsi que parait en 1862, à Crémone, un opuscule inti- 
tulé : De V action chimique de C électricité sur les tissus organiques 
vivants et ses applications thérapculiques, où il montre la diffé- 
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reoce profonde qui existe entre Faction polaire au positif et au né- 
gatif. Le premier donnant lieu à une cautérisation acide des tissus, 
le second à une cautérisation basique. En 1874, nouveau mémoire: 
Sur Vélectvolyse considérée dans ses effets sur V organisme ^ et 
applications thérapeutiques du courant galvanique. En 1875 .• Sur 
Célectrolyse appliquée à la cure des tumeurs bénignes^ dans le- 
quel il appuie son argumentation d'un grand nombre de faits cli- 
niques. 

Par cet exposé sommaire des travaux de Ciniselli, on voit «quelle 
a été rimportance de son labeur dans la voie électrothérapique. C*est 
lui, en somme, qui est le véritable créateur des applications électro- 
lytiques qui ont pris aujourd'hui une importance considérable, et qui 
sont une des branches principales de Télectrothérapie. Cfest à ce 
titre que nous faisons figurer la biographie de ce savant éniinent 
dans notre galerie des éiectrothérapeutes célèbres. 






Dans soD intéressant Uavrail : la Galvanocmisiie chimique, le D»" A. Tripier 
a])précie dans les termes suivants l'œuvre de Ciniselli : 

C'est à M. Ciniselli, de Crémone, que r€?ient le mérite d'avoir fait de \a! galva- 
nocauslique chimique une métliode bien définie, d'eu avoir saisi le mécaniî^me 
et la portée, et d'en avoir ré^lé les procédés de manière à ne laisser aucune hé- 
sitation sur la nature et l'étendue des services qu'elle peut rendre (1). 

Lorsqu'un corps imparfaitement conducteur, se trouvant d'ailleurs dane des 
conditions de cohésion qui facilitent sa décomposition, se trouve placé dans le 
circuit d'une pile de tension suffisante, ce corps est décomposé; l'acide se porte 
à l'extrémité libre de l'électrode positive l'alcali à l'extrémité libre de l'électrode 
négative. Lorsqu'ils ne peuvent attaquer les électrodes, les acides et les alcalis 
naissants agissent sur les tissus à la manière des caustiques potentiels, détermi- 
nant l'apparition d'une eschare exactement limitée au niveau des points de con- 
tact des électrodes. Ce phénomène, tout physique, do décomposition, se produit 
également bien sur les corps vivants et sur les corps bruts. On a donc là un 
moyen d'eirectuer« sans intervention de la chaleur, de.^ cautérisations sembla- 
bles à celles déterminées par l'action des acides ou des alcalis, caulérifations dont 
l'intensité et l'activité se règlent facilement en dotant le courant dont T>n fait 
usage des qoaUtés voulues de quantité et de tension. 

Les quelques épreuves bien définies qui ont précédé les recherches de M. Ci- 
niselli et auraient dû conduire depuis longtemps à la découverte de la galvauo- 

(l) Lettre adressée à la Société de Chirurgie de Paris (septembre 1800), et DelCazione 
ohimica deWeUilrieo sopra i tesstUi organici vivenii e délie sue appUcuzioni alla tera- 
peu/^ca; Cremona, 186^. 
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^caustique chimique, sont dues à des physiciens (Mongiardiui et Lando, Be<^quei:el 
•et Breschot); c'est là surtout ce qui a empêché d*y donner suite. Dans les tenta- 
•Uves instituées par des médecins, le pouvoir analytique du courant a toujours été 
confondu avec son pouvoir calorl6que. 

Après avoir bien établi les caractères différentiels de la galvanocaustiqne chi- 
«mique et de la galvanocaustique thermique, M. Ciniselli rapporte une expérience 
intéressante établissant la preuve d'un fait que îdL théorie permettait de prévoir^ 
à savoir : qu'en instituant rexpérience dans des conditions mixtes, on pourrait 
obtenir à la fois les deux ordres d'effets. On y arrive en employant une pile for- 
mée de couples nombreux à grande surface et d'un pouvoir électro-moteur con- 
sidérable. Enfonçant alors les deux électrodes dans un morceau de chair, de «ma- 
nière que leurs extrémités soient suffisamment rapprochées, on obtient une es«> 
chare qui participe à la fois à la désorganisation par le feu et de la désorgani- 
sation par décomposition chimique. Pour une mène distance convenablement 
choisie des extrémités des électrodes, le premier effet prédominera si ceux-ci sont 
dans le prolongement l'un de l'autre, tandis que l'effet chimique l'emportera si 
letirs directions sont parallèles et si leur distance est mesurée par l'écartement 
-des deux fils chevauchant l'un sur l'autre. Gela tient à ce que, dans le premier 
cas, la section du conducteur organique interposée doit être considérée comme 
moindre, et que, par suite, le courant y a plus de densité, condition que nous sa- 
vons nécessaire à la production d'effets calorifiques. 

Après avoir expérimenté comparativement sur le cadavre et sur l'individu vi- 
vant des électrodes plates ou en forme d'aiguilles de métaux variés, M. Ciniselli 
résume ainsi l'ensemble des conditions dont le concours est jfavorable à la cauté- 
risation galvanochimique: « Appareil électro-moteur donnant un courant de forte 
tension et d'une intensité aussi faible que possible, c'o^t-à-dire pile formée d'un 
grand nombre d'éléments à petite surface. — Électrodes faites d'un métal ou de 
âdux mé^tux qui no soient pas attaqués par les produits de Télectrolyse. Les 
électrodes, à surface nette et polie, doivent être mises en contact immédiat avec les 
tissus et agir sur deux points distincts. — Enfin, les tissus soumis à l'action du 
courant doivent être suffisamment humides pour être dans une condition favo- 
rable à la production des effets chimiques. » 

M. Ciniselli indique, sans en donner la raison* qu'il est avantageux d'avoir un 
«ourant de peu^d 'intensité. Cet avantage tient à *ce que la douleur produite par 
la cautérisation est d'autant plus vive que celle-ci est plus rapide. L'électromo- 
teur produira donc l'effet voulu d'autant plus lentement, mais aussi avec d'au- 
tant moins de douleur que la surface et le pouvoir électromoteur des couples 
employés ^eront plus faibles. 

M. Ciniselli rapporte ensuite quelques observations faites sur le vivant. 

M. L. Ciniselli a donc indiqué assez nettement les conditions physiques de la 
méthode galvanocaustique chimique pour en préciser le caractère et éviter toiit 
embarras à ceux qui seraient tentés d'en faire usage; mais il ne me parait pas en 
* avoir saisi toute la valeur chirurgicale. L'appréciation de celle-ci doit reposer, à 
mon avis> sur des considérations d'un autre ordre que je vais avoir à exposer, et 
qui expliqueront mon intervention dans cette question. 



Digitized by 



Google 



REVUB INTBRNATIONALB D'ÉLECTROTHéRAPIB 101 

TRAITEMENT ÉLECTRIQUE 
DE LA GOUTTE ET DE LA DIATHÈSE URIQUE ^'^ 

Par M. ROBERT NEWMAN, m. d., de New-York, 

Chirurgien consultant de Hackensack Hospital, ex-président de TAmerican Electro-Therapeutk; 

Association, etc. 



Daprès des observations sérieuses et Texpérience personnelle, l'auteur 
certifie que Ton peut toujours arrêter la goutte et les affections du 
môme genre, prévenir les rechutes, et dans bien des cas obtenir la guérison 
par Tapplicalion judicieuse de Télectricité, particulièrement au moyen du 
courant statique. 

Trois articles traitant de ce sujet ont été présentés à cette association et 
pris en considération. Le premier, lu en 1891, à la première réunion an- 
nuelle, par le D'^ W. F. Robinson, traite de t TËlectricité dans le traitement 
du rhumatisme ». Le courant galvanique est recommandé pour les affections 
d'une* ou deux jointures, et Télectricité statique si le rhimiatisme est géné- 
néralement répandu dans le corps, et dans ce cas on emploie les étincelles 
statiques. Des applications d'une durée de dix minutes peuvent être faites 
alternativement. 

Dans celte même réunion, le D»" Margaret A. Gleaves, lut un article sur 
< remploi du courant galvanique dans les exsudations inflammatoires articu- 
laires ». Le traitement se composait du courant galvanique constant ou in- 
terrompu. Dans un seul cas, au bout de treize séances, le traitement fut 
suivi de faradisation. Le point principal est l'emploi de l'électricité pendant 
la période aiguë, au lieu d'attendre la période chronique. La raison en est 
que l'électricité peut être employée dans l'état aigu et qu'il n'y a aucun dan- 
ger de développer une inflammation plus grande. En attendant une période 
plus avancée, le cas devient plus difficile à traiter et l'on peut alors se trouver 
en face d'épaisissements des tissus articulaires, de contractions des membres, 
d'exsudations, de difficulté des mouvements, et même de l'ankylose. De telles 
instructions sont plus modernes, très rationnelles, et méritent toute considé- 
ration dans l'emploi de l'électrothérapie. 

A la sixième réunion annuelle tenue à Boston, en 1897, le D^ J. Griffith 
Davis, donna le compte rendu d'un essai pratique intitulé : « Le rôle de 
l'Électricité dans le traitement de l'acide urique ». Plusieurs cas très graves 
et avec complications ont été guéris au moyen du courant faradique, mais 
d'après des observations ultérieures, on a reconnu les excellents résultats 

(l) Lu & la septième réunion annuelle de l'American Electro-Therapeutîc Association 
à Harrisburg, le 21 septembre 1897. 
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oblenus par les étincelles statiques. Le D"" Rockwell (1) dit que ihéoiique- 
ment on devrait choisir le courant galvanique pour le traitement de la goutte 
et des ihumalismes, mais que d'après son expérience personnelle, il préfè:e 
la faradisation, et plus la tension est élevée, plus grandes paraissent être ses 
propriétés analgésiques. Pouf cette raison, le courant d'induction statique, 
xlontla tension est énorme, est souvent utile. 

On peut employer la cataphorèse pour introduire dans Téconomie des sub- 
stances thérapeutiques au moyen de Télectricité et, dans ce cas, il est diffi- 
cile de dire si les médicaments ou l'électricité produisent un bon résultat. 
Edison (2) a fait les expériences suivantes du cataphorèse pour les concrétions 
goutteuses : Dan^ un vase contenant une solution aqueuse de 5 ®/o de chlo- 
rure de lithium, on fit passer un courant de 20,milliarapèresel, dans ce vase, 
le malade plongea la main jusqu'au poignet. L'autre main plongeait de 
même dans une solution de sel ordinaire. L'émission du courant eut une du- 
rée de quatre heures par jour pendant six jours consécutifs. La grosseur 
d'une des jointures était moindre et la souffrance soulagée. 

L'auteur a essayé ce traitement, mais il Ta trouvé trop héroïque, doulou- 
reux et ennuyeux, exigeant trop de temps et ne donnant pas des résultats en 
proportion avec les procédés. D'ailleurs, en règle générale, les malades ne 
veulent pas subir un traitement journalier d'une durée de quatre heures. 

Le galvanisme a été généralement recommandé pour ces affections par les 
premiers auteurs. Professeur Sénator (3) (Berlin) indique pour le rhuma- 
tisme le courant galvanique descendant; Remak (4) emploie un fort courant 
galvanique. Les articles mentionnés sont rationnels; ils sont écrits dkns un 
but louable, avec une observation exacte des résultais et sont dignes de foi. 
Il n'existe aucune contraction, môme lorsqu'on a employé différents courants 
d'électricité avec succès. Jl n'y a qu'une électricité, laquelle est toujours 
jointe à un pouvoir magnétique; mais il y a différents courants, instruments 
et manières de l'appliquer comme mesure éleclrothérapeutique ; l'art du mé- 
decin est de faire un choix pour le t;as particulier» Chaque auteur mentionné 
a de bonnes raisons pour appliquer' le courant indiqué suivant la maladie, 
son état, ses symptômes, les indications et complications, et suivant le ma- 
lade loi- même. L'auteur choisirait le courant galvanique dans des cas tels que 
ceux rapportés par le D' Cleaves et autres. Le courant statique et le courant 
faradique appartiennent à la môme classe) mais l'un a une tension plus, éle- 
vée, et comme tel, doit être choisi dans des cas appropiiés. L'auteur connait 
le pouvoir étonnant de la faradisation dans l'absorption du fluide dans l'ana- 

(1) Rockwell : International iyttem of Electto-therapy, p. 33. 

(2) :N€W- York Médical Record, 15 novembre 1890, page 541>. 

(3) Ziemssen : "Patholqgy and Therapy", vol. xiii. 

(4) Remak " Galvauo-thérapie *\ Berlin, 1858, p. 413. . 
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sarque, ainsi que l'a appliquée le D' Davis. Les raisons de choisir une mé- 
thode spéciale de courant seront données ultérieurement après la considéra- 
tion générale de facide urique. 

Acide urique. — La littérature sur l'acide urique dans les maladies est très 
abondante, les théories et pratiques des différents écrivains varient beaucoup, 
faisant naître des discussions, et par conséquent, font naître également des 
doutes sur la nature et le traitement de ces maladies. DaBS beaucoup de cas, 
des autorités reconnues font des rapports tout à fait opposés. L'auteur connaît 
son incapacité pour fixer de telles questions et n'essaiera pas de donner un 
rapport positif. De même, il trouve que ses expériences et leur compte rendu 
n'ont aucune valeur pratique. C'est pourquoi il ne fait que présenter des 
observations pour montrer la diversité de vues. 

Exci^étion de Vacide urique, — Suivant le professeur Wormley, Tei^ré- 
lion normale de lacide urique est de onze grains par jour. Contradictoirement 
nos physiologistes modernes prétendent que l'acide urique existe rarement à 
l'état naturel dans Turine Normale (l). Dans l'urine normale, l'acide urique 
est combiné avec la soude, l'ammonium, la potasse, le calcaire et la magnésie. 

La présence de lacide tirique dans l'urine manifeste une affection consti- 
tutionnelle, comprenant un ou plusieurs organes, comme le foie, l'assimilation 
en général, l'estomac et les intestins en particulier, le sang, les reins, l'ure- 
tère, la vessie, l'urèthre, etc. On dit que la rétention de l'acide urique dans 
le système est la cause de la maladie, tandis que d'autre part il est dit que 
l'acide urique est la conséquence de la maladie. 

La quantité de l'acide urique dans l'organisme ne peut être connue, parce 
que si l'urine contient une grande quantité d'àQÎde urique, cela n'indique 
pas le degré d'excédent dans le sang, pas plus qu'une urine claire avec peu 
ou point d'acidS urique ne prouve l'absence de l'acide urique dans l'orga- 
nisme. 

La réaction de l'urine contenant ^e l'acide urique est généralement consi- 
dérée comlne acide, et comme conséquence d'un régime défectueux, mais il 
a également été observé que pendant une abondance d'excrétion d'acide 
urique, la réaction était formellement alcaline. Un observateur a reconnu une 
diathèse de l'acide urique produite par la boisson d'une eau alcaline (2). 

La cause de l'acide urique et de la goutte qui l'accompagne est générale- 
ment attribuée à un excès de nourriture et à une pléthore conséquente, ce 
qui, cependant, n'explique pas l'anémie et la faiblesse extrêmes observées 
dans beaucoup de cas. 

(l) Fllnt "Physiology", p. 416. 

(2; D' W. W. Reed, Fowler, Col, Journal of Ihe American Médical Association, 
28 août 1897. 
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La présence de Tacide urique est constalée dans beaucoup de maladies, 
parmi lesquelles nous mentionnerons les suivantes : angine, bronchite, 
catarrhe, sténose du cœur, dyspepsie, affections du foie et des intestins, né- 
phrite, anasarque, migraines et hypérémie du cerveau, coliques de plomb, 
inflammations génito-urinaires (1), neurasthénie, rhumatisme, goutte, athé- 
rome des artérioles (2). Voici quelques-unes des conclusions du D*" Pearce : 

a Que le métabolisme dérangé est la cause sui generis de certains sym- 
ptômes dans beaucoup de maladies constitutionnelles. 

^f Que trouvant, ainsi que nous Tavons vu, de telles variations dans les 
quantités d'acide urique pour les cas présentant apparemment une sympto- 
inalologie similaire, et avec variation de régime d'exercice, etc., nous devons 
supposer que dans beaucoup de cas, la cause n'est pas un mauvais régime ou 
ridiosyncrasie. 

« Que certains maux de tète persistants occipitaux non soulagés par un 
Irailement pour les yeux peuvent être causés par l'acide Urique déposé dans 
les méninges. » 

A la dernière réunion de T '* American Médical Association ", tenue à Phi- 
ladelphie en juin 1897, dans une discussion sur la goutte, le D^ H. C. Wood 
fit certaines remarques qui méritent d'être rapportées. « En premier lieu, on 
doit se pénétrer de cette idée que toutes nos connaissances scienliBques sur 
la gîoulte ne sont qu'une expectative sans base solide, sur laquelle nous avons 
à établir une connaissance certaine. » 

Le rôle de l'acide urique dans la maladie est si grand, et notre science sur 
ce point si peu définie, que l'auteur abandonne ce vaste champ et se borne à 
r étude de la goutte et au traitement électrique de cette maladie en donnant 
les raisons pour le choix du courant convenable. 

La goutte peut être gagnée, aiguë ou chronique; de ce dernier cas, la 
goutte, maladie héréditaire, il sera plus particulièrement parlé dans cet ai- 
tLcle. 

Théorie de la goutte, — Il y a différentes théories sur la cause, la marche 
de la goutte et son traitement. Lalhéorie suivante mérite d'être notée : 

La goutte est une affection constitutionnelle. Pendant les attaques doulou- 
reuses il y a rétention de l'acide urique et de ses sels dans l'organisme et 
dans le sang. La diathèse étant en présence, une mauvaise digestion cause 
une attaque. La façon dont se forme l'acide urique n'est pas suffisamment 
connue. Le spleen est probablement un des facteurs (3). 

(1) **The relation of Uric-Acid excess logenito-urinary inflammalions" parBrands- 
ford Le\i8 M. D. Journal des maladies cutanées et génito-urinaires, juillet 1897. 
(5) D' N. S. Davis J' réunion of the American Médical Association, 4 juin 1897. 
(3) Ranke (H.) " Beobachtungen uber Ilarnoâure", MUnchen, 1858. 
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La théorie de Garrod (1) est que les reins sont malades. Une rechute aiguë 
de la goutte est causée par Tirritation des tissus avec rétention d*acide urique. 
La goutte chronique se termine généralement par la mort du malade, soit au 
bout de longues souffrances produites par des complications, soit subitement 
tomme dans Tapoplexie ou Tangine pectoris. 

Le professeur Senator dit que le traitement amène une amélioration et la 
cessation des attaques, mais non une guérison durable; les rechutes apparais- 
sent à locus minoris resistentix. 

Le traitement consiste en médicaments, régime, exercice, eau minérale et 
électricité. 

lo Les médicaments recommandés sont nombreux et variés. Les uns, salu- 
taires dans certains cas, ne produisent aucun effet dans d'autres. Quelquefois 
aucun ne produira d'effet, et tel remède ayant toujours réussi à guérir un 
malade peut tout à coup ne produire aucun effet sur le même individu. £bstem 
dit qu'il faut user et ùon abuser des remèdes alcalins. Cependant, dans cer- 
tains cas, les alcalins aggravent le cas et les acides font du bien. Les moyens 
thérapeutiques de toute espèce et sous toutes les formes ont été employés, 
mais il est inutile de les énumérer ici. 

2p Un régime spécifique devrait être bon, mais les rapports de médecins 
éminents sont très contradictoires. Les uns ordonnent un régime de légumes 
ou de lait et pas de viande; d'autres disent de la viande seulement. Le 
D' Senator recommande un régime mixte, mais en évitant le gras. Un malade 
<jui n'avait éprouvé aucune amélioration avec le régime de légumes, fut con- 
seillé de manger moins de légumes et plus de viande, vil son état s'améliorer 
aussitôt. Presque tous les médecins défendent le café, thé et liqueurs alcoo- 
liques, ce qui paraît rationnel; mais en pratique nous voyons que certains 
malades ont besoin de whisky comme diurétique et que le mal s'aggrave si on 
omet le whisky. Mon ami, le D^ A. T. E. dit avoir des attaques de goutte et 
fie les guérir en buvant du Champagne, landis que d'autres malades provo- 
quent une attaque en buvant du Champagne. Le D' Armstrong (2), dans le 
** Journal of the American Médical Association", du 1" mai 1897, déclare 
qu'il ne donne que de la viande rouge et de l'eau chaude. 

3® L'exercice, actif ou passif, est peui-être un des meilleurs remèdes parce 
qu'il règle la circulation, excite 'raction des différents organes et par là éli- 
mine hors du corps les matières inutiles. Le sport de la bicyclette est indu- 
bitablement un excellent exercice. 

4» Les eaux minérales, bues à la source, sont bonnes pour plusieurs rai- 
sons, dont la principale est l'observalion stricte de l'ordonnance du médecin 

(1) "The nature ant trcatment of Goût and Rbeumatic Goût" by Alfred Baring Gar- 
rod, F. K. 6. M. D., London, 1858. 

(2) ** The Value of an cxclusively nioat diet in chrouic Goût ", Journal of the Ame- 
rican Médical Association, 14 août 18D7. 
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de La i^Liiu'ce. Garlsbad est le principal endroit où Ton envoie les malades. 
Uepeoduat, beaucoup de malades se trouvent bieh du traitement électiique 
^iiim avuir jamais été à Carlsbad. L'auteur coonait également plusieurs cas 
améliorés par Teau de Teplilz importée ; celte eau est agréable au goût et agit 
pariiculiêrement sur les reins comme diurétique de valeur. 

L'electiiuiLé, parfois en combinaison avec, mais souvent sans l'aide d'aucun 
autre rtmèdu, a positivement guéri le rhumatisme et la goutte. On peutem- 
plovei avec succès différents instruments et courants, ainsi qu'il est indiqué 
tlaus Ida articles mentionnés plus haut. Dans certains cas, H sera bon de va- 
liei' lu mode d'application. 

La guuile peut être aigu^ et acquise ou bien héréditaire. Dans le premier 
cas ou peut [>resque toujours promettre la guérison radicale. La forme chro- 
nique e.st plub difficile à guérir, le traitement doit être continué pendant une 
longut* |iériôde et les applications d'électricité sont utiles pour préserver 
dea nuûvelles attaques. Si dans certains cas la goutte chronique n'est pas 
guérie, un peut toujours prévenir les rechutes en suivant un traitement appro- 
prié lors-jue ie système devient anormal. 

Celte règle a surtout rapport au traitement de la goutte héréditaire par le 
courant statique, et le démontrer est le but principal de cet article. 

Electricité statique, — Il faut en premier lieu montrer les qualités possô- 
(lôcs i^r le cuurant statique, qualités qui rendent désirable le choix de ce 
cuuraut pout' îe traitement de ces affections, et l'effet qu'il peut avoir en 
domptant et en corrigeant les irrégularités de l'organisme. 

L'éleclrieitô statique possède les mêmes propriétés que l'électricité géné- 
rale. Elle a un courant à potentiel élevé et de haute fréquence. Les effets 
phjffrioJu^'iqaes des eourauts de haute fréquence et de potentiel élevés ont été 
hi bieu décrits par le D** W. J. Morton, pionnier de l'emploi thérapeutique de 
rùlecUii'iiLr âlalîque, et ses écrits si souvent cités, qu'on peut s'abstenir d'en 
parler dti nouveau. 

Ou emploie Télectricité statique de différentes manières : comme massage 
et euurant induit, forme sous laquelle elle tient lieu de faradisation ; mais le 
plus généralement on l'emploie sous forme d'éiincelle ou brise de différentes 
variétés. Le malade est «posé sur une plateforme isolante, reliée au pôle po- 
sitif de la machine. L'électricité se trouve alors concentrée sur la plateforme 
et le malade devient une extrémité de l'électrode positive dans la<:fuelle l'i^lec- 
tricilê b\iccumule. L'autre électrode, reliée au pôle négatif, est dirigée par 
t'upéraieur et amenée près du corps du malade. Suivant le cas, les étincelles 
\i\i hrjse^ sont données au malade. Si pour une, raison particulière l'opéra- 
Itar li) juge ulile, il peut renverser les pôles. 

Le puiivuir curatif de l'électricité statique a été expérimenté comme il 
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!• L'électricité statique est diffusée dans le corps et pénètre les tissus et 
les articulations; 

2** Elle agit comme tonique général; 

3<» Les brises calment loute la'douleur en cinq minutes dans la -plupart des 
cas. Dans les affections très douloureuses des articulations, il faut plusieurs 
applications pour enlever la souffrance et T infiltration; mais lorsqu'une, 
attaque est en progrès, trois applications faites dans la même journée doi- 
vent pouvoir donner la liberté des mouvements et faire cesser les douleurs; 

4® Les migraines et troubles cérébraux sont enlevés par la brise; 

5® Elle égalise la température et la rétablit au degré normal, même si la^ 
température a été abaissée ou enlevée par la maladie (le D*" Cleaves a fait de 
remarquables observations sur ce sujet); 

6<* La circulation est égalisée. Un des symptômes de la goutte est le froid 
aux pieds ; cette sensation est si forte qu'il semble ne pas appartenir au 
cofps, et d'un tel engourdissement que le mouvement est presque impos- 
sible. Les étincelles égalisent la circulation du sang, et font ainsi disparaître 
ce malheureux symptôme ; 

T»» La chaleur animale est favorisée, l'action de la peau restaurée et la dia- 
phorèse évoquée même ; 

8^ Elle stimule les organes aune meilleure sécrétion. Le foie, les intestins 
et les reins, dont l'action était lente ou interrompue, reprendront leurs fonc- 
tions ; 

9« Elle favorise les excrétions des matières inutiles et purifie le système 
de l'acide urique, etc. ; 

10« Elle guérit la débilité nerveuse ; 

11<» Il y a absorption des fluides et produits inflainmatoires dans les arti- 
culations, ainsi que nous le voyons dans l'anasarque. 

12» Elle remplace l'exercice et agit comme motion passive. 

Ces effets sont parfaitement établis et ont été observés par plusieurs au- 
teurs, aussi bien que par Tauteur, sur lui-môme et sur d'autres malades. 

Analyse de t acide urique (avant el après le traitement électHque), — 
Ces analyses faites par le D"^ Murray, de l'urine d'un malade souffrant d'une 
goutte héréditaire, sont soumises pour montrer l'excrétion relative de l'acide 
urique aux différentes périodes du traitement. Une pinte de la quantité éva- 
cuée pendant les dernières vingt-quatre heures est soumise à l'analyse dans 
chaque cas. Résultats suivants : 

Spécimen L — Sans traitement, le 9 septembre 1897. Deux semaines 
après, une légère attaque de goutte. Pendant ces deux semaines le malade 
n*a subi aucun traitement. Après une chaude journée, une quantité de 
46 onces fut évacuée; une pinte fut soumise à l'analyse qui donna le 
résultat suivant : 
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Quantité totale pendant vingt-quatre heures * 1,305*^^ = 46 onces. Couleur 
pâle, trouble. Odeur, urineuse. Réaction, fortement alcaline (ammoniacale). 
Densité spécifique : 1,020 à IS^c. 

Dépôt, quantité et apparence générale : abondante, claire, floconneuse. 
Phosphates présents : albumine, acide urique : 0,334 grammes = 5 grammes 
pour vingt-quatre heures. Examen au microscope : triple cristaux et phos- 
phates amorphes. 

Spécimen IL — Après un traitement électrique de trois jours. Commen- 
cement d'attaque de goutte, foie paresseux; langue blanche, épaisse et 
chargée; pied gauche très œdémateux et douloureux, impossible de sup- 
porter le soulier; malaise général. Pendant trois jours, étincelles statiques 
d'une durée de dix minutes. Ce traitement empêcha une maladie sérieuse et 
guérit le malade. Jours de traitement: les 12, 13 et 14 septembre. Pas de 
médicaments ni de régime spécial. 15 septembre, on prit pour l'analyser une 
pinte de Turine évacuée en vingt-quatre heures (59 onces). 

Résultat de l'analyse n^ 143 : 

« The merck Analytic Laboratories. 

« New-York, 17 septembre 1897. 

« Caractère physique et chimique : quantité totale pour vingt-<juatre heures, 
1,745<=<^= 59 onces. Couleur, pâle; odeur, forte. Réaction, acide. Densité 
spécifique, 1,020 à 15» c. 

<r Dépôts, quantité et apparence générale : léger dépôt phosphateux et 
albumine après un examen sérieux. Acide urique, 0,1360»'* = 98*' pour 
vingt-quatre heures. A Texamen au microscope on ne trouVa rien de parti- 
culièrement pathologique. » 

En comparant les deux spécimens, nous voyons qu'après un traitement 
d'électricité statique, d'une durée de trois jours, et pendant une attaque 
goutteuse, le malade se trouva guéri, l'attaque affaiblie, l'urine devint acide, 
les dépôts de phosphate et d'albumine moindres, et l'excrétion d'acide urique 
considérablement réduite; tandis que d'après le premier spécimen pris lors- 
que le patient se portait bien, en apparence, sans aucun traitement électrique, 
on constata davantage de changements pathologiques ayant un caractère 
grave et dont la grande quantité d'acide urique est le point le plus im- 
portant. 

Récapitulation : Dans les deux cas, la quantité d'acide urique était de : 
sans traitement, excrétion de Tacide urique 0,334 grammes pour vingt- 
quatre heures; après un traitement électrique de trois jours, excrétion de 
Tacide urique, 0,1360 grammes pour vingt-quatre heures. 

Goutte héréditaire. — Puisqu'on admet que la goutte est une affection 
diathélique, celte diathèse peut ôlre entièrement congénitale et dans le 
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sang, et, dans ce cas, les personnes qui en sont affligées ne peuvent rien 
pour empêcher cette maladie. Les statistiques de Soudamore établissent que,, 
sur un nombre de cinq cent tren te-tr(»is cas de goutte, trois cent neuf pro- 
viennent de famille, la maladie existant depuis une ou deux générations. 
Garrod lui-même recouuail 50 <*/o de cas héréditaires. L'auteur est abso- 
lument certain de ces sortes de cas et ne citera que l'histoire d'une seule 
famille, d'après ses observations personnelles. L'affection existait depuis trois 
générations, sur les deux continents, et les observations commencèrent sur 
la grand'mère, qui mourut en Allemagne en 1836. Elle s était mariée deux 
fois, eut quatre filles, deux de chaque mari. Ces quatre filles se marièrent; 
toutes eurent la goutte et moururent des suites de complications ; Tune 
dapoplexie, en 1838, une autre d'une angine, eu I8'i0, et la dernière eut de 
graves attaques et mourut d'une anasarque en 1875, à Tâge de soixante- 
neuf ans. Quelques cousins de la vieille dame souffrirent également de la 
goutte. Les enfants des filles de la troisième génération eurent tous ce môme 
mal. Un des veufs se remaria et sa deuxième femme eut trois enfants bien 
sains et qui vivent encore, tandis que les trois eufants de la première femme 
moururent de complications de la goutte, le dernier fils en 1888. Deux 
enfants de la fille morte en 1875, allèrent en Amérique, eurent plusieurs 
attaques, et la fille, une veuve, mourut d'une méningite en 1888, tandis que 
son frère avait succombé en 1886 d'un anévritm^ au cœur, tous deux de 
complications de la goutte et pendant des attaques. Les enfants des deux 
autres filles moururent, à l'exception de deux fils qui, en 1890, pienaient en 
Allemagne une existence misérable et avaient une affection goutteuse avec 
difformité ded articulations. Dans cette famille, les personnes atteintes étaient 
des femmes pour la plupart, aucune d'elles ne menaient la vie à outrance, 
ne buvant ni liqueurs ni bière ; celles que l'auteur connaît particulièrement 
ne buvaient jamais de vin ou exceptionnellement. 

Ceci a été raconté pour prouver : 

1** Que la goutte était héréditaire; 2<> Qu'elle ne pouvait être causée par un 
mauvais régime ou Tabus des liqueurs; 3^ Que les femmes surtout en étaient 
atteintes, malgré les statistiques qui comptent un petit nombre de femmes 
atteintes de la goutte. 

L'histoire clinique de la goutte chronique a été souvent écrite par plusieurs 
auteurs; nous ne mentionnerons ici que quelques symptômes, afin de donner 
les indications pour les applications statiques. Lorsque le malade possède 
une expérience de plusieurs années, il peut prévoir chaque nouvelle attaque. 
Elle commence souvent par des symptômes dyspeptiques : l'appétit manque, 
le foie est paresseux, les intestins constipés, les intestins sont gazeux ; dé- 
pression générale, migraines, troubles cérébraux, paresse des mouvements, 
hausse légère de température, commencement de laideur dans les articula- 
tions, douleur et enflure de rarliculalion melalarso-phalangeale de rorleil. 
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insomnie, pruril,, urine trouble avec excès d'acide urique. Si l'on constate 
certains de ces sj^mptômes, réleclricilé statique sous forme d'étincelles cet 
indiquée, et dans la plupart des cas ce traitement est si heureux que Tamé- 
lioration est aussitôt sensible, et au bout de plusieurs applications le malade 
est guéri de cette attaque et recouvre la santé. Le« médicaments ne sont pas 
nécessaires. Si le bon moment est passé et que les symptômes sont suivis de 
douleurs, enflure des articulations et œdème, de telle soilè que la marche est 
impossible, les applications slatiques devront être faites plus souvent, environ 
trois fois par jour sur les articulations. 

La brise peut être appliquée ainsi qu'une électrode employée comme mas- 
sage ; la brise, à la tète, est très agréable et fait beaucoup de bien. Si Je mal 
est négligé, la douleur est plus vive à la prochaine attaque, plus d'articula- 
tions sont atteintes, les veines sont dilatées, la rétention d'acide urique est 
plus forte et des coliques néphriliques en sont la conséquence. La vessie et 
même Turèibre et Timmobililé augmentent ; il y a délire, douleurs torturantes, 
etc. Ces complications peuvent amener la mort. 

Si Ton emploie l'électricité statique au moment convenable, avec soin et 
attention, chaque attaque peut être retardée ou même empêchée, et le malade 
conserve une apparence de santé. Cette électricité peut s'employer seule, 
mais on pe^ut aussi y joindre d'autres mesures. Dans tous les cas soumis à 
son observation, l'auteur a parfaitement réussi, ainsi qu'il a été dit. 

Pour servir d'éclaircissement, voici toutes les phases de son cas parti- 
culier : 

Cas de goutte héréditaire, — Les médicaments n'avaient fait aucun bien, 
l'électricité réussit. R. N..., atteint de la goutte transmise par sa grand'mère. 
Il avait dès attaques depuis vingt ans; ces attaques devinrent de plus en plus 
fréquentes et sérieuses. Il avait eu les symptômes ordinaires : douleurs lan- 
cinantes avec toutes les souffrances décrites dans les.texled. Souvent il ne 
pouvait remuer, ou alors il était obligé de marcher^vec des béquilles. Quel- 
ques attaques étaient accompagnées de coliques, pendant lesquelles des amis 
guettaient l'occasion pour exécuter la laparotomie, soupçonnant une appen- 
dicite. Les médicaments calmaient quelquefois k souffrance et à d'autres 
moments les mômes remèdes ne produisaient aucun effet. 

L'aggravation survint en septembre 1892; lo rhumatisme articulaire aigu 
vint compliquer le cas, la douleur devint constante et torturante, et il lui était 
impossible de se remuer dans son lit. Le cas fut alors traité par un médecin 
de la plus haute réputation, professeur du plus g'i'and collège de New- York, 
gentleman dans toute l'acception du mot, dont personne ne pouvait surpas-^er 
les soins qui ne seront jamais oubliés Le traitement consistait en médica- 
ments et, poursuivi pendant plusieurs semaines, ne donna aucun résultat. 
Le pronostic était mauvais, et il lenninait en disant que si jamais le malade 
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recouvrait la santé, il ne pourrait se maintenir qu*en allant passer quatre 
ou six semaines chaque année à Carlsbad. Il était impossible au malade de 
prendre de nouveaux médicaments; il devint ti^ès faible et, dans cet. état, 
visité par plusieurs membres de cette association qui ne croyaient pas le re- 
voir vivant; de fait, une fois on le crut mort. * 

A un moment critique, le D*" Nunn et notre regretté D*" Hutchisôm, con- 
seillèrent le whisky et du jus de viande pour soutenir les forces du malade; 
celui-ci s*en trouva très bien. Mais il demeura dans un état précaire et obligé 
la plupart du temps de se servir de béquilles. Au commencement de 4893, 
des amis lui conseillèrent Télectrici té statique, elles premières applications 
furent faites par le D"" Margaret A. Gleaves, trois fois par semaine; si bien 
qu'au bout d'un certain temps, le malade put marcher sans aucune aide, ni 
douleur. Au printemps, il rencontra le premier médecin qui Tavait soigné; 
celui-ci fat surpris de le ti-ouver aussi bien [.ortant, et ne voulait pas croire 
que, seule, Félectricité statique avait opéré ce changement sans le secours 
d'aucun médicament. Les applications turent continuées à domicile toutes 
les fois qu'on en eut besoin par la suite. 

Quelquefois le traitement fut retardé à dessein jusqu'au moment où la crise 
était assez avancée, rarlicuTation de Forleil enflée et la souffrance parvenue à 
un tel degré qu'il lui était impossible le matin de remuer la jambe et qu'il 
dut employer une béquille pour descendre dans la salle où Ton devait lut ap- 
pliquer Télectricité statique. La première séance diminua les mauvais sym- 
ptômes, à la deuxième il resset^tit un bien-être, ei la troisième (toutes dans la 
mémo journée) guérit l'attaque . Un régime particulier ne fut pas ordonné 
(l'usage modéré du whisky agit comme diurétique et fit beaucoup de bien). 
Parfois Ton ordonna des alcalis qui ne produisirent aucun résultat satis- 
faisant et qui, quelquefois môme augmentèrent l'excrétion de l'acide urique 
et l'irritabilité générale. Grâce au traitement par l'électricité statique^ s'est 
maintenu en bonne santé, sans rechute sérieuse depuis cinq ans. La goutte 
héréditaire n'est pas détruite, mais Ites crises ont été détournées par l'emploi 
en temps utile de la machine statique. Le 'traitement se compose d'étin- 
celles et de brises, ainsi qu'il a déjà été dit. 

CONCLUSIONS 

1» Il y a une variété Se causes et de symptômes de la goutte; 

2«> Le régime et le traitement ne peuvent être indiqués comme lègle à 
suivre pour tous les cas semblables ; 

3<> Il est faux de traiter le mal; le malade doit être traité comme individu 
suivant les indications; 

4*» Il existe certaines choses dans la goutte et la dialhèse de l'acide urique 
qui ne sont pas encore comprises ; 
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5*» La gouUe héréditaire existe et se manifeste chez les individus sans 
qu*il y ail rien de leur faute ; 

6^ La gouUe héréditaire, comme une dialhèse, ne peut être détruite par au- 
cun traitement, pas plus qu'elle n'est la conséquence d'une nourriture trop 
abondante ou de Tusage de liqueurs fermentées, par la raison qu'on Ta 
observée chez des femmes qui suivaient un régime et ne buvaient ni bière 
ni liqueurs ; 

7* L'éleciricifé statique est le meilleur traitement pour la goutte héré- 
ililaire et prévient les attaques si on l'use judicieusement en temps voulu, 
ce qui matiDticnt le patient en bonne santé; 

8*^ L'éiectr ici lé statique et les autres courants guérissent beaucoup d'autres 
variétés de rhumatismes et de goutte. 



LA FARADISATION 
APPLIQUÉE AU TRAITEMENT DE L'ATONIE VÉSICALE^»» 

Par le D' L. LARUELLE.* 



LVtonie vésicale est un symptôme que l'on rencontre tous les jours chez 
certains urinai rtîs, symptôfne d'une grande importance clinique, plus géné- 
ralement mais improprement connu sous le nom de paralysie de la vessie, 

La paralysie de la vessie, dans laquelle l'influx nerveux de l'organe est 
altéré ou aboli, n'existe pas comme telle, purement limitée à la vessie; elle 
est toujours associée à la paralysie des membres inférieurs et résulte d'une 
affection du cerveau ou de la moelle. Il est vrai pourtant que dans certains 
cas de lésions des centres nerveux, au début des manifestations, la vessie 
parait parfois? seule entreprise, mais d'autres symptômes ne tardent pas à 
venir lever les doutes quant au diagnostic; d'autre part, dans les affections 
cérébrales, on voîl souvent la paralysie de la vessie persister alors que tous 
les autres accidents ont, sinon complètement, du moins presque complète- 
ment disparu. Mais, dans les deux cas, le médecin évitera facilement la con- 
fusion avec le symptôme ii <:aractéris tique dont nous voulons parler : Yatonie 
v&sicale. 

La vessie atanique est incapable d'expulser son contenu soit parce qu'il 
existe un obstacle au col, soit parce que ses parois musculaires sont disten- 
dues d'une faroQ exagérée. * 

^ La vessie, dît Thompson, faillit à son rôle d'agent expulseur dans deux 
conditions, premièrement, quand un développement prostatique — qui n'est 

il) VjmmmÛQMmt faite à la Société médico-chirurgicale de Frabant. 



Digitized by 



Google 



RBYUB INTBRNATIONALB D*àLBOTROTHéBAPIB H3 

pas toujours et nécessairement très considérable — oppose dans la région du 
col une insurmontable barrière à l'appareil musculaire normal ou hyper- 
trophié de la vessie; secondement, quand la tunique musculaire affaiblie ou 
atrophiée a perdu tout ou partie de sa puissance contractile et que Torgane 
réduit à l'état d'une poche mince et flasque est impuissant à réagir sur son 
contenu. » 

Ces deux conditions, obstacle mécanique, insuffisance fonctionnelle, sont 
souvent associées pour déterminer la rétention, notamment dans Thyper- 
trophie de la prostate et peut-être aussi dans certains rétrécissements uré- 
thraux. 

Mais si tous les auteurs acceptent que l'atonie vésicale est la consé- 
' quence de cette situation spéciale, un certain nombre croient qu'elle ne se 
produit pas en l'absence de lésion prostatique; en un mot, ils refusent d'ad- 
mettre une atonie primitive, essentielle, la perte de contractilité du muscle, 
existant comme telle, indépendamment d'obstacle au col ou d'affection 
inflammatoire de la muqueuse vésicale. 

La plupart cependant reconnaissent l'existence de cette atonie primitive et 
généralement ils l'attribuent à ce que le malade s'est trouvé dans la nécessité 
de retenir trop longtemps ses urines. Le ressort vésical une fois vaincu ne 
reprend que difficilement son élasticité, et cet état réclame une prompte 
intervention. 

C'est dans cette catégorie que je dois ranger le cas dont je vais rapidement 
esquisser l'histoire. 

X..., célibataire, actuellement âgé de trente et un ans, a souffert à vingt 
ans d'une syphilis bénigne^ convenablement traitée du reste et paraissant 
aujourd'hui éteinte. Le malade n'a jamais fait d'excès vénériens, mais vers 
la puberté il s'est adonné à la masturbation pendant deux ans. Il n'a pas 
d'antécédents blennorrhagiques. La santé générale est bonne, et les rensei- 
gnements fournis ne permettent pas de soupçonner ch/ez lui une tare ner- 
veuse ou autre. 

X... fait remonter l'origine de son mal à cette circonstance que, lors d'une 
prise d'armes de la garde civique de 1888, il dut fort longtemps résister à 
un pressant besoin d'uriner. Quelques semaines plus tard éclatèrent les acci- 
dents que nous résumons : 

La miction est devenue très difficile, surtout le matin, le jet est très 
faible, d'un volume insignifiant, l'urine ne sort qu'après des eflbrls prolongés. 

Progressivement, la gêne .devient de plus en plus considérable. X... ne 
sent plus le besoin d'uriner, il s'aperçoit bien que le ventre se développe, 
mais c'est là le seul indice qui l'avertit de l'état de réplétiou de la vessie. Il 
peut indéfiniment se retenir sans jamais mouiller son linge. 

Bientôt la miction n'est possible le malin qu'au moment de la garde-robe 
.et après de grands efforts; le soir, l'urine sort avec plus de facilité, mais 
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généralement il est obligé, pour pouvoir uriner, de se promener des heures 
duraul el de se friclioaner le ventre. 

Les traitements médicaux qui lui furent conseillés pendant une période de 
sept années» furent aussi variés qulnefBcaces ; tels le copabu, la térében*- 
ihine, tels Tiodure de potasse et le traitement mercuriel. 

Llnlerveniion locale ne lui réussit pas mieux; des calhétérismes répétés, 
des séances de dilatalion n'amenèrent aucune anaélioration ; — seuls lé^ 
bains froids et les fricLioas sur le ventre lui procuraient un certain soulage- 
ment* 

En 1891, trois ans après le début du mal, X... eut recours aux soins d'un 
spécial i&te, qui lui Ol deux fois par semaine des lavages alternant à leau 
boriquée et à la soluiion da nitrate d'argent. A ces séances de lavage succé- 
dèrent, pendant plusieurs semaines, des séances de galvanisation tout le long 
de la colonne vertébrale» mais encore une fois le résultat fut nul. 

Découragé, le malade avait- depuis deux ans renoncé à tout traitement, 
quand il m décida à réclamer de nouveaux soins* 

En août 1895, sc^pi ans après le début du mal, X,., ignore complèiemenl 
ce quesi le besoin d*urmei% il 7i urine qu'au prix des plus grands efforts^ la 
vessie ne m vide pour ainsi dire jamais. 

L'examen du malade ne décèle aucune hypertrophie prostatique appré- 
ciable, au-dessus du pubis, apparaît une saillie proéminente se distinguant 
par sa matité des parties voisines et donnant la sensation d'une collectioa 
liquide. 

La verg© et les testicules sont normaux, les fonctions génitales s'accom- 
pliBseut bien, le sperme renferme des spermatozoïdes. 

Les effort?>du malade pour uriner déterminent, après plusieurs tentatives, 
l'expulsion de rîU cenlimètres cubes d'une urine limpide et ne présentant au- 
cune particularité, 

Lecathétérismeati moyen d'une sonde de Nélalon, pratiqué immédiatement 
après la mietion et dans le dëcubitus dorsal, s'effectue avec facilité etraniène 
4S0 centimètres cubes d'urine. 

Le premier jet ^'échappant de la sonde conserve une certaine force, mais 
bientôt le jei disparali, laviîssiese vide lentement, Turine sort en bavant et 
les dernières parties no sont expulsées que grâce à despiefesions répétées sur 
le ventre. 

Je conclus de là que, si la vessie a gardé son élasticité, elle a perdu sa 
puissmice contractile et que Forgane, réduit à l'état d'une poche mince et 
llusi|ue, est impuissante à agir sur son contenu. Je me trouvais donc en pré.- 
sence d'un cas d'atonie datant de plusieurs années, sans que Texamen per- 
Uïll de décQUvHr U cause do cette inertie vésicale. 

Le premier conseil que je donnais à mon malade fut de renouveler- chaque 
soir le calhélérisme el do vider, au moyen de la sonde de Nélaton, le réser- 
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voir urinaire, après qu^^Iques eflforls de miction. Ainsi, on place la tunique 
musculaire dans la Beule condition où elle puisse recouvrer sa contractililé, 
par le fait qu'on évita la distension continue ae Torgane. 

Ces sondages réguliers avaient en outre l'avantage de m'indiquer la quan- 
lilé d'urine qui stagnait dans la vessie, et ces mensurations me servirent dans 
ta suite à coQtidler les progrès vers la guérison. 

11 va de soi que toutes les précautions d'aseptie et de propreté étaient re- 
commandées k ce malade — garçon suffisamment méticuleux pour y atta- 
cher Timportance voulue — car ou ne doit pas se dissimuler les risques d'in- 
fection^ et d'infection grave, lente à guérir, que court une vessie ayant perdu 
une grande partie de sa vitalité. 

Pendant le» quinze premiers jours, la sonde ramenait le soir de 250 à 
490 centimètres cubes d'urine. 

En même temps, je soumettais le malade à trois séances de faradisation 
chaque semaine, d'après le procédé suivant; Tun des pôles portant le tam- 
pon ordinaire garni d'une éponge humide, est appliqué sur le bas-ventre, 
d'autre part, j'introduis dans la vessie une sonde de gomme élastique renfer- 
mant un fil conducteur terminé lui-môme, à son extrémité libre, par un bou- 
ton métallique et relié au-delà du talon de la sonde avec le second pôle de 
l'appareil. Le courant était faible et ne déterminait qu'une sensation légère 
et, de temps en temps, je promenais doucement la bougie contre la paroi vé- 
sicale. Pour fihir, je laissais séjourner un instant la bougie sur le col, ce qui 
donne lieu à une légère douleur. (D'après Thompson.) 

La vessie n'était pas toujours évacuée avant la séance qui durait de cinq à 
dix minutes. 

Ce traitement ne tarda pas à amener une aùiélioration notable, lente, mais 
progressive. Après quelques séances de faradisation, X... commençait à sen- 
tir régulièrement le besoin d'uriner et, au bout de six semaines, les sensa- 
tions de besoin, de pression dans la vessie avaient complètement reparu. La 
miction est plus facile, sans être brillante, et la vessie, après la miction, ne ren- 
ferme plus, le soir, en^nïoyenne, que 110 centimètres cubes. 

A celte période de traitement, succéda un intervalle de repos nécessité, du 
resté, par le tmitement de légers accidents uréthrapx, suite de relations 
sexuelles intempestives. 

De nouvelles séances de faradisation amenèrent une amélioration plus 
grande. La vessie se vide de temps en temps; X... urine sans peine, presque 
sans effort, et la sonde ne ramène plus, le soir, que 60, puis 40 centimètres 
cubes d'urine. 

Enfin, en 1897, le malade, qui s'est soumis à une récente période de traite- 
ment, vide complètement sa vessie. Il urine sans effort; si le jet n a pas la 
forcj ni l'ampleur du jet normal, la contraclilité de la ve$sie est telle (jue l'or- 
gane suffit à son rôle, et j'espère recourir bieiilôt à de nouvelles séances de 
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faradisalioQ qui pourront encore améliorer la situation, et surtout éviter pour 
ravaiir, à mou malade, le retour des terribles accidenls de Tinertie vésicale. 

Je seraÎB incomplet si je ne mentionnais, à côté du traitement lo^al, letrai- 
temeuL (relierai que j'ai fait suivre à mon malade. Les antécédents syphili- 
tiques de ce jeune homme semblaient devoir m'imposer Tobligation de com- 
mencer toute lentative de cure par un traitement antisyphilitit|ue énergique. 
Je ne me suis jiascru autoriser à le faire, étant donné que si cet accident dont 
. il souffrait, p€Ut être attribué à une lésion spécifique d*un centre nerveux de 
UmuellËT le iraitement général, de Tavis unanime, n'a aucune action sur ces 
léiiôns la rdive& para-syphilitiques. En reyanche, j'ai soumis mon malade, pen- 
\' dant les intervalles de repos, au traitement ioduré à faible dose : 1 gramme 

par jour. Je ii*ai pas remarqué que cette thérapeutique eût quelque influence 
sur la maladie pour en accélérer la guérison. 

Des ï'dlu qui précèdent, je crois pouvoir tirer les conclusions suivantes : 

1"* Il existe des cas d atonie vésicale sans obstacle apparent du c6lé de la 
profita le ; 

2" Ces atonies primitives sont dues soit à une diminution ou atrophie des 
Bbres ùmsculaires, et en ce cas sont susceptibles de guérison ; soit k la dégé- 
nérescence granulo- graisseuse du muscle, et par conséquent incurable; 

3* La farad isation prudemment employée, dans le premier cas, donne de 
bous résultats comme dans certaines atrophies des muscles. Tout traiten&eni 
est inutile, voîre môme dangereux, si la sclérose a envahi et affaibli les &bre& 
musculaires. 



DE LA VALEim SÉMÉIOLOGIQUE 
DES RÉACTIONS ANORMALES DES MUSCLES ET DES NERFS <^^ 

I' Par M. le professeur DOUMER, do Lille. 

Il 



Depta& le^ remarquables travaux de Duchenne et de notre éminent collègae^ 
le professeur Er b, la recherche des modifications que les réactions électriques 
âubisgeQi au cours des diverses maladies, a pris une telle importance que le 
comité organisateur de ce congrès a ponsé qu'il serait utile de mettre à Tétude 
la tmieur séméiologique des réactions anormales des muscles et des nerfs, U a 
bien voulu me charger de cette étude. 

Les faîts se sont tellement accumulés depuis ces trente dernières années ils 
sont parfois si contradictoires, qu'il devient nécessaire de les passer au crible de 
la cri tique « de séparer les faits positifs, définitivement acquis, des hypothèses 
que l'on aédiliéds successivement et qui, peu à peu, ont fini par s'imposer, môme 
à des e^piîiA très distingués, au même titre que des axiomes démontrés. C'est, 

(Il lttt|ip*irL lu au Congrès de neurologie de Bruxelles^ te 17 septembre 1897. 
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messieurs, ce que je vais avoir Thonneur de faire devant vous. Peut-être au 
cours de cet exposé aurai-je roccasion d'émettre des idées qui vous paraîtront 
nouvelles et peu conformes à ce que tout le monde admet aujourd'hui; je vous 
prie néanmoinf^ de ne pas les rejeter sans examen; elles sont le fruit de longues 
méditations^ et je les crois Texacte expression des faits positifs que nous pos- 
sédons. 

On se fàli souvent, dans le monde médical, une bien étrange idée de Télectro- 
diagnostic : alors qu'on n6 demande aux autres procédés d'examen que les ren- 
seignements qaUls peuvent donner, qu*on ne demande, par exemple, à TophtaU 
moscope que des renseignements sur l'état des milieu]^ et du fond de Toeil, à Toes- 
thésiomètre que des renseignements sur Tétat de la sensibilité de la peau, on 
exige souvent de l'électrodlagiiostio qu'il donne le nom de la maladie dont est 
atteint le malade que Ton soumet à l'exploration électrique. C'est de cette idée 
absolument erronée que proviennent les discussions sans lia et sans intérêt, où 
tout le monde a raison, sur l'existence ou l'absence de telle ou telle réaction au 
cours de telle ou telle maladie. De pareilles discussions iettent le trouble dans 
l'esprit de ceux de nos confrères qui ne font pas de l'électrodiagnostic une étude 
spéciale et font naître un scepticisme, souvent même un dédain, dont on trouve 
l'expression jusque dans les recueils de médecine les plus autortôés. 

Cef% discussions n'auraient pas lieu si l'on n'oubliait pas que les explorations ^ 
des muscles et des nerfs répondent toujours avec la pins grande précision aux 
questions qui lui sont posée?, à la condition que ces questions soieht claires et 
qu'elles ne présentent aucune ambigttïté. Si, par exemple, on demande à l'élec- * 
trodiagnostic si dans la paralysie faciale^ il y a ou il n'y a pas de réaction de 
dégénérescence t il répondra, par les ren^ieignements contradictoires qu'il fournira, 
qu'il n'en sait rien; mais si on lui demande si, dans tel cas de paralysie faciale^ 
les muscles et les nerfs répondent anormalement aux excitations électriques, il 
répondra avec la plus grande précision par un oui ou par un non. C'est qu'en 
effet, l'électrodiagnostic est une des méthodes les plus précises que la clinique 
possède. On va en juger par la suite de cette étude. 

Mais il y a deux points de physiologie sur lesquels je désire tout d'abord ap- 
peler votre attention, car ils dominent tout l'électrodiagnostic et parce que l'ap- 
préciation de la valeur des réactions électriques dépend étroitement des idées que 
l'on se fait à leur sujet. 

Le muscle répond' il directement aux excitations électriques^ 

Lorsqu'il est excité par V intermédiaire du nerf coiirespondant, parquet me- 
canism^ se fait cette excitation^ 

Tels 8om les deux points dont nous allons tout d'abord nous occuper. 

Ce serait vraiment méconnaître étrangement la valeur des nombreux travaux 
qui ont été faits depuis ces quarante dernières années par les physiologistes que 
de prétendre que le tissu musculaire n'est pas directement, tout à fait en dehors 
de tonte intervention nerveuse, excitable par l'électricité. Mais on peut cepen- 
dant se demander si, en pratique, et par Vemploi dis méthodes qui sont d'un 
usage courant en électrodiagnostic, on arrive vraiment à produire l'excitation 
directe da muscle, si ce que l'on appelle couramment excitation des muscles, 
réaction musculaircy sont vraiment des excitations directes portées sur le tissu 
musculaire lui-même et si ces réactions proviennent de l'excitation directe du 
tissu musculaire, ou bien si ces excitations et ces réactions ne sont pas dues à 
l'excitation des nerfs moteurs qui commandent ces muscloi. Ou sait, eu elTet, 
que l'on explore d'habitude le muscle parrintermédiaire Jo sou point d'clectlon, 
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eVsl -à-dire par le point où les filets nerveux qui lui sont destiné.* Tabordent et 
le pétiètpcnt. Dans ces conditions, os obtient avec la pins grande facilité des con- 
lractii)ns intenses et totales du muscle. Mais il n*en e^t plus ainsi lorsque Télec- 
Irode, tout en restant placée sur la portion la plus charnue du muscle, n'est plus 
Êxaclement en rapport avec le point d'élection. Alor^» on peut sans doute encora 
obtcsûir lies contractions, mais pour cela il faut employer des couranîs beaucoup 
plm intenses que dan< le premier cas, et encore n'arrive-t-on qu'à produire la 
contraction des faisceaux mu>culaires qui sont en rapport direct avec l'électrode 
ou bien qui sont dans son voi-inage immédiat. L'expérience est particulièrement 
fiappante avec dos muscles tout en surface. De cette expérience fondamentale et 
connue depuis longtemps, il me semble abi^olumeut logique d'àdmetire que Cex- 
citation du muscle^ lorsqu'elle se fait Viutermédiaire de son point d^ élection, 
neU pas une excitation directe du tissu musculaire mais bien, pour une très 
Qrnn'ie party une excitation indirecte qui emprunte V influence des filets nerveux 
tenninaux qui aboutissent à ce muscle, ^ 

Je f^ai< bien que Ton peut opposer à cette opinion des faits pathologiques très 
frappants. Erb, notamment, a montré que dans les cas do dégénérescence le 
muscle, difficilement exciiablc par l'intermédiaire de son nerf, l'est au contraire 
au plus haut point lorsqu'on l'excite par l'intermédiaire de son point d'élection ; 
que dans le cours de la dégénérescence il existe un antagonisme marqué entre le 
processuâf des variations de l'excitabilité électrique des nerf« et celui des muscles. 
Mais cet antagonisme n'esW pas aussi absolu qu'on veut bien le dire; on a trouvé des 
ea?^ ou les réactions des nerfs sont identiques, ou peu s'en faut, aux réactions ob- 
tenues par l'excitation du point d'élection du muscle ; d'ailleurs ces anomalies 
peuvent être expliquées tout autrement que par l'excitabilité directe du tissu 
muscalaire, notamment par des différences d'altérations entre les troncs nerveux 
et les dernières ramifications db ces troncs. Ne sait-on pas aussi que ces réac- 
tions anormales sont essentiellement transitoires, que l'inexcitabilité du muscle 
par rmtermékliaire du tronc nerveux progresse du centre à la périphérie, si bien 
qu'il arrive un moment où ce muscle n'est môme plus excitable par l'intermé- 
diaire de son point d'élection. Toutes ces fibres ne sont pourtant pas déiruites et 
celles qui restent n'ont pas perdu toute trace de contractilité, car il sufik, comme 
je Vm montré, pour rendre cette contractilité manifeste, de produire l'excitation 
de telle sorte que ces fibres soient parcourues par le courant dans le sens de leur 
longueur (Réaction longitudinale). 

Ces deux faits, l'un physiologique, l'autre pathologique, rendent donc très pro- 
bable l'opinion que lorsqu'on excite un muscle par l'intermédiaire de son point 
d'élection, on produit une excitation indirecte et non pas directe de ce muscle. 

Si cette opinion était vraie, tout ce qui dans l'électrodiagnostic est connu sous 
te nom de réaction des muscles, s'écroule et les conclusions diagnostiques que 
Ton en tire perdent toute yaleuré 

Comme elle me parait la plus probable, c'est à la lumière qu*elle jeite sur toute 
«ne catégorie de faits cliniques que J'étudierai la valeur séméiologique des réac- 
tÎQtiE^ anormales que l'on rencontre dans l'exploration électrique. 

L'autre point acquiert du coup une importance capitale. Si toutes les réactions 
musculaires que l'on provoque par les proôédés habituels sont des contractions 
indi rodes, il importe au plus haut point d'étudier de près le mécanisme qui 
produit ces contractions. 

Les remarquables expériences que le professeur A. Charpentier, de Nancy, 
A entreprises sur l'interférence des ondes nerveuse? ont conduit cet auteur à 
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montrer, par des procédés extrêmement ingénieux, que la contraction musculaire 
provoquée par Texcitation d'un npf n'était pas due à la transmission directe à 
Torgane réagissant de Texcitation électrique elle-même, mais que i*exci(atH)n 
électrique se transforme en onde nerveuse; c'est cette onde nerveuse qui, trans- 
mise jusqu'au muscle, en provoque la contraction : en un mot, lorsqu'on excite 
électriquement un nerf moteur, le muscle qui réagit répond, non pa9 à l'excita- 
tion électrique elle-même, mais à Texcitation transformée par le nerf. Ce prin- 
cipe physiologique, que Ton ne saurait contester, conduit à des conclusions du 
plus haut intérêt pratique. 

C'est ainsi que, si nous constatons à la suite de Texciiation d'un' nerf moteur 
une réaction musculaire anormale, nous ce pouvons expliquer cette anomalie que 
par l'une des trois bypoihèses suivantes : 

i^ Soit par une altération de la substance nerveuse qui transforme anormor- 
tement l'excitation électrique : dans ce cas l'onde pourra être transmise norma- 
lement par le nerf sain au muscle sain, qui réagira passivement et normalement 
à cette onde anormale. 

^ Soit par une altération du cordon nerveux en aval du point excité;, alors 
l'excitation sera transformée normalement, mais elle sera transmise anormale- 
ment à un muscle sain qui réagira normalement à cette onde normale anorma- 
lement transmise. ' 

3*^ SoU par une altération du muscle; dans ce cas l'excitation sera bien encore 
normalement transformée et transmise normalement par le nerf sain, mais le 
muscle réagira anormalement à cette onde normalement produite et normalement 
transmise. 

Ces tpois hypothèses doivent pouvoir expliquer toutes les anomalies des réac- 
tions électriques. 

Vous avez peut-être remarqué que dans tout ce que je viens de dire, je n'ai 
pas fait la moindre allusion à l'influence sur la réaction de toute la partie du 
système nervo-musculaire qui se trouve située en amont du point excité. C'est qu'en 
réalité les réactions des nerfs sectionnés sont, dans leurs grandes ligne§, identiques 
à celles du nerf relié aux cenlres nerveux et que l'influence de ces derniers est, à 
peu près nulle. Il se peut cependant que dans les cas pathologiques il n'en soit 
pas toujours ainsi, mais É^)rès aVoir ftit cette restriction rendue nécessaire par 
les mécomptes fréquents que l'on rencontre lorsqu'on veut introduire en patho- 
logie les faits physiologiques en apparence les mieux observés, je m'empresse 
d'ajouter que rien dans les faits cliniques publiés jusqu'à ce jour n'est venu la 
légitimer. * 

On peut donc tout d'abord poser comme règle que les réactions anormales 
sont toujours liées à une altération des organes explorés, quitte à la modifier 
par la suite dans le sens qu'indiqueraient les faits qui légitimeraient ces modi- 
fications. 

SYNDROMES ÉLECTRIQUES . 

On a décrit, depuis ces trente dernières années, toute une série de réactions 
électriques sur la plupart desquelles on a fondé, ajuste titre, les plus grandes" 
espérances. A la vérité, ces réactions (Réaction de dégénérescence, réaction myo* 
tonique^ réaction de compression, réaction de la diathèse de contracture, 
réaction d'épuisement^ etc.) sont plutôt des sijndromes électriques constitués par 
des réactions élémentaires ou même par des successio7is do réactions élément 
tairey qui sont le plus souvent absolument indépendantes les uneis des autres et 
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qui possède ni. sans doute, chacune leur signification propre. Le syndrome de la 
dégèùérejcence. désigné communément sous le nom de réaction de dégénères- 
c^itce, en est peut-être le plus frappant exemple. Cette réaction, que l'on connaît 
depuis les travaux d*Erb, est un ensemble d*anomalies des réactions des organes 
motûiîfâ atix dif erses excitations électriques : on la rencontre partielle ou com- 
plète et avec des modalités diverses dans la forme de la secousse du muscle. On 
sifiit que ces anomalies sont différentes suivant que l'excitation porte sur le nerf 
DU sur le point d'élection du muscle et que précisément cette différence constitue 
Van des faits capitaux de cette célèbre réaction. Dans le nerf, on observe des 
modilkaLîoDf^ quantitatives dans les excitations faradique et voltaïque; au niveau 
du point moteur, suivant le degré de l'évolution de la dégénérescence, de l'hjpo- 
excitabilïtè voltaïque et faradique, puis de l'bypoexcitabilité faradique, «de 
rhypQrexciLabilUé voltaïque avec inversion de la formule classique des réactions, 
puis enfin de nouveau de l'hypooxcitabilité voltaïque toujours avec inversion de 
la formule classique des réactions. L'bypoexcitabilité pouvant même aller, 
surtout pour les excitations faradiques, jusqu'à l'abolition complète. 

lE ne faudrait d'ailleurs pas croire que ce syndrome soit resté dans le cadre 
qu'Erb lui avait tracé; des observations ultérieures faites sur des malades atteints 
d'affeetioDs diverses ont, en effet, montré que ces réactions électriques sont 
extrêmement variables et que l'antagonisme qu'Erb établit entre le processus 
des variationîï des réactions du muscle et celui du nerf est loin d'être constant. 
Les professeurs Pekclharing et Wiokler notamment, au cours de leurs célèbres 
recljercbes sur le béri-béri, ont signalé des cas où l'excitation des troncs ner- 
veux était qualitativement anormale, et ont constaté aussi une hyperexcitabilité 
exquise des mêmes troncs nerveux aux excitations voltaïques. La réaction de 
dégénéresceoce telle que Ta décrite Erb s'applique surtout à la dégénérescence 
tmumaiique des Jierfs; mais les traumatismes ne sont pas les seuls cas qui 
s'accompagnent d'altérations profondes dans les éléments constitutifs des tissus 
nerveux et musculaires; or, il est à peine besoin de le rappeler, les anomalies 
des cxcltaiions au cours de ces altérations dégénératives sont loin d'être iden- 
tiques k celles que l'on observe dans la dégénérescence d'Ërb ; si bien que l'on 
peut dire qu^il n'y a pas qu'une seule formule de réaction de dégénérescence^ 
mais qu'il y en a plusieurs, différentes les unes des autres par leurs éléments 
consUtutif^. 

Ce que je viens de dire du syndrome de dégénérescence pourrait être dit des 
autres syndromes qui ont été décrits; aucun n'est absolument fixe, aucun n'est 
absolument caractéristique du processus pathologique général auquel il corres- 
pond. Bref, nous nous trouvons devant un ensemble extrêmement complexe et 
touffu de rcactions anormales qu'il importe d'éclaircir. Pour y arriver, nous 
r i allons, rompant avec le passé, dissocier les divers syndromes électriques en 

^ réactions élémentaires dont nous rechercherons la signification pathologique ou, 

mieux, anatomique exacte; car on ne connaît i^e réaction que lorsque l'on sait 
à qtielte modification elle correspond. Les réactions élémentaires à indication 
précise sont malheureusement encore peu nombreuses, mais tout fait prévoir que 
des recherches scientifiquement conduites^ comme celles de Duchenne et d'Ërb 
l'ont Été, tu augmenteront le nombre. 

HÛACTIONS ANORM.NXES éLéMBNTAIRES 

La^^ réactions élémentaires anormales que je désignerai tout simplement sous 
le nom de rcactions anormales, par opposition aux syndromes électriques qui 
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ont été décrits jusqu'ici, se di?isent en deux grandes catégories. Dans la pre- 
mière, nous ferons entrer les modifications des excitabilités voltaïque et tara- 
dique; dans la seconde, les anomalies de la secousse musculaire consécutives. 
Les modifications des excitabilités voltaïque et faradique comprennent les 
réactions suivantes : 

Pour les courants faradiques : 

1® Augmentation de Texcilabilité, on hyperexcUabilité faradique; 

2® Diminution de l'excitabilité faradique, ou bien hypoexcilubililé faradique. 

Pour les courants voltaïques : 

1« Hypereœcilabilité voltaïque; 

2« Hypoeœciiabllité voUaXque; 

3® Variations des valeurs relatives de NF et de PF que nous désignerons sous 
le nom de réiction d^Erb; 

i** Variation des valeurs relatives de NF et de NO que nous désignerons sous 
le nom de réaction de Rich; 

S*> Abolition de loule excitabilité par Tintermédiaire du nerf, mais conserva- 
tion de l'excitabilité du tissu musculaire lorsqu'on Texcite par des courants 
parallèles à la direction des fibres, que nous appellerons i^ctlon longitudinale. 

La catégorie des anomalies de la secousse musculaire comprend les réactions 
anormales suivantes : 

V Diminution du temps perdu; 

2'» Augmentation du temps perdu; 

3<» Diminution de la durée de la secousse; 

4" Augmentation de la durée de la secousse; 

5** Altération de la foj'm.e de la courbe; 

6<» Réaction d^ épuisement. 

Nous allons étudier à peu près dans l'ordre qui précède ces diverses réactions, 
mais nous n'insisterons seulement que sur celles dont les significations patholo- 
giques sont les mieux connues. 

HYPOBxciTABiLiTé FARADIQUE. — Réaction de Duchenne. 

Quoique Marshall Hall soit le premier auteur qui ait recherché systématique- 
ment rétat de la contractilité faradique au cours des divers états de maladie, c'ef t 
Duchenne qui doit être considéré comme le véritable inventeur de cette réaction, 
{e propose donc de lui douner son nom. C'est lui, en effet, qui, le premier, a 
cherché par des méthodes précises l'état de la contractilité faradique des organes 
de la motilité ; c'est lui qui, par les remarquables applications qu'il sut faire de 
ces recherches, par une ténacité qui finit par l'emporter sur l'ironie et l'envie 
dont il fut entouré, sut forcer l'attention du public médical et imposer la méthode 
de diagnostic dont il avait fait de n nombreuses et de si brillantes applications. 

La diminution de l'excitabilité faradique est un symptôme fréquent; on la ren- 
contre, à des degrés divers, dans un très grand nombre de maladies nerveuses ou 
musculaires. Duchenne Ta signalée dans presque toutes les paralysies vraies et 
dans bon nombre de maladies du système nerveux s'accompagnant ou non d'atro- 
phie musculaire. C'est qu'en effet, cette réaction correspond à des altérations de 
l'appareil nervo-musculaire très communes. De ces nombreuses observations, 
Duchenne avait cru pouvoir tirer la conclusion que l'affaiblissement ou Tabolltion 
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de la contractilité faradique correspondent à une altéralion plus ou moins grave 
des nerfs moteurs. Déjà Marshall Hall avait dit avant lui, d'une façon plus géné- 
rale, que Ton rencontre cette réaction dans toutes les paralysies spinales^ dénom- 
mant ainsi toutes le^ poi^Iysies qui sont dues à une interruption de la communi- 
cation des nerfs périphériques avec les centres médullaires. 

Ni Tune ni Tautre de ces deux opinions n'est ab^^olument exacte. 

Il n*est pas tout d*abord exact de dre que toute altération de la conductibilité 
nerveuse entré lamoelle et la périphérie se traduit soit par une diminution, soit 
par une abolition de Texcitabililé faradique. Des preuves pathologiques et phy- 
siologi(^ues» où l'intégrité de cette, conductibilité n'existe plus et .où cependant 
la contractilité faradique est conservée, abondent. On sait, en effet, que, dans 
la paralysie infantile, dans la poliomyélite aiguf^ de Tadulte, tout au début, les 
muscles réagissent normalement aux excitations portées sur les nerfs correspon- 
dant?, peut-être même réagissent-ils avec plus d'intensité que normalement, or, 
c'est précisément à ce début que les altérations des neurones moteurs de la 
moelle sont les plus intense^. On sait aussi que lorsque l'on sectionne un nerf 
mpteur, l'excitabilité du bout périphérique reste normale pendant un certain 
temps et que les modifications de l'excitabilité progressent lentement du bout 
sectionné à la périphérie, si bien qu'il^^ n'apparaissent dans les filets terminaux 
que quelques heures après le traumatisme. 

L'opinion de Duchenne n'est pas non plus entièrement exacte : s'il est bien 
certain aujourd'hui que toute altération grave du cordon nerveux entraîne rafiai- 
bli^sement de l'excitabilité faradique, on rencontre des cas où la réaction de Du- 
chenne existe alors que les troncs nerveux sont indemnes, les myopathies pri- 
mitives en sont le plus frappant exemple. Dans ces affections, les nerfs moteurs 
sont sains, les muscles seuls sont atteints; or, dans ces cas, on remarque cepen- 
dant un affaiblissement marqué et même parfois l'abolition complète de la réac- 
tion aux courants faradiques. Duchenne lui-même en donue dans son traité : Sur 
Vélectrisation localisée, un très remarquable exemple. 

Il y a donc réaction de Duchenne soit dans les altérations du coMon nerveux 
moteur, le muscle restant sain, soit dans les altérations du muscle, le nerf res- 
tant sain; mais il est ipdispensable pour que cette réaction sç produise qu'il y 
ail l'une ou l'autre de ces altérations. Vous voyez que l'exanien clinique confirme 
les prévisian<i théoriques dont je viens de vous parler et que nous pouvons en 
déduire la conclusion suivante : 

U affaiblissement ou V abolition de VexcitabiUlé faradique est due ou bien à 
une altération du nerf moteur^ ou bien à une allégation du muscle correspond 
dant, ou bien à une altération ^multanfie intéressant à la fois et le nei*f et le 
muscle. 

Toute altération des centres nerveux qui entraînera cette altération des neifs 
moteurs ou des muscles présentera donc la réaction de Duchenne, mais cette 
réaction restera toujours liée à l'altération de ces nerfs ou de ces muscles et ne 
sera pathognomonique que d'elle seule. 

il est difficile de se prononcer sur la nature des altérations qui donnent nais- 
sance à cette réaction. Tout ce quelle nous enseigne, c'e^t que l'organô moteur 
est altéré dans ses propriétés fondamentales en aval du point exploré ou bien en 
ce point lui-^némo; elle reste mûetle en ce qui concerne les lésions situées en 
amont; elle ne nous renseigne en rien sur la nature de cette alléi*ation. 

Au point de vue du pronostic, on a cru pouvoir en recevoir quelques précieuses 
indications. En principe et d'une façon absolue, la réaction de Duchenne no nous 
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r<inseigne pas sur la gravité de raltération nerveuse ou muFculaire gu^elle révèle, 
car le pronostic dépend f oit de la nature de Taltération, soit do la persistance de 
la cause qui Ta produite, nature et persisian* que Ton ne peut apprécier que par 
des considérations étrangères aux réactions électriques. Cependant on peut dire 
avec Duchenne que dans les paralysies Iraumatlques la g^^avité de la i^aralysie 
est en raison directe de la/Jaiblîssement de la réaction faradique. Pour les au- 
tres affection}*, cet afiTaibliàsemcnt signifie simplement que faltération est plus ou 
moins prt)fonde, mais ne nous fait présager en rien sa cnrabilité. 

HTPOBXCiTABlLITé VQJ.TAÏQUB 

De la réaction de Duchenne on peut rapprocher l'hjpoexcitâbilité voltaïque. 
Cette modification se rencontre dans les mêmes affections que la réaction de Du> 
cbenne, elle a, en outre^ la même signification. On la trouve cependant de préfé- 
rence dans raltération des cordons nerveux moteurs consécutifs ?oit à nn trau- 
matisme, soit à une affection des cornes antérieures. Dans ces cas, elle signifie 
que les éléments des cordons nerveux s'allèrent lentement, Ton aptes l'autre, de 
telle sorte que Texcitant élecirique agit sur un cordon nerteux composé en par- 
tie de fibres entièrement détruites et par conséquent ineiciiables, en partie de 
filets nerveux en voie de destruction et par conséquent anormalement excitables 
(voir plus ba?), en partie de fibres nerveuses encore saines et par conséquent nor- 
malement excitables. Comme le nombre de ces dernières l'emporte en général 
dans ces maladies de beaucoup sur celui des secondes, les réactions voliaïques 
ne sont jamais anormales qualitativement. Les modifications quantitativement 
anormales de Texcitabilité vont en s'exngérant à mesure que le nombre de ces 
fileti^ nerveux sains va en diminuant. L*exci:abilité voltaïque devient nulle lors- 
que tous les filets nerveux sont détruits. 

Tout ce qui a été dit plus haut au sujet de la valeur séméiologique de la réac- 
tion de Ducherme peut être répété à propos de rbjrpoexciiabiliié voltaïque et 
conduit aux mêmes conclusions : 

1<* La diminution ou l'abolUion de V excitabilité voltaïque, lorsqu'elle se pré- 
sente sans aucune modification qualitative, est due ou bien à une altération du 
nerf exploré, ou bien à une altération de ces deux organes. 

"2^ Elle coi'respond toujours à une altération siégeant soit au point exploré 
lui-même, soit en aval de ce point. 

3** Aucune altération des centres nerveux ou bien du cordon nerveux en 
amont de ce point ne peut la produire. 

HYPERBXCITABILITèS FARADIQUB BT VOLTAÏQUB 

L*hyperexcitabilité faradique et l'hyperexcitabilité voltaïque, lorsqiie cette der- 
nière se présente sans modifications qualitatives, se rencontrent dans les mêmes 
cas, elles ^ont, suivant toute probabilité, caractéristiques des mêmes conditions 
pathologiques; leur étude peut donc être fîmultanée. 

Les étaln pathologiques qui les produisent sont très imparfaitement connus, on 
sait cependant qu*elies précèdent souvent, quelquefois pendant un temps très 
court seulement, les diverses altérations dégénéralives des nerfs et qu'elles suc- 
cèdent aux bypoexcitabilités dans les maladies qui s*accompagnent de contrac- 
tures. Elles sont précisément l'une et l'autre l'un des éléments de la réaction de 
contracture imminente ou confirmée. On la retrouve encore dans presque toutes 
les scléroses primitiveai des cordons latéraux. 
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Moins frappantes que les hypoexcitabiïités et surtout que les réactions quali- 
lalîvement anormales, elles ont aussi moinî^ attiré Tattention des cliniciens. Ge- 
paûdant, en ^e ba^^ant sur le principe physiologique que j*ai posé au début de 
cette ntvide, on peut dire qu elles sont caracténstiques d'une altération de Cap- 
pareil nei-vo-niusculaîve siégeant^ soie au niveau du point et exploration^ soit en 
aval de ce paml. Mais nous sommes dans une ignorance à peu près absolue rela- 
tivement à ta nature de ces altérations. 

En résumé, nous pouvons conclure qu'il est probable que les modifications 
quantitatives des excitabilités faradîque et voltaïque ne peuvent nous renseigner 
que sur rétal de @anté ou de maladie de Tappareil nervo-musculaire au point de 
Texploraiion, ou bieu en aval de ce point. Mais cette conclusion n'est démontrée 
clinique ment que pour les hjpoexciiabiUtés* 

MODIFÏCATIOXS QUALITATIVBS DSS BXCITATIONS VOLTAÏQUES 

Les réactions anormales qualîtativûment ^ont nombreuses; elles consistent dans 
des variations plus ou moins profondes des valeurs relatives des divers nxodes 
d'excitation par les courants voltaïques. 

On sait que normalement et suivant le nerf qu'on explore, on peut sérier, par 
ordre décroissant de rintensité d'action, les divers modes d'excitation voltaïque 
de la façon suivante : 

^ NF > PF > PC) > NO 

•/ NF > PO > PF > Î^O 

NF > PO = PF > NO 

Ces trois formules ne diffèrent les unes des autres que par les intensités rela- 
tives des excitations par PF et PO. La seconde est plus conforme à la loi physio- 
logique de Brenner, mais c'e^t la première que l'on constate le plus souvent dans 
Pexamen électrique des nerfs sains de l'adulte; on rencontre cependant parfois 
la seconde ot la troisième pour dos nerfs ab^^olument normaux. Nous ne recher- 
cherons pas ici les causes de ces variations physiologiques; il me suffit de les 
signaler et de prévenir que, par suite de ces variations physiologiques, nous ne 
parlerons pas des variations pathologiques relatives des excitations par PO et 
par PF. 

Toutes les modifications qualitatives des excitations voltaïques peuvent être 
ainsi divisées en trois groupes : 

1" Viiriaiions des interïsités relatives de N F et de PF. 

2'^ Variations des^ inlen sites relatives de NF et de NO, 

3^ Disparition de toute excitabilité indirecte du muscle^ mais existence de la 
réaction io7igi(udinaie. 

â 

VARIATIONS OBs VALEURS RBLATtVBS DB NP ^T DE PF 

Réaction d'Erh. 

J'ai dit ptuA haut quel rôle le professeur Erb avait eu dans l'étude des réactions 
voitaïquo? anormale^; pour ne pas avoir été le premier à les signaler, c'est lui 
qui en a fait l'étude la plus approfondie. J'ai pensé qu'il serait juste de donner 
son nom à celui de tous les feignes électrique-^ qui est le plus précis. 

Les variations des valeurs relatives des excitations par NF et paf PF sont, en 
efiet, de toutes tes anomalies des réactions, l elles dont les indications sont les 
plus prochaines, car elles ne peuvent exi^ler que si le nerf est altéré au point 
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même de TexcitatioD. Nous avons vu que la réaction de Duchenne et que l'hvpo- 
excitabilité voltaïque nous laissaient dan^ Tindéci^ion au sujet de Torgane altéré 
et du siège de cette altération. Avec la réaction d'Ërb, le doute n^est plus permis 
et Ton peut affirmer que le nerf est malade. 

Les preuves anatomiques en sont nombreuses. Toutes les fois que ces modifi- 
cations ont été constatées et que Ton a pu faire Texamen microscopique de Tor- 
gane exploré, on a toujours trouvé des lésions profondes intéressant le cylindre- 
axe« le tube à myéline ou les tissus interstitiels. Je citerai à Tappui, les recher- 
ches dont j'ai déjà parlé, que les professeurs Pekelharing et Winkler ont faites 
en collaboration sur le bérl-béri, et pour lesquelles ils ont eu de si nombreux 
matériaux. Ces auteurs ont toujours constaté de profondes altérations histolo- 
giques dans les nerfs où ils avaient, pendant la vie, trouvé la réaction d*£rb. On 
trouve encore cette réaction dans la névrite, qu'elle qu'en soit la cause, du mo- 
ment qu'elle a acquis un certain degré d'intensité (névrite traumatique, névrites 
toxiques, dégénérescence rapide des cordons nerveux dans les affections aiguës 
des cornes antérieures de la moelle, etc.). 

D'un autre côté, on ne la rencontre dans aucune affection purement musculaire, 
dans les myopathies primitives, par exemple. C'est en vain qu'on l'a cherchée 
dans un très grand nombre de cas de ce genre et, lorsque par exception, on l'a 
rencontrée, on a aussi trouvé à l'autopsie des altérations marquées des cordons 
nerveux. 

Nous avons vu plus haut que, en théorie, une réaction anormale quelconque 
pouvait être due à trois causes différentes. L'observation seule pouvait nous ap- 
prendre si ces trois causes interviennent également pour l'hypoexcitabilité aux 
courants faradiques et pour Thypoexcitabilité aux courants voltaïques, elle nous 
répond affirmativement; mais ici, pour la réaction d'Erb, elle nous apprend que 
les altérations du tissu musculaire n'interviennent pas pour la produire et que, 
seules, des altétations du cordon nerveux peuvent lui donner naissance. Au fond, 
la chose est assez rationnelle; le muscle ne fait, en se contractant, qu'obéir à 
Tonde nerveuse qu'il reçoit; que cette onde soit produite par NF ou par PF, peu 
lui importe; les eïcitations électriques, en se transformant, perdent leur polarité, 
les ondes neryeuses qu'elles produisent n'agissent plus que par leur intensité et 
le muscle ne pourra leur répondre que quantitativement et non pas qualita- 
tivement. 

n semble donc bien établi que la réaction d'Erb est liée à une altération des 
nerfs moteurs. Mais, l'onde nerveuse naissant toujours au point d'excitation, 
puisque c'est en ce point que se fait la transformation de l'excitation électrique 
en onde nerveuse, il faut donc que l'anomalie qui constitue la réaction d'Erb 
prenne naissance en ce point. Gomme, d'un autre côté, toute altération qui n'at- 
teindra pas l'organe do la transformation ne pourra donner que des modifications 
quantitatives et que le neurone seul parait apte à produire cette transformation, 
nous sommes conduits aux propositions suivantes : 

i^ La réaction d'Erb est symptomatique d'une altération du cordon ne^*veux 
au point même de l'exploration. Cette altération atteint probablement le neu- 
rone correspondant. 

2^ La réaction d'Erb est absolument indépendante de l'état de santé ou de ma- 
ladie de toutes les parties de l'appareil nervo-musculaire situées en dehors de 
ce point, soit en amont, soit en aval. 

Il est certain qu'il y a divers degrés dans la réaction d'Erb, car on peut passer 
successivement et progressivement de NF > PF à NF > PF. Mais nous manquons 
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de données pour déterminer à quelle» conditions palhologiques chacun de ces 
divers degrés correspond. Nous ne pouvons, pour le moment, que faire des 
hypothèses. 

i^ Il fe peut qu'ils dépendent uniquement du rapport entre le nombre des 
fihres faines et celui des fibres altérées qui Fe^trouvent dans Je cordon nerveux 
aa point d'exploration. Cette hypothèse est simple, elle est logique; ce qui passe 
dausv le uerf sectionné tendrait à le confirmer. On sait en effet que, dans ce cas, 
ai Ton explore le môme, point à des intervalles de temps différents on constate 
d*abord« d'après rbjperexcitabilité du début, une diminution de rexcitabililé 
vollaïqiie: puis les intensitéft relatives de NF et de PF tendent à se rapprocher, 
puis PF liait par l'emporter^ puis enfin Texciiabilité, toujours anormale qualita- 
tivement, diminue de plus en plus et finit par' disparaître. 

2° Il $û peut aussi que les dirers degrés do la réaction d'Ërb correspondent à 
des altéralions différentet et que la névrite parenchymateuse, par exemple, n'ait 
pas la même formule de réaction que la névrite interstitielle. Mais nous man- 
quons complètement de données à cet égard. 

VARIATIONS DBS VALEURS RELATIVES DB NF ET NO 

Réaction de Rîch, 

Cetle réaction se distingue de la réacti&n d'Ërben ce que la modification porte 
ÉTir les variations d*intensiiés relatives entre les excitations par l'ouverture et par 
la fermeture avec le pôle négatif. Ëtle est caraetériFée par la tendance que ces 
excitations ont à devenir égaler. Le pôle qui convient le mieux à la recherche de 
celte réaction est le pôle négatif; j'en ai dit plus haut la raison. 

Od la rencontre souvent avec la réaction d'Ërb, et elle constitue mAme l'un 
des éléments importants du syndrome de dégénérescence; mais elle se trouve, 
dans iouie sa pureté, dans les nerfs des membres qui Font soumis à la comprcs- 
airfn par la bande d'Esmarch; c'est même à cause de ce fait que Geigel propose 
de l'appeler réaction de compression. Rich a montré que pour obtenir la réac- 
tion minimale avec NO, il faut, pour le nerf médian normal, un courant dix fois 
plus intense que pour obtenir la même r<^action minimale avec NF; mais que, 
si Vùïi comprime lo membre avec une bande d'Esmarcb, il faut, pouT obtenir les 
mêmes contractions minimales, * 

1»»,25 avec NP 

I et l"™a,7o avec NO. 

Si Ton se base sur cette loi, que les anomalies qualificatives de Texcitabilité 
voltaïijue dépendent des modifications anatomiques du cordon nerveux au point 
excité, on se trouve conduit à admettre que la réaction de Rich répond à une 
altération de l'irrigation sanguine du nerf. Rien cependant ne nous autorise cn- 
eore à rapporter à celte cause l'existence de cette réaction dans les cas patliolo- 
giquËii 

RÉACTION LONGITUniNALB 

y M ^igna*é, dès 1891, une réaction toute particulière qui avait passé jusqu'a- 
lors inaperçue. On l'observe sur des muscles dont les nerfs sont détruits déjà 
depuis longtemps, notamment dans des paralysies infantiles datant de plufieurs^ 
année<>. Dans de pareilles conditions, on constate que l'excitant électrique porté» 
sur les points de choix des nerfs ou bien sur ceux des muscles correspondants 
ne pro'duit plus aucune réaction; mais si l'on di'^poseles électrodes de telle porte 
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que les fils de courant agissent parallèlement aux fibres da muscle, ce dernier 
réagit souvent arec une grande énergie aux ouvertures ou aux fermetures du 
circuit; cependant, la réaction est plus intense avec PF qu*avec NF. 

Ces faitf^ ont été vérifiés plus tard par H. Huet, puis par M. W. Salomonion 
et par M. F. Ghilarducci, qui en a fait une excellente étude et qui Ta retrouvée 
dans d^autres cas où le nerf avait été détruit par une longue dégénérescence. Cet 
auteur a proposé de lui donner le nom de ration à dislance; Je préfère celui 
de réaction longitudinale, comme représentant mieux les conditions physiques 
où elle se produit. 

Il semble que cet^te réaclion soit la dernière manifestation de la contractilité 
musculaire, mais nous sommes encore très peu fixés sur sa véritable signifioa-* 
tion pathologique. Quoiqu'elle semble n'exister que lorsque, par une altération 
de longue durée, le nerf parait être absolument détruit, on ne peut cependant 
pas dire qu'elle soit caractéristique de Tabolition de Texcitabilité du nerf, on ne 
peut encore moins dire qu'elle soit un signe de dégénérescence profonde du mus- 
cle. H se peut, en effet, qu'elle soit physiologique et qu'elle signifie tout simple- 
ment que le muscle soustrait à toute influence nerveuse se contracte mieux 
lorsqu'il est excité longitudinalement que lorsqu'il eH excité transversalement. 

Oo la retrouve, en effet, dans certains ca?, chez dos animaux curari*«és. 

Si Ton ne peut actuellement tirer aucune indication précise de ce nouveau 
signe, on peut cependant en conclure qu'il est Jusqu'ici le seul qui corresponde 
à l'excitabilité directe du muscle par Télectricité. 

MODIFICATIONS DB LA COURBB DB LA SBCOUSSB UUSCULAIRB 

Jusqu'ici nous n'avons recherché que si l'organe exploré répond ou ne répond 
aux excitations électriques, ou bien s'il répond mieux aux unes qu'aux autres. 
C'est à l'Made do ces phénomènes que les physiologistes et les cliniciens se sont 
plus particulièrement attachés*. Il est cependant un autre phénomène qui, quoi- 
qu'il n*ait été totalement pas«é sous silence, n'a pas été Jusqu'rci étudié avec 
tout le soin qu'il mérite. Je veux parler de la réaction musculaire elle-même à 
Texcitation électrique transmise par le nerf. Il ne suffit pas, en effet, de ravoir 
si le muscle réagit on s'il ne réagit pas, il faut savoir conmient il réagit. C'est 
M. IL Mendelsohn qui parait s*étre le premier occupé systématiquement de 
cette question. Pendant plusieurs années, il l'a étudiée dans les laboratoires et 
dans les cliniques au double point de vue de la physiologie et de la pathologie. 
U est arrivé à des résultai^ qui méritent d'être rapportés. 

Cet auteur fait trè? Justement remarquer que l'examen clinique con^-i^tant en 
une appréciatioo par la voe de la valeur de la secousse musculaire d'aprôs le 
mouvement effectué par le membre exploré, est superficiel et imparfait; qu'il est 
nécessaire, si Ton veut avoir des renseignement? exacts nir les diverbes moda- 
lités de la secousse, d'inscrire cette secousse par le? procédés habituels de la 
m^hode graphique. 

Les divers éléments de la courbe physiologique de la secousse musculaire 
peuvent être altérés; on peut avoir des nioditicaiîorjs dan» la durée du temps 
perdu, dans la durée de la secousj^, dans Tampliiude de la courbe, daoft la brus- 
querie normale du début, dan^ sa ligne de descente. Il serait fans doute iutéres- 
saot et utile d'analyser cne à une, comme nous 1 avons fait pour les a'.i^^raiions 
des exciiabilité*, ces diverse* a'tera'JoDs de la Feooij«^?e, maib ici les renseigne- 
mcnl? font défaut et les indicatiou^ p-»fiLives de cet diver«<:6 aJttraùoLh mari- 
qucnL Nous devons donc eniployer une njtLlioie drît^renie et, a itien^ple de 
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M. M. Mendelsohn, rapprocher les unes des autres les courbes pathologiques 
qui présentent des caractères généraux semblable»^ et créer un certain nombre 
de types. Les quatre types suivants ont été proposés par cet auteur; ils parais- 
sent nets, bien distincts les uns des autres, et correspondre à des altérations 
organiques différentes. 

!*•• type : Courbe spasmodique. 
Elle présente les caractères suivants : 
i. Temps perdu diminué, 

2. Ascension de la courbe plus brusque qu'à Véiat normal. 

3. Descente de la courbe longue. 

4. Amplitude diminuée. 

On la retrouve dans tous les cas où il y a contracture vraie, soit que cette con 
tracture soit liée à une Fclérose des cordons latéraux, soit que Ton ait affaire à 
une contracture hystérique. 

La courbe spasmodique n-est pas cependant toujours identique à elle-même; 
les différences qu*elle présente correspondent soit à des modalités différentes de 
l'excitabilité des organes nerveux, soit à des conditions particulières du tissu 
musculaire. Les caractères que je viens d*éuumérer correspondent à la contrac- 
ture confirmée. Lorsque la contracture n'est encore qu'en puissance, lorsqu'il y a 
diathèse de contracture^ les trois premières anomalies continuent à exister^ mais 
la dernière fait défaut et est, au contraire, remplacée par une augmentation de 
Tamplitude. 

Voilà certes un signe très important, qui nous permettra de diagnostiquer 
une contracture sur le point d'apparaître et, par conséquent, lorsqu'on a affaire 
à une hémiplégie organique, de savoir à quel moment les cordons latéraux sont 
sclérosés. 

L'insuffisance de nos connaissances en ce qui concerne les altérations anato- 
miques qui peuvent accompagner les troubles dynamiques dont les manifesta- 
tions constituent les divers phénomènes hystériques nouft empêche de tirer 
aucune conclusion précise de cette courbe. Il est probable que ces modifications 
doivent dépendre d*une altération des cordons nerveux ou de la substance mus- 
culaire, que nous ne pouvons que soupçonner. 

Cette courbe se modifie encore sensiblement vers la période ultime, lorsque la 
contracture cède peu à peu le pas à l'atrophie du muscle; à ce moment, la brus> 
querie de la ligne d'ascension diminue^ la durée du temps perdu et celle de la 
secousse augmentent. Cette diminution et cette augmentation s'accusent de plus 
en plus à mesure que l'atrophie fait des progrès, jusqu'à ce qu'enfin toute trace 
de secousse vienne à disparaître. 

2* type : Courbe paralytique. 
La courbe paralytique est caractérisée : 

1. Par CaUongemerd de la période latente. 

2. Par la diminution de la hauteur de la courbe. 

On la retrouve dans tous les cas de paralysie où il y a intégrité du tissu mus- 
culaire, mais oh les centres nerveux sont atteints. Il semble que l'excitation 
arrive en retard jusqu'au muscle et qu'elle y arrive diminuée. 
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3« type : Courbe atrophique. 

Elle est caractérisée par : 

\, Augmentation du iempH perdu, 

2. Augmentation de la durée de la secousse^ 

3. Ascension lente, 

4. Descente lente, 

' 5. Amplitude diminuée. 

On la trouve dan^ tous les cas où il y a trophie simple du muscle. 

40 type : Courbe cfégénérative. 

Elle possède les mêmes caractères que la courbe atrophique, avec cette diffé- 
rence toutefois qu'elle pré?ente des ondulations dans sa partie descendante. On 
la trouve dans tous les cas d'atrophie musculaire où l'on constate dans les nerfs 
correspondants des troubles de dégénérescence. 

On voit par ce rapide et très sommaire eiposé combien Fétude scientifique de 
la secousse musculaire promet d*être fructueuse ; mais les recherches sont encore 
trop peu avancées pour que l'on puisse tirer, des résultats qui ont été publiés, 
des conclusions générales au point de vue clinique. Il est vrai que ces recherches 
nécessitent un dispositif encombrante! quelque peu délicat; c'est peut-être pour 
cette raison qu'elles n*ont pas éié abordées par un plus grand nombre de 
savants. 

Allard a cependant montré que l'on pouvait, à l'aide d'une instrumentation 
simple, arriver à mesurer avec assez de précision l'un des éléments les plus im- 
portants de cette courbe, la durée de Iq secousse. Cette détermination peut se 
taire par la mesure exacte du nombre minimum d'excitations, par seconde, 
nécessaire pour provoquer le tétanos complet du muscle. L'appréciation du 
tétanos se ferait évidemment avec la plus grande facilité par l'inscription de îa 
secousse musculaire, mais il peut aus i se faire avec une approximation bien 
suffisante dans la pratique par le simple examen visuel du muscle. L'auteur a 
montré, à l'aide de tracés et de tableaux, tout le parti que l'on pourrait tirer de 
ce mode d'exploration. Ce serait sortir du cadre de ce travnil où je me suis 
imposé de ne donner que les indications précises que l'on peut tirer d'une longue 
série de faits contrôlés les uns par les autres, consacrés en quelque sorte par le 
temps, que de décrire plus longuement cette méthode d'exploration, il doit me 
suffire d'appeler sur elle Tattention des cliniciens. 

On sait, depuis les géniales recherches du professeur, d'Arson val, combien !a 
réaction est intiûiement liée à la forme de l'excitation. Je ne puis mieux faire, en 
terminant cet exposé, que de rappeler ce fait et de souhaiter que désormais tous 
ceux qui s'occupent d'électrodiagnostic arrivent à s'entendre sur le choix d'une 
méthode pratique permettant de connaître avec exactitude la courbe de l'exci- 
tation, que M. d'Arsonval appelle avec juste raison caractéristique de Vexcl- 
to^n, et tous les éléments de la courbe de réaction. On a vu à quels résultats 
précis l'exploration des nerfs par les méthodes o'-dinaires de l'éleclrodiagnostic 
avait permis d'arriver. Il n'est pai^ douteux que des explorations faites par des 
méthodes plus scientifiques, plus complètes, où l'on tiendrait compte de tous les 
éléments physiques et biologiques de l'excitation et de tous les éléments de la 
réaction musculaire ne donnent des résultats plus précis encore et ne fassent 
faire à la pathologie des progrès aillrement importants que ceux, déjà très beaux 
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cependant, que rélectrisalion localisée et les excitations par les courants vol- 
taïques ont donnés entre les mains de Duchenne et d*£rb et de leurs nombreux 
émules. Or, on commence à connaître les caractères physiques el biologiques 
de la réaction du muscle, les travaux de Mendelssohn et ceux d'AUard nous ont 
fourni à cet égard de précieox renseignements; il serait donc à désirer que Ton 
pût trouver une méthode à la fois simple et rigoureuse permettant de déterminer 
à la fois et chaque fois la caractéristique de Pexcitation et la courbe de la 
secousse musculaire correspondante. Je pense que Ton pourrait trouver dans les 
travaux du professeur d*ArsonvaI tous les éléments nécessaires à Tinstitution 
d'une pareille méthode. 



HAUTES TEMPÉRATURES ET BAINS DE LUMIÈRE 
EN MÉDECINE 

Par M. le docteur G. GAUTIER. 



Nous n'avons pas'la prélenlion de présenter au lecteur une thérapeutique 
nouvelle; nous n'avons d'autre but que de Tinitier à notre pratique^ et de 
lui faire connaître notre outillage. 

Cetle prétention, personne ne saurait l'avoir de notre temps, car le traite- 
ment par les hautes températures, en particulier, est considéré, depuis un 
demi-«iècle, comme un modificateur puissant de l'organisme malade, et le 
Traité de Vlncubalioriy publié par le I> Jules Guyot^ en IMO, doit être con- 
sidéré comme une élude remplie de faits intéressants et consciencieux. Le 
D' J. 6uyo( imagina de nombreux appareils incubateurs pour les plaies, les 
amputations, le nez, et des caisses incubalrices pour des traitements internes 
oii le corps était immergé jusqu'à l'aissellc. Ses recherches dans les services 
de Magendie, do Robert, de Bre&cbet, de Bonnet, etc., sont instructives et 
enseignent tout ce qu'on peut attendre et ce qu'on doit seulement espérer 
de Tapplication de son procédé. 

Cette thérapeutique a été reprise, toujours abandonnée; elle a été modifiée 
surtout. 

Les uns ont préconisé l'incubation dans l'eau chaude, les autres au soleil. 
Avec l'électricité, les bains de lumière et de haute température nous offiraient 
un avantage im^ontestable et une supériorité d'action certaine, qui nous ont 
permis de tracer iine voie d'applications nouvelles; avec l'air comprimé, sa- 
turé k 8oa passage de principes médicamenteux volatils, nous avions une 
nouvelle force facile à débiter, à localiser, à chauffer, gui nous peimettait de 
créer un nouveau procédé et d'agrandir le champ de rexpérimentatlon. 

C^est donc Tensemble de ces ressources, électricité et air, qui nous a per- 
mis de faire l'essai, sur de nouvelles bases^ de la valeur thérapeutique de la 
chaleur et de la lumière. 
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Avanl de rentrer dans les détails de noU-e ouUlJage et de nos rechercbe s, 
rerenoos sur le passé et considérons rapidement quel accueil a été £GÛt aux 
procédés d'incubatiou par les auteurs qui s'en sont occupés. 
. Le D' Chautard, en 1844, dans un mémoire sur V « Action thérapeutique 
de la chaleur », considère qu*il y a plusieurs moyens d'utiliser 1^ sources de 
chaleur dans le traitement des maladies. L'insolation est quelquefois employée 
dans un bat thérapeutique. Les cachectiques, les personnes atteintes de ca- 
tarrhes chroniques, d'anasarque, retireront toujours, dit Tauteur, de grands 
avantages de l'exposition au soleil. L'incubation consiste à maintenir nos or- 
ganes malades, jusqu'à ce que la guérison paraisse assurée, dans un air chaud 
et constamment à la même température de 36<». L'incubatioir diffuse, employée 
dans les cas de l-humatisme, régularise les fonctions organiques. 

En 1858, M. Baudot, dans on travail sur V « Examen critique de riocuba- 
Uon appliquée à la thérapeutique », reconnaît que ce procédé repose sur des 
vues théoriques rationnelles. Elle est conforme hux procédés employés parla 
nature; elle est hippocralique. Elle est impuissante contre certaines maladies, 
mais elle a le privilège comme médication adjuvante ou principale de joindre 
à une puissance réelle un caractère d^innocuité absolue, c Elle mérite donc^ 
dit M. Baudot, et c'est l'avis de tous les bons auteurs, qu'on l'emploie sé- 
rieusement et avec confiance. > 

Rien n'est plus frappant que l'enthousiasme de certains médecins pour le 
traitement par les bains d'air chaud, dit le D^" Jennings (I). Selon le D^^^Le 
Gay Brereton, ce bain est par excellence le meilleur des narcotiques et des 
toniqu^. Loin d'être un moyen irrationnel, c'est k seul compromis que 
nous puissions passer avec la nature violentée. Sauchès, d'après le même 
auteur, prétend que les bains russes peuvent tenir lieu de la moitié des re^ 
mèdes Gont^itis dans les pharmacies; et Sir Spencer Wells s'exprime en ces 
termes : 

« J'ai conseillé ce bain à différents clients qui devenaient pâles et atones, 
souffrant plus ou moins des conséquences de la vie moderne des grandes 
villes, où l'homme travaille trop du cerveau et irop peu du corps; en^ un 
mot, affligés de ce qu'on appelle la cacfiexia Londoniensis. Dans ce cas, le 
bain d*air chaud est un remède héroïque. » 

< Un premier groupe d'affections, dit le D** Jennings, à manifestations 
multiples, mais caractérisées par un excès de production d'acide urique et 
d'urateSf ou par un défaut de combustion ou d'élimination de ces résidus, 
trouvent dans les bains de sudation un moyen ou, po.ur citer Texpression 
d'un de mes malades, un modus vivendi qui permet de vivre en bonne 
intelligence avec sa diathèse. » 

(l) Le Bain turc, Paris, 1889. 



Digitized by 



Google 



132 RBVUB INTBRNATIONALB D*éLECTROTHBRAPlR 

. Parmi les maladies étroitement liées à la goutte et justifiables dei:e traite- 
ment selon le D"" Goolden, on peut citer le mal de Brighl: le psoriasis et 
l'eczéma , 

C'était surtout dans la dyspepsie que le bain d'air chaud était préconisé par 
sir B. Broodu et sir Erasmus Wilson, qui ont observé qu'il avait pour effet 
de maintenir l'équilibre des fonctions de nutrition qui constituent la santé. 

Le professeur Kniger a constaté que ce traitement était très efficace dans 
les catarrhes chroniques, dans Tasthme bronchique et dans l'asthme emphy- 
sémateux, et qu'il prévenait la tendance au refroidissement. Dans l'étuve 
chaude, la voix redevient claii*e et naturelle. 

Les D" Jennings et Brereton l'admettent môme dans les cas de phtisie 
pulmonaire au début. Récemment, on vient de préconiser l'action locale de 
l'air chaud pour le traitement de la tuberculose. 

J*ai eu, pour ma part, à traiter plusieurs cas de néphrites subaiguës dues 
à une infection ou à des intoxications prolongées, et principalement chez un 
malade de mon distingué confière, le D*" Claude, j'ai obtenu un rapide résul- 
tat. Un essaj de ce genre exige nécessai renient de nombreuses années d'ex- 
périence, car le mal de Bright exprime des modalités diverses dont l'étiologie 
explique la raison d'être, et pour connaître l'influence de l'air chaud et de la 
lumière sur chaqile forme défîmes un groupe d'observateurs ne sera pas 
inutile. 

M. Dehio a également recommandé récemment le bain d'air chaud dans le 
traitement des hydropisies d'origine rénale, cardiaque et hépatique, ainsi que 
dans le*chloro-anémieset les affections rhumatismales. A la suite de ces re- 
cherches, un gynécologiste russe, M. Thomson, d'Odessa, a reconnu par des 
essais récents que ce procédé produisait d'excellents résultats dans les 
phlegmasies utérines et péri-utérines chroniques. Il aurait obtenu, dans une 
série de cas de salpingo-ovarite, d'exsudats péri-utérins, de métrite et d'en- 
dométrite chroniques, une diminution rapide des douleurs et de l'épanche- 
ment, ainsi qu'une amélioraiion très nette de l'état général. 

Mes premiers essais sur le bain d'air chaud et la lumière remontent 
à 1893, et j'ai soumis, uiès le début, de nombreux cas d'affections gyné- 
cologiques à cette thérapeutique. Les uns ont été traités par la circulation 
d'air chaud, dont j'ai décrit le manuel opératoire dans la thèse de 
Dayail (1); les autres par le bain hydro-électrique avec onde alternative 
(principalement les tumeurs fibreuses); enfin, un nombre plus restreint de 
cas, par la chaleur et la lumière. Ces deux derniers procédés me paraissent 
plus rapides dans leur résultat : ils stimulent et régularisent la circulation, 
atténuent les hémorragieTs, soulagent et relèvent sûrement l'état général. Le 

(1) Du traitement de ToEène par l'éleclrolj'se interstitielle et la circulation cl*air 
chaud. (Thèse de doctorat, Paris 18^7.) 
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traitement hydro-électrique des fibromes, soit dit en passant, me parait un 
ti*aitement de choix, évitant toute application locale, et indiqué chaque fois 
que l'opération est irrationnelle ou différée. 

Dans le Médical Times^ le D^ Libley rapporte qu'une jeune fille qui avait 
été prise d'une attaque très aiguë de rhumatisme et qui était restée avec une 
ankylose du genou droit et des deux articulations du coude, fut radicalement 
guérie par Tair chaud. 




FiG. i. — Caisse de chaleur et de lumière du D' G. Gautier. 

Deux chirurgiens américains, MM. les D" Kirby et O'Mally, ont essayé 
le bain d'air chaud et sec dans une trentaine de cas de fractures diverses, dès 
qu'elles paraissaient suffisamment consolidées pour permettre d'enlever l'ap- 
pareil immobilisaleur. Ces auteurs ont vu l'œdème et la tuméfaction rétro- 
céder rapidement et le fonctionnement du membre se rétablir en beaucoup 
moins de temps que sous Tinflueuce du massage et de l'électricité. Il en a 
été de même chez les sujets atteints d'entorses. 

Ces faits étant connus et l'utilité de l'aérothérapie chaude étant incontes- 
table, par quels procédés peut-on arriver à produire l'air sec et chaud? 

Le moyen le plus efficace, qui n'offre aucun danger, c'est l'électricité. 

La lampe à l'alcool ou le gaz, en brûlant dans les caisses à chaleur, répan- 
dent des odeurs, nécessitent un tirage d'air qui refioidit, et produisent de 
la vapeur d'eau nuisible au traitement. 

Avec l'électricité le fonctionnement est parfait. 
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L*ji-. liufiPLs^ l L'I 2 itio!)(retil r^nili litige dv ruerulhéiapie cl do la pholofhê- 
nipir iv\ t\[.\i\ t'i'irctimiJKî (1.'mj> riu^ii hibu ni luire» 

JVius unr c:ii>^e sv. trouve \]%v un ilikostat ^uus le siè^e du malade, il est 
rnn^lniîi de .s[)ïreâ» duiu la tulalitê cou*^o:iiine 40n w:tHs sou? lUI voUis, sur 
-.ert^nu îillLTuatir. Les Jam|it:'!s jjlacées .^ouâ le rê(lGclein% qui li&L Wxè au tttiu- 
veit.'le Tiiifbik\ (.■ouâ<mimeni l-'^U waLts sous ÎIO volls, &ur secteur cunlinu. 




Fin. 2, — Bctiii {]*! ianii'iv du U" G, Gatili<T. 

Trie IjouilloUe d'ean cbiudc csî placée sous le pied du fjalient, donl la t^ie 
émer;_^e de Ja boite fjuand le couvercle est raballu. Tellee^ sout les diffeicnlos 
sources de clialeur ei de lumière. L aj^soeiatlou de la lumieie à lu cliateur 
cou^tiUie une appliealiou nouvelle Irès im[ior{aLiLe et qui sera Tobjel d*UDe 
étude suivie. 

Petidarit la séance, qui peut durer de vitigt rniouLea ii IroiR quarts dlieure, 
il eit utîîe de placer sur la tôle du malade de& coni presses d'eau froide. J'ai 
rûm[iUcé les compresses jtar In rirculaliou d'air romprimé qui est froide d au- 
laïU plus froid que la cireulalion e«:t aecétêrée. Ainsi, |!:r,\ce aux caualisîi- 
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, L^ 

tioDs élecihques el d'air eomprimé, j'ai réalisé une méthode thérapeutique, 
propre, utile el sans danger : d'abord, Tair sec et chaud, dont la température 
est mesurée par un thermomètre spécial ; ensuite, la lumière qui, dans une 
caisse aussi restreinte, constitue un bain de lumière très puissant. 

La deuxième figure représente le bain de lumière produit par un jeu de 
lentilles. La source lumineuse vient d'une lampe à arc sur secteur continu. 

Les rayons lumineux produits par les secteurs à courants continus età cou- 
rants alternatifs sont d'une constitution essentiellement différente. 

^'ignpre si le fait a été signalé, mais il est important de faire connaître à 
ceux qui s'intéressent à la photothérapie, que la lumière émergeante de Tare 
alternatif, produit sur un écran, quand elle est projetée avec une lentille, un 
disque lumineux absolument violet; tandis que le disque lumineux émer- 
geant du secteur continu par l'intermédiaire de l'arc, se rapproche du 
spectre solaire avec rayons rouges, jaunes et oranges renforcés. 

Ces différences d'origine et ces rayons différents jouissent de propriétés 
physiologiques spéciales : les uns influencent chimiquement la cellule 
vivante, les autres n'exercent sur sa structure et sur ses rapports de voisi- 
nage que des actions mécaniques. 

Les effets consécutifs à l'application des rayons violets sont connus depuis 
la découverte de ROntgen, et M. C. Flammarion, en particulier pour la cel- 
lule végétale, a montré, par de savantes recherches, l'utilité des rayons 
rouges et de ses dérivés. 



TROIS CAS DE PARALYSIE HYSTÉRIQUE CHEZ L'ENFANT 

Valeur diagnostique et thérapeutique de rélectricité (I) 
Par M. le D' DESTARAC. 



Après avoir été longtemps méconnue, l'hystérie infantile est admise au- 
jourdTiui, môme au-dessous de cinq ans (2), et Ton ne tardera pas à dépister 
ses premières manifestations dans le tout jeune âge, lorsqu'on les aura re- 
cherchées avec soin. 

Pour ce qui a trait aux paralysies hystériques qui nous intéressent plus 
spécialement, encore en 1880, Paris (3) pouvait faire la remarque suivante : 
« Les troubles de la motilité, les contractures et les paralysies sont, chez les 

(1) Commtinication faite au Congrès des médecius aliénistes et- neurologistes, tenu à 
Touloose {août 1897). 

(2) Bomel, th. Paris, 1890-1891. 

(3) Paris, th. de Paris, 1880, p. 43. 
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petites filles, d'une rareté excessive; le seul exemple que je connaisse est 
celui dont parle Bouchut (1). C'était une contracture de l'articulation de la 
hanche ; quant aux paralysies, je n'en ai trouvé aucune observation pour en 
parler sciemment; il faut attendre qu'elles se produisent. » 

Cependant, déjà à cette époque, les travaux de Charcot et de son École 
avaient singulièrement élucidé la question et facilité le diagnostic, en mon* 
trant l'importance des stigmates permanents. 

Mais ces stigmates, qui sont d'un secours si précieux chez l'adulte, man- 
quent ordinairement chez l'enfant ou sont réduits au minimum, et en j)arcou- 
rant les travaux parus sur l'hystérie infantile, on note à chaque pas cette 
mention : Absence de stigmate: hystérie monosymptomatique. 

En 1888, à une époque où il se plaint de la pénurie de nos connaissances 
sur l'hystérie infantile, Charcot (2) appelle l'attention sur cette absence -de 
stigmates : 

« Cet enfant, dit-il, pas "plus que les autres petits garçons que j'ai soignés, 
n'a de rétrécissement du champ visuel, ni d'anesthésie; il n'a comme carac- 
tère vulgaire de l'hystérie, que les suffocations, les accès, l'arc de cercle. 
C'est déjà énorme: cela suffit et au-delà. Mais il faut bien vous représenter 
qu'il y a de ces jeunes malades chez lesquels l'arc de cercle môme n'existe 
pas; par conséquent, c'est en se fondant sur diverses circonstances du cas 
qu'on fait le pronostic, ce n'est pas sur la présence des sligmates seuls. » 

Après Charcot, bien des auteurs font la même constatation. 

En 1890 (3), Burnet, qui rapporte un grand nombre d'observations prises 
dans le service d'OUivier, nous dit, dans sa thèse: t Je dois avouer n'avoir 
jamais observé d'anesthésie chez les enfants au-dessous de cinq ans. J'en dois 
dire autant des troubles de la vue : achromaptosie, dyschromaptosie, rétréci^- 
sement du champ visuel. Ils pourront exister; on ne les constatera que très 
rarement. j> 

Bien des auteurs ont fait des constatations analogues, d'où il semble res- 
sortir que, dans l'hystérie infantile, les sligmates d'abord nuls, ou à peine 
ébauchés, ne se développent qu'avec l'âge. Il serait intéressant de rechercher 
le rapport de leur fréquence d'après l'âge du sujet. 

On est surpris de constater cette absence de stigmates, môme dans des cas 
où l'hystérie revêt la forme d'une affection grave : telle que la paralysie, qui 
n'est pas très rare* comme première manifestation sérieuse de la névrose. 

Il n'est donc pas étonnant que bien des cas frustes aient échappé aux ob- 
servateurs privés de ce précieux élément de diagnostic, que bien des formes 
monosymptomaliques aient donné lieu à des erreurs, d'autant plus préjudi- 

(1) Bouchut, Du Nervoiisme, Paris, 1858. 

(2) Charcot, Leçons du mardi, 1887-1888, p. 203 et 208.] 

(3) Loc, cit. 
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ciables qu'elles peuvent laisser s'enraciner des troubles qui périssent chez 
Tenfanl avec la plus grande facilité sous Tinfluence d'un traitement approprié. 

Nos observations prouvent combien ces erreurs sont quelquefois faciles à 
commettre. 

On ne doit donc négliger, en pareil cas, aucun des moyens capables d'é- 
claii-er le médecin. 

A ce propos, nous tenons à insister tout particulièrement sur Tulililé de 
l'exploration électrique qui, chez deux de nos malades, nous a permis de 
recliQer le 4iagnoslic. 

Ou a bien tenté dans ces derniers temps de nier la valeur diagnostique de 
la réaction de dégénérescence dans l'hystérie. Celte opinion nous parait avoir 
été acceptée un peu irop à la légère par la plupart des auteurs; nous essaye- 
rons de le démontrer dans le cours de ce travail. 

1 

Dans notre première observation, il s'agit d'un cas i' aslasie-abasie avec 
récidive chez une petite paysanne de huit ans qui ne présente aucun stigmate 
d'hystérie. 

Dans celle affection, plus spéciale à l'enfance, l'absence de stigmates est 
d'ailleurs la règle. « L'astasie-abasie, dit Charcot, se présente le plus commu- 
nément à litre de manifestation isolée sans concomitance de stigmates sensi- 
tivo-sensoriels ou d'allaqués. » 

Cinq fois seulement, sur les onze observations du mémoire de Blocq (l),.le6 
désordres des mouvements sont accompagnés de phénomènes révélateurs de 
rhysiérie, et encore ceux-ci sont-ils réduits au minimum. Il en est de même 
dans les observations de M. Pitres (2). 

Obs. I. — Noire malade, originaire du Masd'Azil (Ariège), est issue d'une 
mère franchement hystérique, présentant un tremblement hystérique très 
marqué, des zones hystérogènes, du rétrécissement du champ visuel, absence 
de réflexe pharyngien; les réflexes rotuliens sont exagérés. 

Rien de particulier dans ses antécédents personnels. Grande émotivilé. In- 
telligence précoce. 

Cette enfant est vivement impressionnée un jour par un accident survenu 
à son oncle, qui est renversé par un bœuf et reçoit quelques contusions. Elle 
prend cependant son repas comme d'habitude avec sa famille, se couche ; 
mais le lendemain, lorsqu'elle vei^t se lever, il lui est impossible de se tenir 
sur ses jambes. 

Après avoir été traitée pendant trois mois sans résultats (vermifuges, ré- 

(î) Blocq, Arch. de neuroL, 1888. 

f2) Pitres, Leçons cUniquen sut^ fhyslérie^ 
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vulsion sur la colonne vertébrale), un confrère consulté pense à la paralysie 
infaolile et nous l'adresse. 

Nous constatons une paralysie flasque des membres inférieurs sans aucun 
trouble de la sensibilité. Les réflexes rotuliens sont abolis. Les jambes sont 
grêles et nous paraissent atrophiées au premier abord. 

Pendant que nous examinons la malade» nous assistons à une petite crise 
caractérisée par une série de mouvements de salutation accompagnés d'ua re- 
niflement spécial qui éveille nos soupçons. Mais malgré un examen sérieux 
auquel se prèle bien la petite malade très docile et intelligente, nous ne con- 
statons aucun stigmate d'hystérie. 

Nous pratiquons ensuite l'exploration électrique des muicles afin de déter- 
miner quels sont les plus atteints, et notre surprise est grande de ne pas 
trouver trace de réaction de dégénérescence ; de plus, il se produit pendant 
Texamen quelques mouvements de défense des membres infériem*s qui té- 
moignent de la conservation d'une assez grande énergie musculaire. 

Mis alors sur la voie du diagnostic, nous nous assurons que les mouve- 
ments sont possibles dans la position assise et la marche à quatre pattes. Mais 
lorsqu'on met la malade debout elle s'affaisse ; si on essaye de la faire mar^ 
cher en la soutenant, on n'obtient que de brusques mouvements du hassin^ 
les jambes restant inertes. 

Après une faradisation assez énergique, qui provoque les pleurs, nous lui 
ordonnons de marcher et aussitôt elle peut faire quelques pas soutenue par sa 
mère. Au bout d'un instant la marche devient plus assurée, sans toutefois 
être parfaite. Une deuxième séance le lendemain amène une guérison com- 
plète. 

Un mois après on nous ramène l'enfant, qui présente depuis huit jours les 
mêmes phénomènes que la première fois. La guérison est obtenue en une 
seule séance. 

Il faut noter que les mouvements conservés, en dehors de la marche et de 
la station debout, se font avec une certaine paresse qui n'avait point attiré 
l'attention des parents. 

Notre deuxième observation se rapporte à un cas de paraplégie ftaccide 
chez une fillette de dix ans et demi habitant la campaigne. L'évolution assez 
particulière de cette paraplégie avait fait songer à une myélite.^ 

La guérison a été obtenue, comme la première fois, en une seule séance de 
faradisation, et c'est encore l'exploration électrique qui nous a mis sur la voie 
du diagnostic. 

(c Les paraplégies hystériques, nous dit M. Pitres (1), sont fréquentes et 
donnent souvent lieu à des erreurs de diagnostic. » C'est qu'en effet, comme 

(1) Gaz, hebd. des sciences méd., 1890, p. îiîO. 
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le £ail abserver Ledoyen ( l ), « (Je loules les formes de la paralysie hystérique, la 
paraplégie est celle qui ressemble le plus aux paralysies causées par les mala- 
dies organiques de la moelle ». 

Pour Gilles de la Tourelte (2), « la constatalion des stigmates est de la plus 
haute importance, mais ils peuvent être absents. Ces paraplégies sans stigma- 
tes devront en conséquence être mises dans une catégorie à part et leur dia- 
gnostic rencontrera souvent de sérieuses difficultés ». Souques (3), après avoir 
constaté aussi la dif&culié du diagnostic quand les stigmates font défaut, 
ajout(f : a En définilivei il n'est peut-être qu'un seul signe qui permette d'af- 
firmer la présence certaine de l'hystérie : c'est la distribution de Tanesthé- 
sie. » 

. L*appaiition et la disparition de cette aneslhésie est ce que Gilles de la 
Tourette appelle le baromètre des troubles paralytiques. Son existence est un 
indice très important de la gravité et de la ténacité des paralysies hy tel i- 
ques (4). , • ■ > 

Dans notre cas, la paralysie se développe chez un enfant ; de plus, il n*y a 
point danesthésie, pas d'autres stigmates que Tabolitiondu réûexe pharyn- 
gien, signe assez banal; par conséquent, toutes les conditions de guérison 
rapide se trouvent réunies. En revanche, îe diagnostic présente de sérieuses 
difficultés. 

Voici le résumé de cette observation : 

Obs. II. — Germaine B... est âgée de dix ans et demi. Sa mère est nerveuse ; 
elle-même très émotive; n'a jamais eu de maladies sérieuses. Le 8 décembre 1896, 
indigestion après rat>8orption d'huile de foie de morue, diarrhée, vomispements 
céphalalgie; purgatif au calomel. En même temps apparaissent, dans les membres 
inférieurs, des douleurs qui s'accentuent au point d'obliger la malade à garderie 
lit. Pas de gonûement^ pas de chaleur. On songe à des troubles de croissance, 
puis à du rhumatisme. Mais lorsqu'on veut faire lever la malade, les douleurs 
ayant disparu, on s'aperçoit que les jambes sont atteintes d'une impotence abso^ 
lue. Malgré tous ses efiforts, la malade ne peut faire le plus léger mouvements 

L'enfenl est portée chez nous par les parents accompagnés du médecin ordi- 
naire qui m'apprend les diverses phases de la maladie, la découverte as?ez inopi- 
née de la paralysie que l'on attribue^ ajoute-t-il^ à une lésion de la moelle. 

La malade ne peut se tenir sur ses jambes qui pendent flasques et inertes; a^^- 
fiise, les pieds sont tombants dans l'attitude varus équin. La sensibilité est par- 
tout normale, les réflexes rotuliens conservés. La pression des masses muscu- 
laires n'est pas douloureuse. Il n'y a pas d'airophie marquée. Rien du côté des 
réservoirs. Pas de douleur à la pression le long de la moelle. 

(I) Traité clin, des malad, de la moelle épinièi^e, 1879. 
C2) Loc, cit., p. 111. 

(3) Thèse, Paris, 1890^1, p. 68. 

(4) Quoique plus rares chez Tadulle, ces paralysies sans aneslhésie ont été signalées. 
— fiochard, thèse, 1881; Polain, SpeHing, Souques. Voir Gilles de la Tourelle, loc. cit.y 
t. H, p. 112 — Riegel, Trois cas chez l'enfant {Zeitschr, fiir Klin. Mcd-, Berlin, 1883, 
p. 453), 



Digitized by 



Google 



140 RBVUB INTERNATIONALE D'^.LB«:TR0TH6RAPIB 



Après avoir rejeté Tldée d'une névrite périphérique qu*auraieni pu faire naitre 
les douleurs du début et Tattitude des pieds, nous nous demandons si on peut 
admettre l'existence d'une lésion médullaire, d'une poliomyélite antérieure ayant 
porté sur les membres inférieurs et plus partioulièrement Fur les muscles de la 
réji^ion antérieure et externe de la jambe, d'où le pied bot varub équin ; l'absence 
d'atrophie bien marquée pouvant tenir au peu d'ancienneté des lésions ( a para- 
lysie était constatée le 23 et notre examen avait lieu le 27). 

Mais l'exploration électrique ne contirme pas ce diagnostic, ceir il n'y a prs 
trace de réaction de dégénérescence ni aucune modification électrique. Ce fait» 
joint à la persistance des réflexes rotuliens, nous fait songer à l'hystérie, bien que 
nous constations l'absence de tout stiga aie autre que l'abolition du réAexe pha- 
ryngien que l'on retrouve aussi chez la mère, très nerveuse. 

La guérison, obtenue après quelques minutes de iaradisaiion, vient bientôt 
nous donner raison. 

La marche, d'abord un peu hésitante, devient bientôt plus assurée, et lenfant 
sort au bout de quelques minutes marchant et sautant comme avant sa maladie, 
à la grande' surprise de ses parents qui crient au miracle. 

Voici les détails qui m'ont été remis ullérieuiement par le médecin con- 
sultant : 

Germaine B..., dix ans et demi, habite Verfcil (Haute-Garonne). 

Antécédents héréditaires. — A peu près nuls; grand'mère paternelle seulement 
un peu nerveuse. • 

Antécédents personnels. — Nourrie au biberon, cette enfant a toujours été 
assez bien portante et n'a jamais eu de maladie sérieuse, sauf quelques troubles 
gastro-intestinaux légers mais fréquent». Au dire de sa famille, elle avait « l'esto- 
mac délicat », était assez dilBciio et capricieuse sous le rapport de l'alimentation ; 
du reste, son état ne laissait rien à désirer. Elle était précoce, intelligente et très 
studieuse, d'un caractère très doux et trèi docile; elle était encore très émotive. 

Histoire de la maladie. — En septembre 1896, l'enfant^ qui digérait mal depuis 
quelque temps, fut prise d'embarras gastrique sans (ièvre; elle vomit à plusieurs 
reprises et eut de la diarrhée. Elle éprouvait une légère douleur au creux épi- 
gastrique, et son ventre était légèrement ballonné. C'est alors qu'elle me futame^ 
née pour la première fois. La langue était recouverte d'un enduit brunâtre et 
toute la surface de la peau présentait une pigmentation anormale. 

L'examen de la région stomacale, pratiqué à jeun, me permit de constater la 
présence du clapotement et les signes habituels d'une dilatation do l'estomac, 
dont la cause semblait provenir d'une alimenta. ion fort mal réglée et parfois dé- 
fectueuse (parents agriculteurs). Je recommandai les précautions hygiéniques 
d'usage et j'ordonnai en même temps des cachets ainsi composés : 

Poudre de noix vomiqiie (K'jOô 

Magnésie calcinée i .-. cwton 

Bicarbonate de soude I ^^ ^ ''^ 

Pepsine 0»',25 

(Pour un cachet n** 20.) — A prendre deux par jour. 

La petite malade ressentit une amélioration sensible grâce à ce traitement. 

Tout alla bien jusqu'au 8 décembre. La veille de ce jour, la mère avait crut 
devoir administrer à l'enfant de l'huile de foie de morue; il s'ensuivit une sérieuse 
indigestion, diarrhée, vomissements, céphalalgie, pour laquelle on recourut en- 
core à mes soins pour la seconde fois. 

J'ordonnai du calomel et des cachets de benzo-naphiol. Le mieux ne tarda pas 
à se produire; la céphalalgie seule persista malgré l'antipyrine. D'ailleurs, d'au- 
tres symptômes venaient d'entrer en scène. 
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En effet, ve»^ le 1 1 ou le 12 de ce moîp, renfanl se plaignit de douleurs au ni- 
veau du g'^nou drcit, douleur.^ assez vagues d'aboi d pourquoi fui possible de dis- 
tinguer leur véritable ti^ge; c les gênaient qu»'lque peu la mïirche. Pa<< de tièvre, 
d'ailleurs. Le repos et les enveloppeuienis oua^é* fui eut i"ef(icaceî». Bientôt lés 
tlouleurs s'accentuèrent et obligèrent l'cufani à gaid'T le lit. 

L*arlioulalion du genou était iiitacto; pas de gonfl'menf, pas d'bydarlhrose, 
pas de cbaleur; seules. Ie« épiphy^es du tibia et du péroué étaient douloureuses à 
la pression. Avec cela, la céphalalgie apparaissait fréquemment. 

En présence de pareils symplôme?, je portai le diagnu^tic de troubles de c^^ois- 
sanccé Tuut le traitement cont^ista en une nourriture saine et abondante et en 
badigeonnages autour du genou avtc de la. teinture d'iode; en outre, tous les 
jours, la jambe était frictionnée avec de Tiau légèrement alcoolisée. 

Ce traitement n'eut aucun effet : les douleurs s'accentuèrent et les mouvements 
de flexion devinrent bientôt impossibles; de pIU"*, le genou gauche devint à son 
tour également douloueux. Un de mes confrères, appelé à donner son avis le 
22 décembre, crut avoir affaire à du rbumaii-^iue, malgré l'absence de fièvre. Il 
ordonna du salirjlate de soude. L'enfant pr.t d'abord 2, puis 3 et 4 grammes de 
ce médicament, qui fut d'ailleurs sans effet. 

L'hjpothèse d'un foyer tuberculeux épiphy«aire ne in'arrêia point. L'enfant ne 
souffrait pas au repo«, n'avait point de fièvre le soir et son état général était ex- 
cellent. Je considérai mon premier diagnostic, douleurs de croissance j comme 
étant le vrai. 

Pendant la fin de décembre et les premiers jours de jinvler, l'état de la petite 
malade resta statiom aire; mais vers le 15 de ce mois les douleurs du tibia droit 
parurent ^'atténuer et gagner l'extrémité inférieure du fémur. On essayait de la 
faire marcher, mais elle ne pouvait se tenir sur ses jambes sans ressentir de vives 
douleurs. 

Lorsque le 23 janvier je m'aperçus que les douleurs avaient à peu près disparu, 
il un restait à peine quelques traces légères à la pression, on essaya de dresser 
l'enf&nt sur ses jambes; mais cette fois ce n'étaient plus les douleurs qui l'en em- 
pêchèrent, car ses doux membres inférieurs pendaient inertes dans une impotence 
absolue. L'enfant était entièrement paraplégique. Â l'examen, rien du cô é de la 
colonne ver^j)rale, du sacrum ni du bassin ; pas de troubles du côté du rectum 
ni de la vessie. Quant aux jambes elles-mêmes, pas d'atrophie musculaire, les 
chairs seulement un peu flasques; pas de troublens trophique:*, pas de troubles de 
la seûfililité, réflexes absolument normaux; poiu'tant un léger refroidissement 
de la jambe droite. 

Eu présence de cette paralysie s'installant d'une manière aussi lente et au^si 
fiournuise, je songeais à une myélite ascendante subaiguë. D'ailleurs, un nouveau 
signe venait plaider encore en faveur de la maladie décrite par Duchenne, de 
Boulogne : c'était une légère contracture des muscles de la face postérieure do 
la jamba droite provoquant une déviation du pied en varus équin. Cette dévia- 
tion, que je remarquai pour la première fois le 23, s'accentua de jour en jour. 

C'est le 27 janvier que l'enfant fut portée à Toutouse. 

Élat aclucL — La guérison persiste, l'enfant marche très bien, souffre encore 
quelque peu des épiphysea, surtout le soir, ce qui vient confirmer mon premier 
diagnostic. Son étal général, d'ailleurs, est excellent; elle est rose et fraîche, a 
beaucoup engraissé et surtout beaucoup grandi. 

J*ai eu roccasion de guérir avec la même rapidité une monoplégie du bras 
gauche chez un garçon de neuf ans, du service de M. le professeur agrégé 
Morel. 

« La monoplégie, dit Pitres, est plus fréquente dans Thystérie masculine. 
Sur vingt et un cas, Berbez a trouvé quatorze hoiumes et sept femmes. Ella 
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peut suryenir chez des sujets dont l'hérédité parait excellente et constituer 
les premiers sy\nptômes de Thjstérie restée jusqu'alors latente et Ignorée. Le 
traumatisme jûue un rôle beaucoup plus important dans la monoplégie que 
dans les autres formes de paralysies hystériques (1), » 

Obs. m. — Notre cas rentre absolument dans la règle. 11 s'agit d'un jeune 
garçon qui n'a jamais présenté d'accidents hystériques. 

Il se pique au pouce de la main gauche; il en résulte un léger panaris. On 
met son bras en écharpe, et quand on la supprime^ le doigt étant guéri, le 
bras est paralysé et pend inerte. Léger amaigrissement, (laccidité absolue du 
membre, pas d'anesthésie (2), hypoeslhésie peu marquée du bras. Pas d'au- 
tres stigmates. La paralysie dure depuis on mois {3} lorsqu'on nous adresse 
le malade pourlui appliquer le traitement électrique. A.u bout de quelques 
minutes de faradisation^ les mouvements sont complètement revenus et le 
malade est guéri. 

Ces trois observations sont une preuve de plus en faveur de l'absence fré- 
quente des stigmates dans l'hystérie infantile et de ladifâcullé de diagnostic 
qui en résulte. Après ces trois guérisons, nous pouTons répéter encore une 
fois avec Charcot : « Chez Tenfant, Thystérie ne tient pas ». 

Sommes-nous aussi autorisés à conclure de ces succès à l'efficacité de Té- 
lectricité dans les manifestations de lliystérie et à son utilité au point de vue 
du diagnostic? 

II 

Insister sur la valeur thérapeutique et diagnostique de 1 électricité peut 
paraître oiseux au moment ou, reconnaissant son utilité à ce double point de 
vue, on donne à celte science la place qu'elle mérite dans renseignement de 
presque toutes nos Facultés. 

Mais cet enseignement est de date récente ; aussi ne faut-il point s'étonner 
que bien des médecins soient encore étrangers aux travaux de Ducbenne, de 
Boulogne, sur Fe courant faradique; de Charcot et Vigoureux sur Yéleclricité 
statique; de Bemak et Erb «ur le courant gahaniqite. Ils ignorent que Té- 
lectricité constitue, comme le dit M. ILaycm (4), xm des procédés théraffeti- 
tiques les plus remarquables^ dans les maladies du système nerveux en gé- 
néral et que depuis Brique tous les auteurs qui ont étudié plus spécialement 

(1) Pitres, toc, cit., p. 419. 

(21 L'anestëésie manque rarement, une fois daas les trente et on cas de Miara. (Thèse, 
Paris,- 1888.) 

(3) Elle est tenace chez Padulte. Prince, cit^^ par Gilles de la Tourette, t. II, p. 81. re- 
late trois cas qui durèrent d«î vingt-huit à vingt-neuf ans. 

(4) Hayem, Leçons de thérapenlique : Lts agenti physiqner ff naturfU, 1894, p. l:îl*. 
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rhjstérie ont eoreglstré à son actif des succès sans nombre. Us ne veulent 
voir dans ce mode de Iraiteinent qu'un effet suggesUf (action banale qae Té- 
leclricité partagerait avecies pilules de mie de paia), et oublient, comme 
renseigne Charcot (1), < qu'il y a dans le traitement de l'hystérie deux élé- 
ments distincts, et du reste également importants : l'élément pyschique et 
l'élément physique ». L'électricité doit être mise au premier rang dans cette 
deuxième catégorie. 

Ce n'est pas à dire que dans certains cas elle ne puisse agir par suggestion, 
comme toute médication est susceptible de le faire dans les accidents hys- 
tériques. 

Nous savons que les troubles de la sensibilité, anesthésie, hyperesthésie 
servent de base à toutes les manifestations hystériques, < d'où cette conclu- 
sion vérifiée par les faits, dit Gilles de la Tourette, qu'en matière d'hystérie 
les troubles de la sensibilité tenant la scène morbide sous leur dépendance, 
faire disparaître ces troubles équivaut à annihiler les accidents qui se super- 
posent à eux >. Or, il n*est pas de plus puissant modificateur de la sensibilité 
que Télectricité, comme le prouvent les observations de Briquet (2), les ex- 
périences de Yulpian, Grasset et tant d'autres. Mieux que tout autre procédé, 
elle excelle à désobstruer, selon l'expression de Erb, les voies de conducti- 
bilité nerveuse, à agir à distance sur les centres moteurs et sensitifs, c à ex- 
citer ces mouvements amiboîdes des extrémités des cellules nerveuses, qui 
leur permettent, en se rapprochant ou en s'éloignanl, de rompre ou de réta- 
blir la communication, selon Tingénieuse théorie de Lépine et Mathias Duval, 
basée sur l,es travaux de Ramon y Cajal >. 

De plus, sous son mode statique, l'électricité est le meilleur tonique du 
système nerveux et elle modifie profondément l'état général des hystériques. 

Sans doute, l'électricité peut agir dans certains cas d*hystérie, même lors- 
qu'on oublie, comme dans l'observation de M. Pitres (3), de relier les fils aux 
bornes de l'appareil. Mais peut-on sérieusement invoquer la suggestion dans 
des faits analogues aux suivants, que nous empruntons au même auteur : 
Une paraplégie datant de plusieurs mois, ayant résisté à l'hypnotisme et à 
l'aimantation, guérit non pas subitement, mais progressivement et complète- 

(U /tet^ue moderne, 1881, p. 256. 

(2) Briquet, Traité clinique et thérapeutique de Vkyttérie^ p. 690. 

Contre Vhypere$lhésie, la faradisation est l'agent le plus puissant de tous. Je ne me 
rappelle que très peu de cas où elle n*ait pas réussi. 

Aneslhésie. — Le moyen le plus sûr, le plus simple et le plus expéditif, est la fara- 
disation de la peau anesthésiée. £n une ou deux séances d'un quart d'heure chacune, 
on est à peu près certain de la faire disparaître quelle que soit son étendue. 

Paralysie (p. 710). — La faradisation, si utile, si efficace pour détruire les anes- 
théstes, est presque aussi puissante contre les paralysies hystériques. Contre la pai*a- 
lysie, la faradisation est seule e» aans concurrence. 

(3) Loc. cil. 
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ment, après un mois d'électrisation statique; une monoplégie hystéro-lrau- 
matique avec anesthésie, non plus chez un enfant, mais chez un adulte, gué- 
rit en quelques séances de faradisation alors que, 4e l'avis de Téminenl pro- 
fesseur de Bardeaux, les paralysies hystéro-lraumatiques sont réfractaires à 
rhypnotisation et à la suggestion. 

Pour ne citer qu'un cas de notre pratique : une jeune ûlle de dix-neuf ans 
présente depuis six mois un tremblement du bras et de la jambe droite avec 
hémianesthésie. Traitée pendant dçux mois dans une maison de santé (isole- 
ment, traitement psychique, deux douches par jour), il ny a pas d'améliora- 
tion; on me l'adresse. Les douzes premières séances de bain statique avec 
étincelles restent sans effet. 

Nous songeons alors à attaquer plus vivement Tanesthésie par le pinceau 
faradique; celle-ci disparaît, mais le bras se paralyse pendant vingt-quatre 
heures. 

Le lendemain, l'aneslhésiea reparu, mais le tremblement est moins intense. 
Enfin, après quelques fluctuations analogues, disparition définitive de l'a- 
neslhésie et diminution progressive du tremblement. La guérison est com- 
plète après quarante séances. 

Voici rhisloire de cette malade : 

Augustine M..., dix-neuf ans, originaire du Ger^. Grand'mère maternelle, 
crises de nerfs môme à soixante-dix ans; mère nerveuse, sans crises. 

Elle a eu dans sa jeunesse : scarlatine, fièvre typhoïde, gastrite; trè? impres- 
sionnable, elle n'a jamais en de crises de nerfs autres que des crises de fou rire. 

Verô le milieu de décembre 1891, elle a une vive frayeur; le 28 décembre, à la 
suite d'une contrariété, elle est prise d'un léger tremblement du bras qu'elle par- 
vient à dissimuler. Mais à la suite d'une nouvelle contrariété il se produit un 
tremblement généralisé qui dure un jour, puis se localise définitivement au côté 
droit; il est plus marqué au bras qu'à la jambe. 

L'isolement, le traitement psychique, rbydroihérapie à raison do deux douches 
par jour, ont été appliqués sans résultat bien appréciable pendant deux mois dans 
une maison de santé. Ou nous adresse la malade pour la soumettre au traitement 
sUtique, le 3 juin 1895. 

Nous constatons un tremblement qui rappelle le tremblement parkinsonnien, 
trè* marqué au bras droit, moindre à la jambe. Les émotions l'exagèrent; il em- 
pêche le sommeil. Il y a de l'hémianesthésîe plas marquée au bras. 
.. Les douze premières séances de statique avec étincelles sur les parties anes- 
ihésiées ne donnent aucun résultat. 

Nous songeons alors à attaquer plus vivement Tanesthôsie par le pinceau fara- 
dique et la bobine à fil fin, jusqu'à production de la douleur qui amène une petite 
crise de larmes; Tanestbésie a disparu. 

Rentrée chez elle, la malade s'aperçoit qu'elle ne peut se servir de la main; on 
est forcé de l'habiller et de la faire manger. 

Le lendemain 18 juin, nous constatons la paresse du bras qui est plus pronod^ 
cée au niveau des extenseurs. L'anesthésie a reparu jusqu'à Tépaule, la jambe 
ne tremble plus, le bras tremble beaucoup moins. 

Nous faisons, après le bain statique, quelques minutes de faradisation. L'aues- ' 
thésie disparaît. 

Le 21, l'anesthésie a reparu de nouveau, mais moins marquée. La jambe est 
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défîQitivement guérie. Le bras ne tremble plus la nuit ; le jour, il y a des mo- 
ments de calme de plus en plus fréquents; ils sont d*abord de cinq minutes, puis 
d'une demi-heure. 

Le24j la seosibilité existe k droite, mais un peu obtuse; faradisation au pin- 
ceau, le tremblement s'arrèie. Elle peut écrire pour la première fois très librement. 

Le 25, le tremblement a reparu. Bain statique avec quelques étincelles sur la 
partie malade. Au bout de quelques minutes il ?e produit trois ou quatre fortes 
secousses et le tremblement s*arrôte cette fois pour deux heures et demie ; nuit 
bonne. 

Les jours suivants, le tremblement qui existe toujours au moment des séances, 
disparaît de plus en plus vite sous Pinûuence du bain statique seul. L*arrêt est 
toujours précédé de quelques fortes secousses qui reproduisent, en Texagérant, 
les oscillations du tremblement. Les périodes de calme deviennent de plus «n 
plus fréquentes et plus longues. 

Enfin, tout tremblement a cessé définitivement vers la fin de juillet après qua^ 
rante séances. La malade rentre chez elle guérie et avec un état général bien 
meilleur qu'à son arrivée. 

Nous rappellerons, en terminant, les recherches faites par M. Blanc-Fon- 
tenille (l), dans le service de M. Pitres, sur les effets du traitement statique. 
Cet auteur en a constaté les heureux résultats dans Tanesthésie, Tamyos- 
ténie, les contractures, les zones spasmogènes et hypnogènes, toutes les pré- 
cautions étant prises pour éviter les phénomènes suggestifs : » Nous avons, 
dil-il, intentionnellement supprimé la communication électrique entre la ma- 
chine et le tabouret isolant, et nous avons constaté que, dans ces conditions, 
Téleclrisalion simulée n^avait aucun des effets de rélectrisation réelle. » 

III 

Ce n!est pas seulement en thérapeutique que nous faisons appela Télectri- 
cité, nous lui demandons encore son précieux concours pour le diagnostic 
d'un grand nombre daffections du système nerveux, et elle répond à nos 
questions avec une précision mathématique. 

Chaque fois qu elle nous révèle l'existence de la réaction de dégénéres- 
cence (DR) (2) dans une paralysie ou une atrophie musculaire, elle nous dit : 
« La lésion siège dans la corne antérieure ou dans les nerfs périphériques; 
ne cherchez pas ailleurs, ne songez point à rhyslérie. » 

Mais depuis quelque temps ses affumations n'auraient plus la môme auto- 
rité : la DR aurait été prise en défaut; on aurait constaté, parait-il, sa pré- 
sence dans! atrophie musculaire d'origine hystérique. Celte opinion, qui tei^d 
à devenir classique et qiion retrouve dans tous les traités j est bien de nature 
à jeter la confusion dans les esprits. 
.-»Elle a été, pour la première fois, nettement formulée en ces termes, par 

(1) Blanc-Fontenillc, Effets df Crlectrimium slaliquc sur quehjues jjhénornènes hjsté- 
lériques. {Progrès médical^ n" 8, VJ lévrier 1887.) 
{i) I*ai' abréviation on désigne par DU, Dà 11, ou lîD, la réaction do dégénérescence. 
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M. Souques, dans sa ihèae inaugurale (1} * a La DR, dans les masses mus- 
culaires en voie d'atrophie, est un signe commun aux amyoUrophies spinales 
et aux atrophies hystériqucfs. C*est donc là un caractère aujourd'hui sans va- 
leur* » 

Un jugement aussi nettement exprimé doit reposer, pensez- vous, sur des 
observations nombreuses et irréfutables? Il n'en est rien. 

Depuis que Charcot et Babinski ont établi, en 1886, l'existence de 1 atro- 
phie musculaire hystérique, de nombteux auteurs ont rap|X)rté des faits sem- 
blables, et tous sont Unanimes à reconnaître que cette atrophie hystérique est 
une atrophie simple sans DR. 

En 1890, Souques, dans sa thèse, donne troLs. observations d'alrophie hys- 
térique avec DR, une de Gilles de la Tourette et Dutil, et deux personnelles, 
après quoi il n'hésite pas à poser les conclusions que vous savez. 

Kous ne pensons pas que de nouveaux faits soient venus confirmer son 
opinion. 

Dr, si Ton examine de près ces troie observations, on ne tarde pas à se con- 
vaincre que leur valeur est on ne peut plus contestable. 

Dans Tobservation de Gilles de la Tourette et Dutil, le malade présente une 
alrûphie de la main et du bras gauche, M. Vigoureux fait la constatation si£- 
vanie en 1889 : a Excitabilité éteinte dans les troisième et quatrième inter- 
osseux; pour le premier et le deuxième, pas de contraction faradique, con- 
traction galvanique très faible ». On ne nous dit rien de l'inversion de la for- 
mula normale et de la lenteur des secousses qu'il eût été important de signa- 
ler. En conséquence, on peut se demander s'il ne s'agit pas là d'une simple 
diminution de Texcitabililé électrique déjà signalée par tous les auteur» qui 
unt étudié i'aU'ophie lùusculaire hystérique. 

D'autant qu'en 1894, ïatrophie élanl toujours aussi accentuée^ le même 
malade ïut examiné à nouveau et Ton ne trouva que cette simjde diminution 
de l'excitabilité : c les muscles atrophiés furent examinés en notre présence, 
dit Gilles de la Tourette {2), par le D*" Larat, électricien fort expert, qui nous 
remit la note suivante : diminution considérable des deux contractilités fara- 
dique et galvanique, aucune trace de DR t. M. Gilles de la Tourette ne man- 
que d'ailleurs jamais de faire toutes ses réserves quand il rappelle son obser- 
vation. On lit dans son Traité de V hystérie^ t.- U, p. 510 : « Le cas que nous 
avons publié où il existait de la DR rekte donc isolé. Or, peut-être pourrait- 
on contester la réalité des réactions anormales qu'on y observa. » M. Dutil (3j, 
son collaborateur, est encore plus réservé. « On a signalé, dit-il, quelques 
cas d'amyotrophie hystérique s'accompagnant de DR ; mais nous croyons que, 

tlj Thèse, Paris, 1891. 

p) Tmité clinique et thérapeutique de Chyelcrie, p. 511. 

{3) Dutil, Tntité de médecine. Charcot et Bouchard, art. hystérie. 
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pour être admise sans réserve, celle parlicularilé doit èlre confirmée par de | 

nouveaux fails. ». \ 

Il est surprenant que M. Gilles de la Tourella, dans son Traité datant de 7 

1895^ ne parle que de son observation et semble ignorer les deux suivantes ^ 

publiées par Souques en 1890, Ce n'est pas cependant que les matériaux 
surabondent. Il est vrai que les deux faits de M. Souques ne nous paraissent 1 

pas plus convaincants que le premier. <^ 

Dans Tun, il s'agit'd'uue fille de vingt-deux ans qui compte des aliénés et ^ 

des épilepliques dau^ sa famille; elle-même a des attaques d'énilepsie et 
d'byslérie. Elle a, pendant trois mois, plusieurs attaques par jour qui néces- ] 

sitent la camisole de force. Dans une attaque, elle se fracture le péroné. 

Un malin, elle se réveille avec un œdème et de la douleur dans les deux ^ 

mainâ qui sont contraciurées. Ces phénomènes disparaissent au bout de quinze ,* 

jours et l'atrophie se montre. 

Cette atrophie a été suivie, pendant trois ans et voici ce qu*on a constaté : ' 

En 1888» les éminences Ihénar et hyiiothénar sont efifiacées, les interosseux 
marqués par des sillons profonds. Eu 1889, la malade commence à se servir 
de sa main. En 1890, Téminence Ihénar seule offre un léger méplat, les espaces * 

inlerosseux ont un relief normal, les mouvements sont faibles, le pouce seul , 

est à peu près immobile. L'examen électrique est pratiqué en 1888, au mo- > 

ment où les interosseux et Téminence Ihénar sont si profondément atrophiés. 
C'est là, pensez- vous avec raison, que, suivant loutes les règles, va se ren- 
contrer une DR des plus manifestes? Point du tout, le rapport est formel, 
a Les interosseux, dit-il, et les muscles du pouce présentent des réactions l 

électiiques normales. » Où est donc la DR ? direz-vous. On la constate, on ne 
s'en doutait guère, dans le premier radial externe. 

Dans la seconde observation, il s'agit d'une femme de vingt ans dont le père 
est alcoolique et la mère épileptique, qui présente une contracture de la 
main : a Tous les jours, son mari essaye de lui ouvrir la main, il n'y parvient 
qu*incomplètement, en employant la violence. » Au boul de deux mois de ce 
traitement plus qu'énergique, la conlraclure cesse, mais la malade s'aperçoit 
que la main a maigii. On constate la DR pour le premier interosseux et le 
thénar. 

Faut-il citer un troisième cas que M. Souques rapporte en ces termes : 
M. Vigouroux nous racontait ces jours derniers qu'en 1878 il avait connu à 
la Salpêtrière une grande hystérique, du nom de Vandeline, qui eut un jour 
une paralysie du long péronier latéral avec atrophie et DR. » 

C'est tout, et nous ajouterons c'est peu, pour condamner sans appel un 
signe de la plus haute importance, surtout quand on peut opposer à ces trois 
observations des faits autrement nombreux d'atrophie hystérique qui confir- 
ment la règle. 

Et d'ailleurs, n'est-il donc jas permis à uu hysléri(iue d'avoir une lésion 
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reconnaissanl une loule autre origine que son hystérie? Est-ce que sou héré- 
dité souvent si chargée, 1 elai de son système nerveux ne le rendent pas plus 
sensible qu'un autre aux causes capables d'engendrer une lésion organique 
de la moelle ou des nerfs? L'auteur ne semble pas s'être |)Osé cette question 
qui s'offre tout naturellement à l'esprit en piésence de^ violences auxquelles 
est exposée journellement sa malade pendant deux mois consécutifs. 

Quant à la patl>ogénie des troubles trophiques d'origine hystérique, pour si 
accentués qu'ils soient, il n'e<ît pas permis, jusqu'à noiivel oidre, d'invoquer 
une autre cause qu'une allëralion pwemvni dipimnique des centres nerveux. 
Témoin ce cas de M"° Klumpke (!), où Ion put constater l'intégrité absolue 
des racines antérieures, de la moelle épinière et du cerveau chez une malade 
du service de Vulpian, (|ui avait présenté durant cinq ans et demi une con- 
tracture généralisée des plus intenset^ cl des troubles lrophi<iues variés tels 
que œdème, eschare sacrée, atrojihie rausculaiie. 

Celte intégrité n'est peut-être qu'apparente, et le jour pourra venir ou, 
comme le dit Charcot « la méthode analomo-clinique en matière d'hystérie 
comptera un succès de plus à son actif, en permettant de déceler enfin l'alté- 
ration primordiale, la cause dynamique dont on connaît aujourd'hui tant d'ef- 
fets matériels ». 

Mais si la DR était jamais dûment constatée dans une atrophie ou une pa- 
ralysie hystérique, nous croyons que ce ne seraient point de simples Uoubles 
dynamiques que Ton rencontrerait, mais bien des lésions organiques profon- 
des, et rhystérie, dès lors, ne serait plus seulement la grande simulatrice. 



PARALYSIE PSEUDO-HYPERTROPHIQUE AVEC PARTICIPATION 
DES MUSCLES DE LA FACE ^^> 

Par M. le D' DESTARAC. 



Messieurs, j'ai fait venir pour vous le présenter un enfant qui est atteinlde 
paralysie pseudo-hypertrophique. Le cas est déjà intéressant en lui-même, 
car cette affection est peu commune. Mais l'intérêt est considérablement accru 
chez notre malade par la participation des muscles de la face à la paralysie, 
n devient de ce fait une véritable rareté. 

Quelques auteurs avaient déjà signalé un air hébété, un défaut d'expression 
dans la mimique coïncidant avec une intelligence rudimenlaire; mais seuls, 

(1) lievue de médecim\ 1885. 

(2) Communication faite au Congn^'s des médecins aliénisles et neurologîhlca, tenu 
à Toulouse. 
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croyoQs-nous, Marie et GuiDon, Heller (l), ontconslalé uoe paralysie mani- 
feste. 

Notre malade s'éloigne encore du type classique par l'absence du caractère 
familial. Il n y a jamais eu de myopalhiques dans sa famille, ni chez les ascen- 
dants ni chez les collatéraux. 

Vulci, eu quelques mots, son observation : 

X.. , ?ix ans et demi, né à terme. 

Père et mère bien portants, une sœur de neuf an» qui ne présente rien d'anor- 
mal. Comme autécédenti personnels, pas d*autres maladies qu'une coqueluche ot 
des oreillons. 

Il a parlé tard (deux ans et demi) et a toujours très mal articulé. Son intelli- 
gence laisse un peu à désirer; il est entêté, violent, irascible, incapable de Oxer 
son attention. 11 n'a pu apprendre à lire. 

Il avait souvent, dans les premières années, de petites crises se traduisant par 
de la pâleur de la face et un peu de raideur des membres; cela durait quatre à 
cina minutes. Les crises paraissent s'être montrées à la suito d'une chute. La 
bonne qui le tenait dan» ses bras l'avait laissé tomber de sa hauteur. 

Dès le début, on s'est aperçu qu'il marchait mal, mais sans y ajouter d'impor- 
tance : « Cela passera en grandissant disait le médecin. » 

Il était surtout gêné pour monter les escaliers; il marchait en Fe dandinant et 
tombait très souvent quand il voulait courir comme les autres enfants. Sa tête 
porte les traces de ces nombreuses chutes. 

Vers l'âge de trois ou quatre au'^, on s'aperçoit du développement exagéré de 
ses mollets, € de vrais mollets de bicycliste », disent les gens qui le voient passer. 

La première fois que nous voyons le malade, nous sommes frappés par ce dé- 
tail qui, joint à la difficulté do la marche, impose le diagnostic. 

Les mollets ont une consistance ligneuse et sont sillonnés par des veines dila- 
tées; les autres muscles sont plutôt atrophiés. On ne constate pas de contractions 
ûbrillalres. 

Quand il marche, le haut du corps se porte en arrière et il soulève alternati- 
vement chaque jambe comme avec effort. 

Pour monter les escaliers, il se bisse sur les bras en s'accrochant à la rampe. 

Il est très vite fatigué, et son attitude favorite e:=t la position à plat ventre. 

Pour se relever, il s'arc-boute d'abord sur les mains et la pointe dos pieds, rap- 
proche ses extrémités et grimpe ensuite le long de ses jambes, selon les diverses 
attitudes classiques des pseudo-byperlrophiques. 

L'ensellure n'oâtpas très marquée au repos; elle s'exagère pendant la marche. 

L'examen électrique ne permet de constater qu'une diminution de l'excitabilité 
pour les deux ordres de courant». 

Les soléaires et les jumeaux se contractent avec 8 MA au négatif, et 12 MA au 
positif. 

Pour les muscles des cuisses, on a aussi NFC > PFC. Il n'y a donc pas trace de 
DR. 

On est frappé par le volume exagéré de la tête : la face (2) est atone, sans au- 

(l) Revue de médecine j 1885. — Dans le cas de Marie et Guinon, il n'y a pas de pseudo- 
hyperlropbie. 

C2) M. Sabrazès, qui a examiné le malade, a été frappé tout d'abord par cet aspect 
de la face et il a cru un moment avoir sous les yeux un lépreux. Les faciès de notre 
malade présente en elTet, une grande analogie avec celui d'un lépreux dont M. Sabra- 
zès nous a montré la photographie. Mario et Guinon avaient déjà signalé celte ana- 
logie. (Hevue de médecine, p. 84,'; lîS«5.j 
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cune expressioû ; le masque est immobile, la féale baccale élargie, la lèvre infé- 
rieure un peu tombante. Pas d'atrophie marquée. 

La bouche, au repo?, est entr'ouverte ; il ne peut arrondir ses lèvres pour sif- 
fler : ce caractère est très marqué ; les paupières sont un peu tombantes, lo^ yeux 
saillants; Torbiculaire dos paupières fonctionne encore; cependant, au dire des 
parents, on voit un peu le blanc des jeui pendant le sommeil; il peut froncer 
légèrement le sourcil (t). 

Noire cas tient donc à la fois de la paralysie pseudo-hyperlropbique et du 
type facio-^capulo-huméral de Landouzy Dejerine. C'est donc une forme de 
tiransition entre ces deux variétés de myopathies. 

La constatation de faits analogues, reliant les divers lypes d'amyolrophijBS 
familiales^ a modifié la façon de les concevoir. 

On a actuellement une lendance à englober dans un seul et 'même groupe 
celui des myopathie^ primitives progressives, les divers types créés jusqu'à 
ce jour et auxquels on reconnaissait une individualité propre : paralysie 
pseiido-hyperlrophique, type Leyden Mœbius, Zimmerlin, Erb, Landouzy 
Dejerine. 

Il ne reste finalement que deux grandes familles : les myopathies, dont 
nous venons de parler, et les myéfopathies représentées par la maladie d'Aran- 
Uuchenne. Ces deux fonpes sont encore cliniquement différenciées par le 
caractère familial qui appartient à la première et la réaction de dégénérescence 
qui ne se rencontre que dans la seconde. 

On essaye cependant de fusionner ces deux familles, et le type Cbapcot- 
Marie ménagerait la transition, car il a le caractère familial de Tune et la 
réaclîou dé dégénérescence de Taulre; mais les preuves anatomiques man- 
quent jusqu*à ce jour. «Ce type doit donc, jusqu'à nouvel ordre, être rangé 
dans les myélopathîes, car la réaction de dégénérescence fait prévoir Texis- 
tenoe de lésions médullaires, avec ou sans lésions neurotiques (Hoffmann] (2)^ 

Le caractère familial semble perdre de sa valeur; rappelons qu'il fait dé- 
faut chez noire pseudo-hyperlroçhique. Quant à la réactipn de dégénéres- 
cence, elle constitue encore un signe précieux pour le diagnostic. 

Je sais que de très rares observations signalent la DR dans des formes myo- 
palhiques pures (3). Mais je crois qu'il faut accepter avec la ])lus grande ré- 
serve ces faits, de môme que ceux où Ton a trouvé la DR dans Talrophie 
musculaire hystérique, comme j'ai essayé de le démontrer dans ma précé* 
dente communication. ' 

(L) L'observation complète sera- publiée ultérieurement avec la photographie tfu 
malade. 

(2) Ce qui précède nous paraît résumer Topinion de M. le professeur Raymond. (J/a- 
ladies du système nerveux^ 1888, p. 226, 237. — Discours prononcé à Tinau^ration du 
monument élevé à Duchenne, de Boulogne, 1897.) 

(3) Dans les cas, avec autopsie, où la DR coïncide avec l'intégrité de la moelle, le« 
nerfJB périphériques sont plus ou moins atteints par les progrès de la maladie, mais 
les lésions sont secondaires. 
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ACNÉ, ÉLECTROLYSE, RADIOTHÉRAPIE 

Par M- le D- POKITONOFF, de Paris (1). 



Je sais qu'on va me considérer comme bien téméraire de vouloir parier 
devant tant de grands savants. Mais je promets d'être brève. 

Je me propose de vous faire part des résultais obtenus par le traitement 
des acnés rebelles, à Taide des rayons X ou la Rôntgénisation. 

Je n'ai pas la prétention de croire que cette petite communication ensei- 
gnera quelque chose; mais j'ose espérer qu'il n'est pas sans intérêt de pou* 
voir annoncer à tant de jeunes femmes et de jeunes filles, dont Tacné fait le 
désespoir de la vie tout entière, qu'on tâche de les secourir en mettant à 
leur disposition même les dernières découvertes de la science moderne. 

Chacun de vous se rappelle certainement avoir rencontré, dans sa clien- 
tèle, des cas d'acnés tellement récalcitrants à tout traitement que, après 
avoir essayé de tout et réduit la malade par un régime sévère à une faiblesse 
extrême, il a été obligé d'avouer son impuissance. 

Depuis des années, je m'entête à trouver des moyens pour soigner les 
acnéIqueSy le plus souvent femmes du monde ; moyens qui leur permettent 
de continuer leur genre de vie, ce qui, avec les lotions sulfureuses et les 
pommades au mercure, n'est pas toujours possible. 

De tout temps, cette question m'a intéressée; car ayant été atteinte moi- 
même, pendant dix ans, d'une acné des plus rebelles, je dois avouer avoir 
employé tous les moyens possibles et imaginables sans résultat appréciable, 
lorsque l'idée me vint de m' adresser, comme dernière ressource, au massage 
et à félectricité. 

Après avoir essayé différentes applications électriques et différents genres 
de massage, je me suis arrêtée, voilà quatre ans, au procédé suivant, que je 
demande la permission de vous décrire en deux mots. 

Chez des jeunes ûlles acnéiques qui, sans avoir des lésions internes, souf- 
frent'd'une certaine paresse de toutes leurs fonctions, et qui sont surtout 
atteintes d'acné frontale, je touche chaque bouton à Télectrolyse, et je pra- 
tique ensuite le massage, à l'aide d'un corps gras à base antiseptique, pen- 
dant quinze à vingt minutes. 

Selon les cas, les séances doivent être plus ou moins nombreuses; mais 
une série de vinçt à trente séances suffit ordinairement pour avoir raison des 
nouvelles poussées. 

Ce qui parle en faveur des idées émises par le professeur Pospélow dans 
son intéressant travail, où il signale l'atonie des muscles lisses comme une 

[h Commimication ftûte an XII' Congrès international, à Moscou, \e 25 août I81*7. 
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des causes de Tacné. Je suis donc très heureuse de me trouver en commu- 
nauté d'idées avec lui. 

Car, malgré la présence certaine de spores en gourde et de fins bacilles, 
qui d après Unna, appartiennent en propre à cette affection, il faut aussi ad- 
mettre que Tatonie des tissus environnant les glandes sébacées forme un 
milieu de culture favorable au développement de ces bacilles. Ces bacilles 
doivent donc être considérés comme cause secondaire, et c'est à la cause 
principale, c'est-à-diie au mauvais étal des tissus, qu'il faut d abord s'âtla- 
quer. Voilà donc le massage tout indiqué. 

Mais chez des personnes de bonne constitution, dont les fonctions sont en 
pleine activité, comme c'est le cas chez beaucoup de personnes alleinles 
d'acné, j'ai remarqué que le même procédé ne réussissait pas du loul. 

Je pensai alors à la faradisalion, qui agit bien sur la conlraclibilité mus- 
culaire, et qui, non seulement est apte à provoquer une gymnastique des 
muscles de la peau, mais possède encore un effet décongestionnant. Car, 
dans beaucoup de cas d'acné, ce sont surtout les congestions locales (dégéné- 
rant souvent en couperose) qu'il faut à loul prix éviter et combattre. 

J'essayai donc de recourir à Télectro- massage, c'est-à-dire au massage et à 
l'électricité réunis. 

Voici comment je procédais. Après avoir fait à mes malades un badigeon- 
nage faradique pendant quatre à cinq minutes, je les massais à l'aide d'un 
appareil spécial, dans le genre de ceux usités en Suède pour le massage du 
corps, seulement de dimensions tout à fait minuscules, que je tâchais de 
modifier autant que possible pour l'usage voulu. 

Mais j'avoue qu'il a fallu m'exercer avec beaucoup d assiduité sur moi- 
même (comme nous le conseille d'ailleurs le maître en la matière, le profes- 
seur Erb) avant d'acquérir une certaine sûreté de main qui me permît de 
manier ces instruments inédits et si peu complets, dont le fonctionnement ne 
me satisfait nullement. 

Je suis heureuse de saisir celle occasion pour déclarer ici que c'est à la 
grande compétence d'un savant électricien-ingénieur de Paris que je dois 
avoir à présent à ma disposition un instrument qui répond parfaitement à 
nos <r desideratas » et me rend de grands services dans le cas d'acné sur 
terrain « pléthorique », si Ton peut s'exprimer ainsi, et qui ne peuvent être 
soignés de la môme manière que l'acné sur terrain anémique. 

A l'aide de cet appareil, on peut pratiquer soit le massage et l'électricité 

en même temps, soit simultanément l'un après l'autre, ce qui est commode 

et donne une grande économie de temps. Il va de soi qu'il permet, dans son 

emploi, de graduer autant qu'il est nécessaire la force, la vitesse et la fré- 

' quence des vibrations. 

Ce serait abuser de votre bienveillance que de m'arrêter sur les détails de 
gon fonctionnement. D'autant plus que je ne le cite qu'en passant poiu* dé- 
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monirer, au contraire, que, ayant donné de bons rébuUals dans beaucoup 
de cas d acnés des plus rebelles, il n'était pas toujours efficace, lorsqu'il 
s'agissait des cas très négligés, ou bien lorsque cette affection siégeait sur un 
terrain très mauvais au point de vue du système nerveux. Car vous n'ignorez 
pas certainemçnt qu'il y a des femmes que cet état déplorable de leur figure 
préoccupe constamment, et dont l'abattement moral fait peine à voir» 

C'est lorsque, malgré tous mes efforts, j'avais échoué sur trois cas pareils, 
que l'idée me vint de m'adresser aux rayons X. Mais, si vous le permettez, 
je veux citer brièvement l'observation d'une de ces trqis malades, dont 
l'histoiie me parait assez intéressante. La voici. 

M'^" M..., vingt-trois ans. Bonne constitution, de paren's bien perlants, qui 
vivent encore tous les deux. Elle a un frère bien portant. Elle vit toujours à la 
campagne, dans un pays connu par ses vignobles. A été réglée à quatorze ans. 
Pas régulièrement. Reste quelquefois six- huit semaines sans rien voir. Règles 
peu abondantes, sans coliques. A eu la rougeole et la scarlatine, guéries toutes 
les deux sans suites fâcheuses. A eu à dix-sept-dix- huit ans une maladie d*es- 
tomac, avec crampes et coliques, sans avoir été alitée. 

Elle a commencé à avoir des boulons avant sa formation^ à treize ans. N*a 
rien fait pour cela, croyant qu*avec la formation les boutons disparaîtraient. 
Mais les poussées, au contraire, devenaient de {/lus en plus rapprochées et les 
boutons plus gros; elle se décide alors à consulter un médecin. 

Elle commence donc, à quinze ans, à suivre un régime spécial en ce qui con- 
cerne ralimentation ; prend beaucoup de dépuratifs. On lui ordonne localement 
quantité de pommades, lotions, etc., etc. 

Mais rien n'y fait. Elle coniinue cependant ces soins jusqu'à vingt- trois ans, 
moment où elle vint me trouver en m'annonçant qu'elle doit se marier dans un 
an, et me prie, coûte que coûte, de la débarrasser de cette difformité. 

£n effet, elle est dans un état lamentable. Les joues formaient comme des pla- 
cards d'eczéma diffus suintant par places et présentant à d'autres endroits le^ 
plaques d'exfoliation, si bien décrites par notre vénéré maître, M. Besnier, dans 
l'acné eczématisé. Il suffisait d'enlever ime couche d'épiderme desséché pour que, 
le lendemain, la même chose se forme à nouveau. Le front et le menton étaient 
couverts d'acnés et de comédons, mais c'est surtout le nez qui en était couvert, à 
ce point que je passais, après chaque séance, quelques minutes ^our l'en débar- 
rasser. Tout cela sur un fond très congestionné, qui, d'après le dire de la malade, 
devenait violacé (surtout le nez) après chaque repas, même le plus sobre. 

Après avoir examiné l'intérieur du nez, qui ne présentait rien d'anormal, je 
conseillais de faire soigner les dents, dont plusieurs, cariées, présentaient des 
foyers de suppuration. Je prescrivis un régime alimentaire des plus sévères, car 
M"<> M..., malgré tous les dépuratifs, avait l'air j)lutôt forte et robuste. A l'intô- 
rieur, des poudres antiseptiques, dont on cessa l'emploi aussitôt qu'on remarqua 
que Teslomac refusait de les supporter. 

Après avoir touché à l'électrolyse chaque bouton à part, nous commençâmes 
de suite nos séances d'éleclro-massage. Les première», cinq tous les jours, par 
une séance de vingt à trente minutes; après quoi, j'avais soin de couvrir chaque 
bouton électrolysé avec un morceau d'emplâtre au traumaiol. 

Les cinq séances suivantes étaient de trente à trente-cinq minutes, avec un 
Jour d'intervalle. Ce qui faisait dix séances en quinze jour?, après lesquelles elle 
se sentait tellement mieux qu'elle croyait pouvoir partir à la campagne. En effet, 
comme chaque bouton avait été touché à Téleclroly^e, il y en avait réellement 
moins et la rougeur générale avait disparu. 
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Mais, en revanche, sur un fond décongestionné, les plaques des jouef^* quoi- 
que sèches à présent, paraissaient davantage. Yoilà pourquoi elle avait hâte 
d'aller se cachera la campagne, espérant les faire pâlir par le temps. 

Un mois après, elle me donna de ses nouvelles en m*annonçant qu^elle avait 
passé encore par une nouvelle poussée, mais que les boutons avaiei^t été plus 
circonscrits et moins profonde* , et que le nez rougissait moins. 

Nous fîmes donc encore trois séries nouvelles (dé huit, t^ept et six) de séances. 
Après sept mois de traitement, la guérison n*était pas radicale, il est vrai; mais 
il était incontestable que Tétat était beaucoup meilleur. 

£n effet, la rougeur générale avait disparu; sur le nez on ne voyait non seule- 
ment plus un seul comédon, muis plus de traces de glandes trop ouvertes. Le 
nez ne rougissait plus et paraissait beaucoup plus petit, au dire de tout le monde. 

Mais rétat moral de la malade laissait encore beaucoup à désirer, car, au 
moindre épart de régimo, elle subissait une petite poussée d'acnée punctiforme et 
les malheureuses plaqu'^s des joues reparaissaient. Elle avait même fait Tobser- 
vation que c'est surtout le ihé du « five o* clock » qu'elle était obligée d'avaler 
aux visites insipides, mais obligatoires, qui lui faisait du mal. 

Gomme le temp;^ du mariage approchait, il fèiUait prendre une détermination 
décisive. Yoilà pourquoi, pour remonter son moral, je lui conseillai de prendre 
quelques bains électriques, qui, dans des cas pareils, m*avaient souvent réussi. 

Je l'envoyais donc chez mon excellent confrère, le D' G. Gautier si eompétent 
en électrothérapie. En effet, les bains calmèrent son irritation générale. Elle 
dormait mieux et mangeait mieux ; mais les plaques et quelques petites acnés 
persistaient toujours. C'est alors que nous décidâmes de les soumettre à Tin- 
lluence des rayons X, qui, après douze séances, unirent par blanchir ces plaques 
rouges sans avoir occasionné d'autres accidents. 

Ici, je prèle la parole à M. le D' Gautier, qui donne les détails de son pro- 
cédé, que voici : 

« Nous savons que les rayons X sont susceptibles de produire des éry- 
Ihèmes de la peau et des brûlures profondes. 

« Ces accidents ne sonJL pas dus le plus souvent à des prédispositions spé- 
ciales des malades, mais plutôt à des imprudences entre les mains d'expéri- 
mentateurs ignorants. Ajoutons qu'il est regrettable de voir un« foule d'in- 
dustriels utiliser ce nouvel agent physique pour lo diagnostic et le traitement 
des maladies, et il est à désirer que les membres du corps médical s'élèvent 
à l'avenir contre de pareilles prétentions. 

« Non seulement les rayons X peuvent être sans danger, employés avec 
discernement; mais encore ils peuvent rendre de grands services en derma- 
tologie. Nous citerons particulièrement les heureux résultats qu*ils peuvent 
donner dans l'acné et la couperose. Chez quinze malades, les avantages de 
cette médication se sont montrés très sérieux. Ce traitement doit être appli- 
qué avec une technique particulière : 

» 1^ Séance quotidienne; 2* séance de cinq à six minutes; 3<» tube de 
Crookes de grandeur moyenne, actionné par une bobine qui prend 4 am[)ère3 
et 18 à 20 voits, et enveloppé entièrement de molleton noir. 

« On a d'abord soin de protéger les cils, les sourcils et les cheveux, à 
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■ . V 

t 

• ' Taide d'une lame de plomb. Le plomb esl flexible et prend à volonté le con- > 

tour da squelette. Il.e tube doit être distant de 30 centimètres de la figure, et l 

on traite simultanément un côté de la face, puis Tautre. Après la sixième ; 

séance, Tefifet commence à se produire. La peau pèle légèrement, lacné pâlit, r 

les vaisseaux sont moins apparents. On volt apparaître plus tard, entre les ^ 



boutons et les plaques de couperose, des traînées blanches. Enfin les tissus i 

se décolorent, ; 

c On est en droit de se demander comment agissent les rayons X ? ^ 

« Par une action alrophique décongestionnante et, probablement aussi, par ^ 

une action microbicide. Cette action atrophique se remarque bien sur le 
système pileux, car les cheveux tombent et puis repoussent plus fins. Les 
ongles deviennent cassants. » 

Mais, chez nos malades, ces accidents n'avaient pas eu lieu, car on avaii ' 

soin de placer le tube distant de 30 centimètres de la figure. Et nous savons 
qu'à cette distance les effluves électriques perdent leur force; car, d'après 
les dernières recherches du D^ Ballhazard, c'est aux effluves électriques qu'il 
faut attiibuer ces accidents et non aux rayons 5 eux-mêmes. Or, ces effluves 
perdent leur influence, grâce à renveloppemenl du tube par une » étoEfe 
noire. 

Loin de moi certainement, Tidée que c'est aux rayons X qu'il faut recou- 
rir chaque fois qu'il se présente un cas d'acné. Cette installation n'est pas 
d'abord à la portée de tout le monde, et son maniement exige des connais- 
sances spéciales. 

Mais si j'ose me faire une douce illusian, je prends la liberté d'exprimer 
ici Tespoir que, peut-être, ma modeste communication aura servi à démon- 
trer qu'on peut quelquefois sortir des cadres étroits de la routine, qui r^ne 
malheureusement encore trop en maître dans la dermatologie contemporaine, 
et que ce n'est pas un péché (comme on me l'a assez reproché) de travaiUer 
à chercher des moyens inusités par d'autres, môme lorsqull ne s'agit que de 
nez louge et de couperose, affections dont on ne meurt pas, il est vrai. 

Car, stir ce terrain scientifique, les superstitions ne devraient pas exister, 
et je prétends que chaque spécialiste (et même lorsqu'il est spécialiste t par 
surcroît », comme le dit très bien le professeur Gaucher) peut, et doit faire 
usage de la science libre et libératrice de tout préjugé, comme bon lui 
semble. 
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VARIÉTÉS 



Traitement de certaines affections chirurgicales des membres 
par le* bain d'air chaud. 

D*aprè8 deux chirurgieofi américains MM. les D" E. R. Kirby et J. O'Mallej 
(de Philadelphie), le bain d'air chaud et sec, dont on se sert souvent contre les 
afifect|ons rhumatoïdes chroniques, donnerati aussi de bons résultats dans le trai- 
tement des fractures, des entorses et des synovites tendineuses. 

G*est ainsi que dans une trentaine de cas de fractures diverses, soumises à 
Faction de l*air chaud à partir du moment où elles paraissaient suffisamment 
consolidées pour permettre d'enlever l'appareil immobllisateur, MM. Kirby et 
O'MalIey ont vu l'œdème et la tuméfaction rétrocéder rapidement et le fonction- 
nement du membre lésé fo rétablir on beaucoup moins de temps que sous Tiij- 
Quence du massage et de l'électricité. 

n en a été de même chez les sujets atteints d'entorses. 

Pour ce qui concerne les synovites tendineuses, les cas aigus de celte affection 
ont guéri très vite, tandis que dans les lésions chroniques l'effet favorable du bain 
d'air chaud a été beaucoup plus lent à se produire. 



Traitement par l'air phaud du rhumatisme avec ankylose, 

par le D»" Siblbt. 

Le D^ Sibley rapporte le cas d'une jeune fille qui avait été prise d'une attaque 
très aiguë de ihumatisme et qui était restée avec une ankylose du genou droit 
et des deux articulations du coude. Pendant deux an?, pour marcher, elle s'était 
servie de béquilles; il lui était impossible de monter ou de descendre un escalier, 
de faire sa toilette, de mettre sa jaquette, etc. Elle ne pouvait porter les mains 
à la bouche; pour manger elle se servait maladroitement d'une grande cuiller. 

Les articulation^^ du coude étaient immobilisées presque à ang'e droit et se 
trouvaient complètement en pronation; elle était incapable de faire aucun mou- 
vement (ou du moins de bien faibles), soit d'extension, soit' de flexion, soit de 
rotation. 

Son genou droit était ankylose presque à angle droit ; il lui était impossible de 
faire aucun mouvement avec ce membre; les muscles de la jambe et de la caisse 
étaient perdus. 

On lui institua le traitement à l'air chaud de Tallerand-ShefÛeld, et l'améliora- 
tion commença bientôt. Au bout de cinquante- quatre séances, la malade était ra- 
dicalement guérie. ^ 

Elle pouvait marcher sans béquilles, sans canne, elle s'habillait elle-même et, 
en un mot, elle faisait de sa per.^onne tout ce qu'elle voulait. Son état général 
lui-même avait été aussi beaucoup amélioré. 

Voici, en deux mots, la méthode générale du traitement : 

L'appareil consistait en une boîte combinée de telle sorte que la main, lo bras, 
le pied, la jambe, ou même le buste tout entier, puissent y être enfermés tout 
entiers et traités localement. On y élevait graduellement la température de 20u à 
300^ Farheinhet, selon la nature de l'affection et la tolérance du patient. La durée 
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du bain est d'ordinaire d'une heure. Ën^^uite on mobilise et on masse le membre 
malade. Il est bon de faire porter au malade un vêtement de flanelle pour faciliter 
la trans^piration. La partie ainsi traitée ne tarde pas à entrer en transpiration et, 
petit à petit, le corps tout entier devient moite et couvert de sueur. Le pouls et 
la respiration deviennent plus fréquents, la température du corps s'élève d'un ou 
deux, ou même de trois degrés Farenhcit. La douleur est presque aussitôt rnlevée 
par la chaleur et les parties du corps deviennent plus flasques et plus souples. 

(Med. Times and Hosp, Gaz., n^ 13.) 



Traitement galvanique de l'épanchement pleurétique séreux. 

M. le D»" E^ De Renzi, professeur de clinique médicale à la Faculté de méde- 
cine de Naples, a recoure avec succès aux courant-s constants dans le traitement 
de la pleurésie séreuf^e. Ce moyen réussirait souvent à faire disparaître l'exsudat, 
mais à condition que le courant soit très intense. Jusqu'à présent on n'a pas pu 
employer des courantî* aussi forts que ceux dont se sert notre confrère, attendu 
qu'iU produisent, à leurs points d'application, iine destruction étendue des 
tissus. 

Or, M. De Renzi est parvenu à tourner cette difOcuUé en neutralisant l'action 
éîectrolytique des électrodes par l'usage de solutions acides et alcalines. Il se sert 
d'une pile de 30 à 50 éléments : une large électrode correspondant au pôle positif 
et munie d'un tampon imbibé d'une solution alcaline est appliquée sur la moitié 
du thorax où siège l'épancbement; l'électrode négative, préalablement trempée 
dans une solution acide, est placée sur un point quelconque de la surface du 
corps. 

Nouveau transformateur électrique à haute tension. 

Dans une communication faite à la Société des Ingénieurs civils, le 8 novembre 
1897, M. 0. de Rochefort-Luç«y a dit que depuis la découverte de Rôntgen, 
Tétude des transformateurs électriques à haute tension a pris une nouvelle impor- 
tance. 

La bobine de Ruhmkorfl* est seule encore en usage. 

Les inconvénients de ceile-ci sont les suivants : mauvais rendement qui n'at- 
teint guère que le 20 «/o des watts fournis; coût de construction, tant à cause du 
prix élevé et du poids des matériaux employés qu'à cause de la main-d'œuvre 
nécessaire pour enrouler des kilomètres de dis; délicatesse de l'appareil qui se 
détériore facilement avec le temps par fendillement de l'isolant ou par combustion 
du fil induit; poids très élevé rendant les transports difficiles. 

M. Rochefort a étudié la question avec M. Wydts; tout repose sur l'isolement 
du circuit induiL 

Aux hautes tensions qui se produisent dans la bobine et qui atteignent 300,000 
ou 400,000 volts, l'état physique de l'isolant est d'une importance extrême. Les 
isolants solides, le verre, par exemple, sont facilement traversés par des effluves 
qui deviennent, avec le temps, de plus en plus importants en modiflant l'état mo- 
léculaire du verre pour se frayer un passage. 

Quant aux isolants liquides, ils s'électrisent de façon différente au contact des 
pôles extrêmes qui émergent; des attractions et des répulsions moléculaires se 
produisent au sein de l'isolant, des espèces de courants liquides se forment pour 
permettre aux molécules électrlsées à potentiels différents de recombiner leur 
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ékcUicité. Un frémièsement maolfeste s'obserre alors à la sur&ce et le rendemeot 
peut 8*abaisfier des 9/10. 

Les isolants visqueux ou pâteux, qui n'ont ni les pores des solides ni 4a mobi- 
lité moléculaire des liquides, offrent un état physique favorable. Ces isolants sont, 
en général, des carbures d*hjdrogène qui, décomposés lentement par les actions 
électriques intérieures, laissent déposer du carbone pulvérent, et ces particules 
conductrices en suspension font perdre à la matière ses qualités d'isolement. 
MM. Rochefort et Wjdts ont po, tout en employant un isolant visqueux, éviter 
le dépôt du carbone^ grâce à un dispositif spécial. 

Dans leur transformateur, Tinduit est le même que dans une bobine de Ruhm* 
korff; il se compose d*un boyau de fer doux, autour duquel s'enroole une double 
couche de gros fil de cuivre qui aboutit aux deux bornes du courant primaire. Un 
tube isolant entoure le faiç^ceau indicateur. . 

L'inducteur est composé d*une seule bobine comportant 600 grammes do fil de 
cuivre 16/! 00. 

Celte bobine inductrice est placée dans la région médiane de Tinduit ; elle re- 
pose sur deux tubes de Terre soutenus par un bloc de bois. Au-dessu?, en béu- 
chon de bois muni de deux tasseatix repose sur la bobine induite au moyen de 
deux tubea de verre. 

Les deux extrémités de Tinduit sont reliées aux deux bornes secondaires pla-' 
cées dans les bouchons des deux tubulaires du vase do verre dans lequel le toui 
est placé verticalement. 

Le vase de verre est rempli d'un isolant carburé pâteux. 

L'appareil ainsi construit donne 20 à 22 centimètres d'étincelles avec 6 volts et 
3.3 ampères, soit 20 watt^ environ. 

L'induit de la bobine de Ruhmkorff, donnant la même tension, serait composé 
de 50 à 60 galettes ou bobines plates accooplées eu tension et séparées par des 
cloisons solides isolantea. Le poids du fil de llnduit serait de 5 à 6 kilogrammes. 
Le nombre de watts employés serait 120 environ. 

Le nouvel appareil, ayant tm induit à faible résistance, donne un rondement 
en intensité, à tcnfiion égale, sopérieiur à la bobine dç RuhmkorfT correspondante. 
Comme, sous une même tension, l'émission des rayons X croît avec l'ampérage 
secondaire, Tappareil cowient donc bien à leur production» 

Le condensatenr n'a rien de particulier. Le trembleur employé est du genre 
Foucault, lai vitesse, la distance de Télectro à l'armaiure, le niveau du mercure 
sont r^lables. , (L Électricien.) 

Ainptodtnétre tlicxniifiiie éi iii0roiire. 

M. Camichel a {Hésenté récemment k la Société française de Physique un 
nouvel ampèremètre intéressant. L'appai*eil se compose d'un tube en U rempli 
de mercure; dans l'mte des branches de ce tube plonge on thermomètre à mer- 
cure dont le réservoir a un diamètre très peu inférieur à celui du tube. OnTéalise 
alnsi^ autour do réservoir ihermométrique, une résistance qui, dans on des 
appareils étudiés (modèle destiné ^ux courants oompri« entre et 20 ampères), 
était environ 1/5 d'ohm. On fait passer dans le mercure contenu dans le tube U le 
courant à mesurer, et on note l'élévation de température I indiquée par le ther- 
momètre, au bout de trente secondes. 81 la température du mercure, au début de 
l'expérience, a une valeur toujours la même, si Tappareil est placé dans une 
enceinte à température fixe, un courant déterminé traversant l'appareil déve- 
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loppe une quaniité de chaleur Q coDslante, dant une fraction, q^ également 
constante, produit rélévation de température du thermomètre, la différence 
Q ^ q étant transmise au mercure du tube en U par conductibilité calori&que, 
par coDvection, et au milieu ambiant par rayonnement. Un même courant pro- 
duit donc une élévation de température constante t du thermomètre. Cette 
méthode permet donc de mesurer les intensités des courants. 

M. Camichel étudie Tiofluence de la température ambiante r celle-ci variant 
de IS^', il est impossible de saisir de différence dans les indications de Fappareil. 
Cette particularité s^expUque par le fiaible rayonnement de Tappareil et par la 
faible variation de la conductibilité thermique du mercure avec la température. 
Cet ampèremètre, ayant un coefficient de self-induction, négligeable, convient 
très bien à la mesure des courants alternatifs; on le vérifie facilement en le 
comparant à un électrodynamomètre. 

La variation de réf istance intérieure de Tappareil destiné à mesurer les cou- 
rants compris entre et 20 ampères est 1/200* d'ohm environ; on la rend négli-^ 
geable en plaçant Tappareil dans un circuit ayant une résistance minima de 
5 ohms. L'approximation des mesures attehit facilement le 1/200*. 

H. Guillaume a demandé si de petites variations dans la position du thermo- 
mètre modifiaient sensiblement les indications de riosirument. M. Camichel a 
répondu que l'influence est très grande : Tindication du thermomètre dépend 
moins de la résistance intérieure de l'instrument que de la position du réservoir 
thermométrique par rapport aux points où le passage du courant développe de 
la chaleur. 

Le bain d'air chaud dans le traitement de certaines affections 
gsméedogiqnes, par le EK Thomson (d'Odessa). 

Notre confrère russe a trouvé que le bain d'air chaud, recommandé récem- 
ment par le l>^ K. Dehis, de Dorpat- Youriew» pour le traitement des hydropities 
d'origine rénale, cardiaque et hépatique, ain^ i que des chloro- anémies et des 
affections rhumatismales, produit dans les phîegmasies utérines et péri-utérines 
chroniques des effets généralement supérieurs à ceux des procédés ordinaires de* 
balnéation et d'hydrothérapie, tout en constituant une méthode thérapeutique 
plus simple et moins coûteuse. 



Dn traitement des suppurations des sinus accessoires et de l'o* 
reiUe par le gaz ozone (The treaiment of suppurative di^ases of the 
ear by ozone gasj^ par le D' W. Schbppbghell. 

Ayant remarqué que les effets plus ou moins satisfaisants obtenus par le . 
bioxyde d^bydrogène dans le traitement des suppuratious du nez et des oreilles 
étaient dus à l'action de Voxygène n^ssant^ l'auteur a eu l'idée de remplacer le 
bioxyde d'hydrogène, qui est très irritant, par l'ozone obtenu par le procédé de 
Siinnens. L'osone est, en effet, un oxyviant puissant, possédant des propriétés 
décolorantes et désinfectantes très énergiques. 

Son application se fait au moyen de l'appareil suivant : l'ozonateur est relié & 
une bobSoe d'induction. Un réservoir à air comprimé est mis en rapport avec le 
tube de l'ozonateur, de feçon à ce que le malade puisse graduer la quantité d'ait 
qui fe rend à l'appareil. Le tube opposé de l'ozonateur peut recevoir les diffé- 
rentes canules qui servent au traitement des cavités du nez et des oreilles. Pour 
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que le malade n*inepire pas Tozone, on lui recommandera de ne laisser passer 
l'air comprimé que pendant Texpiration. Les séances ne dureront pas plus de 
dix à vingt-minutes, deux ou trois fois par semaine. 
, Outre les empyèmes du sinus et les suppuration?* de ToreiUe moyenne, l'auteur 
a appliqué ce traitement dans plusieuri^ cas d'ozène et obtenu, dit- il, des résul- 
tats encourageants, ("/oum. o/'/arî/npo/., e(c , juillet 1897.) 



MEMENTO THÉRAPEUTIQUE 



Le bain électrique chez les cardiaques, 

Par MM. GAUTIER et LARAT. 

Le bain est, en général, conlre-indiqué dans les affections du cœur arrivées 
à la période d'hypo-syslolie; les cardiaques, en effet, éprouvent, quand ils 
sont plongés dans Teau tiède, même très rapprochée comme température de 
celle du corps, soit de 33 degrés et demi à 34 degrés, un état de malaise très 
accentué; k dyspnée s*exagère, Textrémité céphaîique se congestionne et 
des syncopes peuvent même se produire. 

Il est très remarquable que ces malaises n'aient plus lieu dans le bain 
hydro-électiique. Des malades qui ne peuvent supporter le bain ordinaire 
sans suffoquer se trouvent parfaitement bien dans un bain dontTeau est par- 
courue par un courant alternatif sinusoïdal. Il y a là une anomalie dont 
il ne nous parait pas impossible de donner Texplication. Dans le bain simple 
rimpression de Teuu provoque un reserrement des capillaires de toute la 
surface cutanée, le sang est refoulé dans la profondeur des tissus, les organes 
ultra-lhoraciques et les centres nerveux se congestionnent. Cette môme im- 
pression existe bien, sans doute, dans le bain électrique, mais elle est non 
seulement combattue mais totalement annihilée par l'action en sens contraire 
produite par le courant qui, lui, par sa puissante action vaso-motrice, favo- 
rise, au contraire, la circulation périphérique; le sang circule plus vite et 
plus librement dans les capillaires engorgés, les organes thoraciques se trou- 
vent immédiatement soulagés, et le co&ur auquel on demande, dès lors, un 
effort moindre, fonctionne avec plus de régularité. Les vues théoriques se 
trouvent conBimées par ce fait constant, que les œ<ième8 cardiaques dimi- 
nuent d'une façon très appréciables dans le cours d'un bain hydro-électrique. 
Celte diminution va parfois jusqu'à la disparition totale de l'œdème, et cet 
effet, si favorable sur la circulation, loin d'être passager, se prolonge, non 
seulement plusieurs heures, mais parfois quarante-huit heures et plus. Après 
une série dé bains hydro-électriques, la diminution de l'œdème peut durer 
des mois entiers. On conçoit qu'il y ail là un moyen précieux de traitement 
des cardiopathies, maladies qui, nous en sonunes convaincus, viendront tôt 
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OU tard demander le concours de Téleclrothérapie, dont la place est marquée 
à côté des moyens pharmaceutiques et diététiques usuels. 

La manière d'administrer le bain électrique est des plus simples : le pa- 
tient est immergé dans de l'eau, dont la température est d'environ 34<>. Une 
plaque conductrice est placée à la tète de la baignoire, deux autres aux 
pieds ; la durée du bain, toujours bien supporté, nous nous plaisons à le 
répéter, doit être de un quart' d'heure environ; Fintensité du courant, da 
30 milliampères sous 20 à 30 volts. Le courant employé par nous a toujours 
été le courant alternatif sinusoïdal. 

Ce courant alternatif sinusoïdal ne tient ni du courant voltalque ni du cou- 
rant faradique, et il se différencie nettement* de la galvano*faradisation de 
Wattevllle. 

Ott sait que le courant de secteur continu est très dangereux à employer 
en thérapeutique, à cause de sa dérivation à la terre; tandis que le secteur 
alternatif eàt inoffensif, surtout réglé par notre outillage. Cet avantage im- 
portant qui lui fut refusé, en 1890, à la suite de nos premières recher- 
ches, lui est accordé aujourd'hui par tous ceux qui l'utilisent. Un ing<^- 
nieur a également avancé, à la suite d'études faites dans notre laboratoire, 
que l'onde alternative, provenant du secteur, était brisée et inégale. Si les 
expériences de cet auteur font incontestablement ressortir, que les courbes 
des courants alternatifs sont loin d'être assimilables à des sinusoïdes, il n'en 
est pas moins vrai, d'après MM. A^braham et Carpentier, que la méthode 
rbéographique démontre que lorsqu'un alternateur charge un transformateur, 
1^ courbe tend vers la sinusoïde. Ce transformateur, comme on le sait depuis 
notre première publication (1890), est placé entre le secteur et le malade. Le 
fait est doue intéressant à signaler. 



NOUVELLES 



Inauguration de l'hôpital Boucicaut. 

Le testament de M"^° Boucicaut doit être considéré, a dit J. Simon, 
comm« un chef-d'œuvre de libéralité, d'intelligence et de bonté. La géné- 
reuse bienfaitrice, en effet, depuis l'école de son village jusqu'à l'Institut 
Pasteur, a su reconnaître toutes les œuvres utiles, nées de I atelier ou de 
l'esprit. 

C'est à ce titre que TAssociation des Inventeurs et Artistes industriels, 
Tune des fondations du baron Taylor, qui a reçu de M*»» Boucicaut la somme 
de cent mille francs, s'était fait représenter à cette inauguration par son 
vice-président, le D»* G. Gautier, le directeur de la Revue internationale 
(TÉlecirotfiérapie. 

Le professeur Th. W. Engelmann prendra, à partir du i^'' janvier 1898, la direc- 
tion des Archiv. fur Physiotogie, que la Société de Physiologie de Berlin avait 
provisoirement anooncée après la mort de Du Bois-Heymonct« 
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RADIOliRAPIIIE S: UÂDIOTHÉIIAPIE 



Radiographie d'un sou ayant séjourné dix -sept jours 
dans l'œsophage dune petite fille de cinq ans, malade 
du D*^ Récamier. — Radiographie , pur It; [)' lî. «iAirrKa. 

II parai l exliEiurdïnaire qu'un êou i>ui^se tni\ eis<-T la |>ai lie sopcrioure de 
rœsopliap:ê d'un cDraiil de cet ù^e* 

Mou dîsiingué coiiiVèie, le D'' Araffun, de Bois-ColomlM^s, a rHate daiif? la 
Médt^cîjie r/KJi/fJTTip, du \) décembre I89fj^ robsnrvalitm d'une petite 11 lie tic 
quatre ans, qui avait avaîe ègalemeul un î^ou. Ce corps élranjzer resta 
dix jours dans Tœ^sophage sans pruvoijuer ni fièvre ni in Ha m malien. La ra- 
dîtj^napïiie précisa assez nettement le yiè|je du sou ei ses rap^jurlt? ao niveau 
de la troisiènje verU ijre dur.^ale, eomnie dans le cas de la petite malade du 
D^ Bécamier, 




Il ne faiil pas perdre df vm^ -pie l\rst>filiai.^e e?l un cunduit à jKuiii,s suUpU^^ 
et extrêmement tlilalaLles. Unaud un rinsufHe, on mieux lin'^pj'iJLi eoule du 
pL1,tre liquide j le Uiuule m?^ophr)pien ainsi obtenu présente tleux points ndrêcj^. 
Leir^ pièce:?* de monnaie ^Introihiî&ent dans Fiesuy^ia^xe nec^t'^saironienl en tra- 
vuri» disteiidaiii le^ |iaruis littérale?, tl î? ^[►priquunl ^ur 1«^^ laces îHistericurt^ 
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(cervicale) el antérieure (laryugienue). Les contractions du pharynx facilitent 
la descente du corps étranger (premier rétrécissement), qui §'arrôte d'habi- 
tude au deuxième rétrécissement (niveau de la troisième vertèbre dorsale) ; 
dans celte région, les contractions des parois deToesophage sont généralement 
impuissantes à favoriser sa descente. 

D'autre part, dit le D*" Fort, il ne faut pas calculer les dimensions de cer- 
tains organes diaprés lès proportions générales du corps. Les organes se dé- 
veloppent ea raison de l'importance de leurs fonctions. L'encéphale est à la 
naissance supérieure en poids de la moitié de celui de Tadulte. Pour la moelle 
épinière, c'est encore plus remarquable. Il en est de même de l'œsophage 
dont le but est la déglutition. Son développement est précoce. 

Les corps étrangers de l'œsophage présentaient les plus grandes difficultés 
de diagnostic, qui disparaissent depuis la découverte des rayons de Rôntgen. 

La radiographie reproduite par notre confrère et ami Aragon fut prise en 
huit minutes; celle que nous reproduisonç a été obtenu^ en trois minutes et 
demie. Sa grande netteté a été appréciée par l'opérateur, M. JalagUier, chi- 
rurgien de l'hôpital des Enfants-Assistés, qui a bien voulu la présentera la 
-^ociété de Chirurgie. 

Depuis 1896, les ampoules cathodiques, les plaques et le manuel révéla- 
teur ont fait de grands progrès. 



De la valeur des rayons Rontgen pour la chirurgie, 

par KUMMEL, de IlainbourK (1). 

A la dernière réunion de la Société allemande de Chirurgie, Kùmmcl, de Ham- 
bourg, tu une intéressante communication sur la valeur des rayons Rôntgen pour 
la chirurgie. Nous traduisons et résumons cette communication d'après le compte 
rendu qu'en fit l'auteur lui-même pour le Ccnlralblatt jûr Chirurgie, 

On put craindre après la découverte de Rôntgen de ne pouvoir en tirer tout le 
parti que l'on espérait pour le diagnostic des affections chirurgicales : le temps 
de pose était trop long pour qu'on pût y soumettre facilement les malades et les 
blessés en exigeant d'eux Fimmobilité nécessaire. Mais les travaux incessants des 
physiciens, des électricrens et des médecins, ont permis d'augmenter l'intensité 
des rayons et de réduire fortement le temps de poçe tout en augmentant la net- 
teté des images. Aujourd'hui la pose ne dépasse pas cinq minutes, même pour les 
parties épaisses du corps de l'adulte, comme le bassin et l'articulation de la han- 
che; d'une demie à une minute, elle suffit en général pour l'obtention d'épreuves 
des extrémités du bassin chez les enfants, et pour la main, l'avant- bras, on ob- 
tient même des épreuve» instantanées irréprochable*. 

Les clichés sur verre donnent plus de détails et plus de renseignements que les 
épreuves sur papier, mais leur étude néce?site un certain apprentissage. Les re- 
productions faites par les journaux médicaux sont en général très infidèles el ne 
rendent que très imparfaitement les détails de la plaque. 

Les rayons X furent surtout employés au début pour la recherche de corps 
étrangers en métal ou en verre, tandis que les morceaux de bois, de cuir, les 
débris de vêtements ne donnaient pas d'image; on arriva progressivement à re- 

(l) Communication faite uu CongW's allemand de Chirurgie en avril 1897. 
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ebercher les corps étrangers, spécialement les projectiles, dans toutes les parties 
du corps, et il en est bien peu aujourd*bui où on n*en ait décelé. Uextraction du 
corps étranger, surtout des aiguilles fines, est parfois entourée de' difficultés 
parce que la pbotograpbie ne renseigne pas la profondeur à laquelle il est situé. 
On arrive cependant à la déterminer en prenant des épreuves dans des directions 
différentes : en pbotograpbiant par exemple une aiguille dans la main, à travers 
la paume d*abord, puis à travers le bord interne ou externe, on saura quelle est 
Tépaisseur de tissu à diviser. 

En procédant de la même façon, on peut localiser des projectiles à Tintérieur 
du crâne, du tborax, en déterminant si la balle est dans le poumon et en quel 
point, ou si elle est logée dans les parties molles. On peut ainsi fixer la position 
d*une aiguille cassée dans une amygdale et l'extraire. On peut photographier des 
corps étrangers placés ou ayant pénétré à Tlntérieur des différentes cavités d? 
corps; c'est ainsi qu'on peut déterminer la position de canules trachéales, celle 
de corps étrangers avalée et arrêtés dans l'cBsophage (pièces de monnaie, râteliers) 
ou ayant pénétrés dans l'estomac et qu'on peut alors retirer par une opération, 
comme Péan et Baw l'ont fait pour des pièces de monnaie, White pour une pe- 
tite étoile métallique, ou qu'on peut suivre dans leur trajet à travers le tube di- 
gestif, comme Ilocheneyg l'a fait pour une pièce de monnaie. On sait alors exacte- 
ment à quel niveau il faut faire porter l'intervention si elle devient nécessaire. Il 
faut citer encore le bouton de Murphy, dont on peut suivre les pérégrinations. 
Dans tous les cas où la photographie ne porte pas Timage du bouton, on peut être 
certain de son évacuation. 

Les dilatations de l'œsophage peuvent être aussi rendues appréciables. Il suf&t 
de les remplir avec une solution concentrée de bismuth* Parmi les sels métalli- 
ques qui ont été expérimentés relativement à leur perméabilité pour les rayons, 
le bismuth est un des plus convenables à employer étant donné son peu de toxi- 
cité pour les cavités du corps. 

On a cherché aussi à démontrer des dilatations de l'estomac en y introduisant 
des sondes remplies de fils métalliques^ do limaille, etc., et qui viennent s'appli- 
quer sur la grande courbure. 

Les rayons Rôntgen peuvent déceler aussi les calculs formés au sein de Toi^a* 
nisme, à l'exception des calculs du foie ; la cholestérine est en effet tout à ûût 
perméable, tandis que les cristaux d'urates et de phosphates ne le sont pas; aussi 
peut-on obtenir des images très nettes de calculs vésicaux, et si nous possédons 
pour ceux-ci des moyens pratiques et sûrs de diagnostic, il n'est pas indifférent 
de pouvoir être fixé sur leur nombre et leur volume d'une façon certaine, et d'une 
innocuité absolue pour le malade. Des corps étrangers introduits dans la vessie 
peuvent évidemment être décelés de la même façon. Seiffart a pu fixer très net- 
tement l'image d'une aiguille enfermée dan» la vessie d'une jeune fille, sur de 
petites plaques entourées de gutta-percha et placées dans le vagin. 

Quant au diagnostic des calculs rénaux, il peut parfois être posé avec certitude 
par les rayons Rôntgen, ce qui a dans certains cas une très grande importance. 

L'étude des fractures des os offre un champ très vaste à l'application de laskio> 
graphie. En un an Kûmmel a fait 1200 épreuves et examiné près de 450 fractures, 
parmi lesquelles des fractures de tous les os du corps, hormis ceux du crâne, de 
la colonne et du sternum. Il est douteux d'ailleurs qu'on puisse étudier par ce 
moyen les fractures du crâne. Si les rayons X rendent des services pour diagnos- 
tiquer facilement et exactement les fractures, lans faire souffrir les malades, ils 
sont bien plus utiles encore pour le traitement^ pour contrôler la position des 
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fragments dans Tappareil, et permettre de corriger à coup ràr les réductions dé* 
fectueu^es. On est souvent étonné de voir encore chevaucher des os alors que 
cliniquement la fracture parait absolument réduite ; or le chevauchement ou le 
déplacement d'éclats osseux plus ou moins volumineux et souvent inappréciables 
par les moyens ordinaires entretiennent 4)arfois chez les blessés des troubles fonc- 
tionnels dont ils se débarrassent très difficilement. Les interpositions de muscles, 
les pseudarihroses consécutives peuvent être diagnostiquées par les rayons X. 

n suffît de mentionner les services qu*lls peuvent rendre pour le diagnostic et 
le traitement des luxations; mais ils sont particulièrement utiles pour Tétude de 
certaines fractures, rares à la vérité^ qui sont prises habituellement pour des en- 
tor^'os on des contusions. Kiimmel a pu diagnostiquer ainsi des fractures isolées 
des os du carpe, de Tolécr&ne sans signe objectif, des os du tarse, etc. Des cas 
de ce genre sont très intéressants en matière d'accidents; les rayons X permet- 
tent souvent de se rendre un compte exact des lésions et de reconnaître une 
cause objective aux plaintes des blessés qui réclament des dommages-intérêts et 
d'en démontrer ainsi le bien-fondé. 

Les fractures du bassin, de la hanche, du col du fémur, ont été plus difficiles à 
étudier à cause de l'épaisseur des os, mais les progrès de la technique permettent 
aujourd'hui d'obtenir en cinq minutes des images très nettes de Tarticulation 
coxo-fémorale et d'établir dans des cas douteux, s'il s'agit par exemple d'une co- 
xalgie* d'une ancienne fracture avec ankylose osseuse ou fibreuse. 

L'étude des luxations congénitales de la hanche a profité largement de la skio- 
graphie. Kûmmel en a photographié beaucoup avant la réduction, et après la ré- 
duction, dans l'appareil ; il est d'avis que la photographie permet seule do dire 
avec certitude si la luxation est réduite et de poser un pronostic. Il a, d'après ses 
épreuves, clas^sé les cavités cotylo'ides en trois classes. Il distingue d'abord les cas 
où la cavité est à peine indiquée. Dans ces cas il ne peut être question de réduc- 
tion sans opération fanglai^te. Dans d'autres cas la cavité est mieux indiquée et 
la tête du fémur est en rapport avec celle où les dimensions de ces parties sont 
dbproportionnées. Dans ces cas la réduction est possible, mais la luxation se 
reproduit avec la plus grande facilité. Dans une troisième série de cas, la cavité 
est bien creusée, et les dimensions de la tête concordent avec les siennes; ces 
cas-là se prêtent admirablement an traitement orthopédique et donneront desr 
résultats brillants. 

Pendant le traitement on pourra suivre les progrès de la forma^tion d'une né- 
arthrose, de l'approfondissement de la cavité^ etc. 

Le diagnostic de la luxation congénitale avec la coxa vara se fait avec une cer- 
titude absolue par la skiographie; on l'a utilisée aussi pour étudier les altérations 
articulaires produites par l'arthriti^me et la tuberculose, les corps libres, les an- 
kyloses osseuses et fibreuses, les différences entre les processus traumatiques et 
inflammatoires. 

Sur les plaques on reconnaît facilement les épaisissements et dépôts syphili- 
tiques, tuberculeux et ostéomyéliiiques des os, de même' qu'on peut suivre les 
progrès de la régénération osseuse après élimination opératoire on inflammatoire. 
Plus les os sont épais et plus les foyers sont petits, et moins ceux-ci seront appa- 
rents; KiUnmel est cependant parvenu à voir un certain nombre de foyers typhi- 
ques qu'il put rapidement détruire. 

Les tumeurs aussi apparaissent nettement, et si la palpation permet toujours 
do les reconnaître, il n'est pas sans intérêt de fixer exactement leur limite. Konig a 
pu s'assurer le premier de la présence d'un noyau néoplasique au centre d'un os. 
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La précision du siège des foyers tuberculeux est très importante pour la chi- 
rurgie de la colonne vertébrale et du thorax. Kiimmel a montré des photogra- 
phies de vertèbres sur lesquelles on reconnaissait facilement les parties malades 
qU'il put enlever par une opération. 

La démonstration d'artères calcifiées,. bien qu'étant plutôt du ressort de la mé- 
decine, peut avoir de l'importance pour la chirurgie. Kummel a pu photographier 
les. artères iliaques et crurales athéromasiéet». Sur le cadavre ou des pièces ana- 
tomiques, on peut obtenir des épreuves très instructives, en injectant les vais- 
seaux avec dû mercure. Dans le même ordre d'idées, les rayons Rôntgon rendent 
de grands services pour l'étude de la structure intime des os. 

Quant aux organes internes, on peut aussi les photographier Jusqu'à un certain 
point : le foie apparaît nettement, les reins fournissent des contours plus vagues, 
l'estomac et l'intestin chez l'adulte ne donnent pas d*image; K^ùmmcl a pu cepen- 
dant reproduire très exactement les contours do l'intestin d'un fœtus. 

Quant aux tumeurs 46 rabdomon et du thorax, elles n'ont guère donné Jusqu'à 
présent de résultats positifs. 

Quûnt aux examens à l'écran fluorescent, ils peuvent aussi être employés utile- 
ment, bien que donnant beaucoup moins de détails que les photographies sur 
plaques; ils peiçmettent d'étudier en outre le mécanisme des diverses articulations; 
l'examen de la colonne, du thorax, donne sur l'écran des images plus ou moins 
nettes qui montrent les mouvements des poumons, les battements du cœur, la 
masse noire du foie, et dans certains cas favorables permettent de diagnostiquer 
un anévrisme ou quelque chose d'analogue. 

L'action thérapeutique des rayons Hontgen est à l'étude. Kûmmel en a obtenu 
d'excellents effets dans le lupus dû la face, par une longue exposition (Jusqu'à 
une heure par Jour), la destruction de la peau est très marquée et il est bon de 
proléger la peaii saine par une plaque de fer blanc. Les poils et les cheveux tom- 
bent à ia suite d'une longue application des rayons et ne repoussent que lente- 
ment. (Annales do la Société médico-chirurgicale de Liège. J 



ApplicatioH des rayons X à la chixiirgie, 

par le D*' A.-E. Morrisson. 

Lqs Archives de S kiagraphie clinique donnent tme série de skiagrammes en 
couleurs avec texte explicatif, qui montrent l'auxiliaire puissant qui est fourni 
à la médecine et à la chirurgie par les rayons X pour le diagnostic et le traite- 
ment. Albert, E. Morrisson, M. B., F. R., C. S , C. M., rapportent un cas de frac- 
ture de l'olécrano quelques mois après l'accideot, avec réunion fibreuse et mo- 
tilité limitée. A l'examen, il trouva un point douloureux sur l'olécrane. L'apo- 
physe était librement mobile et péparée du cubitus, en dessous, de trois quarts 
de pouce en extension totale et d'un demi-pouce en pleine Ûexion. On sentait 
une bande fibreuse qui le réunissait au cubitus. 

L'intervention fut un succès. 

Hugh Mac Lean, F. R. C. S., Edin, rapporte un cas de fracture de la portion 
inférieure de l'humérus avec séparation du uondyle externe. 

Il y avûit un œdème considérable qui rendait le diagnostic impossible sans la 
radiographie, qui fit voir clairement l'étendue de la fracture et, par suite, facilita 
e traitement. 

LeD' John Macinthyre, de Glasgow, rapporte un cas de luxation de la hanche 
iLont on fît la radioscopie, qui montra que l'os malade est plus translucide pour 
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ces rayons que Tos sain. Dans une autre communication faîte à la môme date, il 
dit comment il photogpraphie les parties molles. 

La suggestion naturelle de tous ceux qui se sont engagés dans cette étude était 
que, si on pouvais photographi/dr les os des extrémités avec un appareil donné 
dans un certain temps, une exposition moins longue était capable de montrer les 
tissus mous avant leur disparition. L*expérience, cependant, ne justifîa point cette 
idée et, au lieu d*exiger moins de force, on trouva qu'il était nécessaire du plus 
grand nombre de rayons X possible avec l'appareil le plus puissant à sa dispo- 
sition, pour les raisons suivantes : pour obtenir les ombres, il devenait néces- 
saire d*éloigner le tube à une distance considérable de l'objet. Un objet comme 
le cœur est profondément situé et, cependant, il y a en outre une masse considé- 
rable do tissus aponévro tiques et de muscles. De plus, à cause du mouvement, 
Texposition doit être aussi courte que possible. Poursuivant cette limite, j'aug- 
mentai graduellement les ampères du courant dans le circuit; je me servis dUn- 
terrupteur à mercure et, petit à petit, j'augmentai la pression dans les tubes au- 
tant que la force molléculaire du verre pouvait le supporter. Pour moi, je trou- 
vai qu'il y a bien moins de valeur à juger de la force d'un courant par la largeur 
de rétincelle. De plus, il dit, au sujet de l'interrupteur du courant (primaire) : 
« La finesse de la charge et de la décharge, le nombre de vibrations à la seconde 
tendent à modifier la force de notre dispositif. » En mesurant le courant dans la 
primaire, il trouve que : « Avec un courant qui mesure 20 ampères à travers les 
points extrêmes et passant au milieu du circuit^ les interruptions commencent 
directement au moyen du ressort, l'intensité du courant diminue de â ou 4 am- 
pères. > Il est nécessaire d'avoir un courant puissant, maintenu dans la primaire, 
laissant passer tous les rayons, et donnera.de bonnes épreuves de tissus mous 
profondément situés; par exemple, lediaphrame, etc. Les meilleurs résultats sont 
obtenus par un contact prolongé et une interruption brusque à courts intervalles. 
U est nécessaire d'avoir un am-mètre spécial pour mesurer le courant qui passe 
dans la primaire avec le fragment en mouvement, et alors il se trouvera qu'on 
diminuera les chances d'erreur. • [Médical Gazette Publishing Company.) 



Application de la radioscopie à l'examen des organes intrathora- 
ciques à l'état normal et pathologique, par M. Ma^ragliano, de 
-Gênes (1). 

C'est 3dr. le professeur Bouchard (de Paris) qui a le premier utilisé les pro- 
priétés des rayons X pour le diagnostic des maladies du thorax. De mon côté, 
j'ai institué une série de recherches ayant pour but l'examen des organes intra- 
thoraciques et sous-diaphragmatiques au moyen des radiations de Rontgen, et 
voici les résultats auxquels je suis arrivé: 

Chet un sujet sain, les poumons apparaissent, dans leur portion sous-clavi- 
culaire, absolument transparents; à droite, cependant, cette transparence no 
correspond pas à toute l'étendue du poumon, car lorsqu'on arrive au niveau de 
la partie du foie qui est logée sous le sommet de la voûte diaphragmique, on 
remarque une zone sombre à bord supérieur convexe, s'étendant depuis la qua- 
trième côte jusqu'à la partie inférieure du thorax; ce n'est qu'au-dessus de la 
quatrième côte que la transparence pulmonaire est parfaite. A gauche, Taire 

(l) Communication faite au 8* Congrès de la Société italienne do Médecine interne. 
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transparente sous-clavicalaire est moins régulière à caase de la présence du 
cœur : on j aperçoit une zone claire qui limite en haut et latéralement une 
zone obscure commençant tout près de la deuxième côte et descendant jusque 
▼ers la sixième en s'éloiguant toujours du bord sternal, de sorte que, tandis 
qu*en haut la distance entre le sternum et cette ombre est seulement do un 
demi-centimètre, elle atteint en bas de 7 à 9 centimètres. 

En arrière, Timage pulmonaire est toujours plus claire qu*en avant. A droite, 
elle descend presque jusqu'à la neuTième côte, et, dans les conditions normales, 
elle se présente comme une zone complètement claire et transparente limitée 
inférieurement par une zone opaque (celle du foie). A gauche, la zone transpa- 
rente est, ici également, moins régulière à cause de la présence du cœur dont on 
Toit très nettement toute la face postérieure, caractérisée par une zone obscure 
qui se détache de la colonne Tertébrale et se projette obliquement de haut en 
bas et d'arrière en avant. A droite comme à gauche, on observe en arrière, en 
haut et latéralement, une zone obscure qui représente Tomoplate. 

L'image radioscopique correspondant à la région sus-claviculaire en avant et 
à la région sus-scapuiaire en arrière mérite une attention particulière : anté- 
i^ieurement, on aperçoit au-dessus de la clavicule une zone oculaire transpa- 
rente, moins claire cependant que la région comprise entre les deux clavicules, 
à cause de Tépaisseur des parties molles qui recouvrent le poumon à ce niveau. 
Postérieurement et en haut, dans la portion située au-dessus do l'omoplate, on 
rencontre aussi une zone moins transparente, pour la même raison que tout à 
l'heure. Les parties osseuses s'accusent très nettement par leur opacité, de sorte 
que l'on peut distinguer aisément le sternum, les côtes, Tomoplate, etc., el^. 

La ligne dessinée par le diaphragme va en s'inclioant do droite à gauche. 

Le cœur projette une ombre qui se réunît à celle du sternum et est moins 
foncée que cette dernière. En avant et à gauche, l'opacité cardiaque se détache 
de celle dn sternum en s'étendant de plus en plus à mesure qu'on descend ; elle 
est délimitée, comme on Ta dit* par une ligne irrégulièrement convexe qui part 
de la deuxième côte pour arriver presque à la sixième. A droite, l'opacité du 
cœur est au contraire à peine ébauchée près du sternum; elle va ainsi se con- 
fondre avec celle du foie, qui est cependant plus prononcée. 

En arrière, on constate encore cette opacité cardiaque dans son ensemble, mais 
moins nettement qu'en avant, parce qu'elle est recouverte par la transparence 
pulmonaire; on voit cependant l'ombre du cœur partir de la colonne vertébrale 
et se porter en bas pour aller se fusionner avec l'opacité hépatique. Les mouve- 
ments du cœur sont imperceptibles lorsqu'il s'agit d'un sujet dont les téguments 
offrent peu d'épaisseur. 

Pour ce qui concerne le choc du cœur on note, chez les individus à cage tho- 
racique fkiblement développée, un soulèvement rythmique de la pointe de 
l'organe au moment où il se projette vers la gauche. Le choc correspond à TIq- 
stant môme de la projection. Je n'ai Jamais pu vérifier Texistence d'aucun mou- 
vement de rotation du cœur, comme l'ont admis Penzold et Filehue, c'est-à-dire 
que je n'ai jamais vu, pendant la systole, la pointe du cœur s'élevei' en se diri- 
geant vers la droite. La radioscopie démontrerait ainsi que l'opinion contraire, 
défendue par Ludwig, ^ plus exacte. 

J*ai remarqué', en outre, un regonflement lent et progressif de l'organe et j'ai 
pu me rendre compte que le choc de la pointe a lieu lorsque ce phénomène a 
atteint son maximum. U en résulte très nettement que le mouvement d'activité 
du cœur correspond au maximum de la diastole; au moment du choc commen- 
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eerait la systole. Ces résultats conûrmcnt ce que M. Baccelli a depuis longtemps 
soutenu. 

Un autre fait intéressant, c^est que la zone d'obscurité cardiaque, à chaque 
mouTement inspiratoire, diminue transversalement pour s'allooger; cet allon- 
gement s*effectu9 dans la partie inférieure tandis que la portion supérieure ne se 
modifie pas ; un tel changement dans la zone cardiaque provient évidemment de 
ce que, pendant Vinspiration, le cœur est situé dans une position plus verticale, 
et cela tient, à mon avis, à rabaissement du diaphragme et à Taugmentation de 
volume des poumons. Dans la plupart des cas, on n'observe pas, dans les inspi- 
rations forcées, le soulèvement de la pointe, mais au contraire le passage du 
cœur à la position verticale. 

En ce qui regarde les applications à la clinique, j*ai pu me rendre compte que 
les zones opaques des poumons sont produites soit par des infiltrations ou des 
exsudats dans le tissu pulmonaire, soit par des épaississements de la plèvre, soit 
enfin par des épanchements pleuraux ; la radioscopie, à elle seule, ne peut pas 
toujours accuser des caractères différentiels entre ces diverses lésions; cepeur 
dant la localisation de l'opacité peut nous éclairer au point de vue du diagnostic. 

Eq particulier, mes observations me permettent d'affirmer que les infiltrations 
pulmonaires se traduisent par des opacités plus intenses sll s'agit d'infiltrations 
lobaires, plus légères, par contre, lorsqu'on se trouve en présence d'infiltrations 
lobulaires conûuentes. Les foyers de broncho-pneumonie diffuse sont repré- 
sentés par une zone légèrement obscure, tandis que les foyers de sclérose pulmo- 
naire sont, au contraire, caractérisés, pour peu qu'ils soient étendus, par une 
opacité complète. 

Left foyers de sclérose pulmonaire et ceux d'infiltration lobaire ne s'éclair- 
cisseot pas dans les inspirations profondes; l'opacité qui. résulte de foyers de 
broncho-pneumonie s'atténue et elle devient moins intense dans les inspirations 
profondes. Les cavité:^ pulmonaires se distinguent par des taches ovalaires plus 
ou moins étendues, très éclairées, entourées d'une zone opaque. Les épaississe- 
ments et les adhérences de la plèvre produisent des opacités plus complètes. Les 
exsudats, en outre, peuvent provoquer des déplacements médiastinaux, pour 
peu qu'ils soient notables, et causer une immobilité absolue ou relative du 
diaphragme. 

La tuberculose est susceptible, on le comprend, de produira ces divers 
aspects. 

Pour ce qui est de l'appareil circulatoire, on peut, à l'aide des rayons X, 
déceler les ectasies des gros vaisseaux intrathoraciques ainsi que leurs ano- 
malies de position et, s'il y a des anévrismes, on peut nettement en observer les 
pulsations. 

En résumé, dans la tuberculose pulmonaire, la radioscopie permet, comme Ta 
vu M. Bouchard, de découvrir des foyers morbides que l'examen physique est 
insuffisant à révéler. 

Celte méthode fournit, en outre, des indications diagnostiques dans les ma- 
ladies de la plèvre, qui, lorsqu'elles sont limitées, échappent parfois à l'expie- 
nitlon ordinaire. 

Enfin, en ce qui touche les maladies de l'appareil circulatoire, la radioscopie 
met à môme de constater l'existence de dilatations et d'anévrismes de l'aorte 
qu'il serait impossible de diagnostiquer autrement. 
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Emploi des machti^es électro-statiques pour la radiographie 
et la radioscopie, par le D^^ Stéphane Leduc, de Nantes (1)« 

Les services extrêmement étendus que ht chirurgie et la médecine peuvent es* 
pérer de la découverte du professeur Rdntgen se trouvent restreints par le prix, 
la complication et la fragilité du matériel à employer. Il y aurait donc un intérêt 
pratique évident à remplacer les bobines par les machines électro-statiques, puis- 
qu'un seul appareil, simple et d'un prix comparativement peu élevé, remplacerait 
la source d'électricité, les rhéostats, galvanomètres, interrupteurs, la bobine^ etc. 




Fig. 1. 
ce' Excitateurs de la machine. ce' Chaînes traînant sur la table. 

bb' Bouteilles de Leyde. T Tubes de Cropkes. 

Une machine de Wimshurst, entre les deux pôles de laquelle on ntercale un 
tube radiogèae, produit des rayons X, et nous avons pu radiographier ainsi avec 
une petite machine Wimshurst à deux plateaux d'ôbonite do 55 centimètres do 
diamètife. M. le D»* G. Allaire, chef des travaux de physique à l'École do méde- 
cine de Nantes, a observé que Taugmentation de capacité des conducteurs de la 

(1) Communication faite au Congrès international de médecine de Moscou. 
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macbine, par raddition de bouleillee de Léjde dont les armatures externes res- 
taient isolées, ré^ularig^erail la prodticLion dei rayons X et améliorerait le reude- 
ment. Toutefoli, pour retirer des etfâts pratiquemiïnl utilisables de cette dispo- 
f^itiou, il faut des oiachinçs puissantes, à grand débiti dont remploi n'apporte pas 
de sïmplilÎQatbn à la techaîque radiographique. 

Noo9 avons montré (1) que Ton pouvait animer les tubes de Crookes et radio- 
graphier toutes les parties du corps, avec les plus petlte^t machines éleclro^sia- 
iiquc-s en suspendam à chaque pôle de la machine une bouteille de Leydc dont 




Farmature ei terne doit être pourvue d*une chaîne traînant sur la table da bols de 
la machine : on iniorcale le tub(-. entre le* araiatures externes, l'anode étant mise 
en rapport avec larmature citerne do la bouteille suspendue aa pôle négatif» îe 
cathode avec Ja bouteille sus[^endue au pôle positif, le tube se trouve animé lors- 
qQ*on fait éclater des utinceltoâ entre les armatures înlernefî. 

Deux houteiltea de Leyde associéca en cascade, c'est-à-dire unies par leurs ar- 
matures externes, Tarmature iuierne de ehaenne d'elle étant en rapport avec Tua 

tl} Co m p tes rendus Académie de uiédecirie; Société rpauçâts*^ de Physique; S<jciélô 
ffûuraise d'Électrothërapîe; Ga^^fUê Mûdkahde Sant-^^: j-lrc/atrs d^Électriciié mcdifuh- 
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des p6leA de la machine, devraient animer les tabès de Grookes lor8q[u*on fait 
passer dans ces tubes la décharge des armatures internes sous forme d'étin- 
celles; mais en intercalant entre les armatures internes un tube de Crookes et un 
détonateur à distance variable pour la production des étincelles^ on constate que 
rinterpositîon de la plupart des tubes empêche la décharge sous forme d*étincellet 
la décharge s'effectuant alors sous forme d'aigrette ou d'effluve, le tube n'est pas, 
ou est à peine illuminé. 

M. le D^ Destot, de Lyon, a obtenu la charge sous forme d'étincelle en inter- 
calant le détonateur entre l'anode et le pôle positif, et en mettant l'anode en 
communication avec le sol : cette disposition illumine bien les tubes, mais ne per- 
mettant pas de régler l'énergie de la décharge, elle exige des tubes spéciaux, les- 
quels sont d'ailleurs rapidement mis hors d'usage. 

On peut cependant obtenir la décharge sous forme d'étincelles des armatures 
internes de bouteilles associées en cascade, et illuminer presque tous leé tubes 
en augmentant notablement la capacité des bouteilles de Leyde ; on peut ainsi 
pratiquer la radioscopie et la radiographie. 

ËnÛn, un dispositif donnant de bons résultats et permettant de pratiquer la 
radioscopie et la radiographie avec presque tous les tubes, consiste à intercaler 
entre les pôles d'une machine statique, pourvue de bouteilles de Leyde unies 
par leurs armatures externes, d'abord le tube, puis, entre le cathode et le pôle 
n%atif, le détonateur à longueur variable d'étincelle et, de part et d*aulre, des 
boules du détonateur, placer une bouteille de Leyde et unir entre elles les arma- 
tures externes des bouteilles ainsi placées; en faisant varier la capacité des bou- 
teilles de Leyde et la longueur de l'étincelle, on pourra modifier, dans une large 
étendue, l'énergie de la décharge et l'illumination du tube. 

il existe donc de nombreux dispositifs à l'aide desquels les machines électro- 
statiques peuvent rendre aux médecins presque tous les services que la médecine 
peut attendre de la radiographie et de la radioscopie. 



Emploi des machines électro-statiques pour la radiographie 
et la radioscopie, par le D'' Stupranb Leduc, de Nantes. 

Dans son excellent livre : Technique médicale des inrjons X, M. A. Buguet dit : 
« On a aussi obtenu les rayons X en actionnant les tubes de Crookes à l'aide des 
machines électro-statiques. La machine de Wimshurst, dont les deux pôles sont 
reliés aux électrodes du tube, donne en effet des rayons X, mais l'énergie élec- 
trique fournie est si minime, qu'on n*a guère pu jusqu'ici tirer des effets utilisa- 
bles d'un tel matériel. Il aurait l'immense avantage de simplifier les transports, 
puisque la seule machine électrique remplacerait à la fois pile, bobine, galvano- 
mètre, rhéostats, etc. 

On a signalé récemment, de divers côtés, surtout en Amérique, l'obtention de 
radiographies à Taide des machines statiques, mais il s'agit de machines très puis- 
santes dont l'emploi n'apporte aucune simplification à la technique des rayons X. 

La disposition décrite dans celte note permet au Aédecin d'obtenir, avec de pe- 
tites machines électro-statiques tournées à la main (l ), presque tous les résultats 
qu'il peut espérer de la radiographie et même de la radioscopie, et cela avec une 

(l) Nous avons obtenu de Ijons rj^suluits radingrapliiques avec une machine de Wlnis- 
liursi à deux plateaux d'éboniie de 55"" de diaiuMie tournée à la uiain. 
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perfection au moins égale à celle donoée par les bobines, tout en ménageant 
beaucoup mieux les tubes et en évitant les accidents produits par les rayons X, 
érythèmes, etc. 

L'obstacle à l'emploi des petites machines électro-statiques en radiographie est 
le peu d'énergie fournie par la décharge; ce qui tient non seulement au faible 
débit de ces machines, mais aussi à ce que la différence de potentiel sous laquelle 
s'effectue la décharge se trouve limitée par la résistance du tube ; dès que celte 
différence de potentiel est suffisante pour vaincre la résistance du tube» la dé- 
charge s'effectue. 

On obvie à ces inconvénients en intercalant une bouteille de Lejde dans le cir- 
cuit, de part et d*au(re, du tube de Crookes : Par cette disposition, on peut à vo- 
lonté augmenter Ténergie de chaque décharge en augmentant la capacité des 
bouieilles de Levde, et l'on peut augmenter la différence de potentiel Jusqu'au 
maximum que peut donner la machine, puisque la décharge ne s'effectue dans le 
tube que lorsque l'étincelle jaillit entr3 les deux boules de la machine, boules que 
l'on peut éloigner Tune de l'autre jusqu*à la distance maximum d'explosion. C'est 
celte possibilité de régler la tension et la quantité d'électricité de chaque dé- 
charge qui permet d'employer pour la radiographie toutes les Inachines statiques. 
Toutefois, Taugmentation de l'énergie de la décharge par ce procédé rend les dé- 
charges moins fréquentes et augmente la durée de la pose; il y a donc intérêt, 
pour diminuer cette durée, à augmenter le débit de la machine, ce qui, pour tou- 
tes les machines, peut s'obtenir par une augmentation de vitesse de rotation. Les 
petites machines tournées à la main devront donc avoir une disposition permet- 
tant de donner aux plateaux une grande vitesse de rotation. 

La disposition que nous venons de décrire, si elle permet d'effectuer la radio- 
graphie de toutes les parties du corps, ne donne que des résultats très imparfaits. 
Celte imperfection tient à ce que le courant dans le tube est alternatif, les arma- 
tures externes des bouteilles de Leyde devant nécessairement se charger et se 
décharger par le tube. Dans ces conditions, les deux électrodes fonctionnent al- 
ternativement, comme cathode et anticathode. Lorsque le miroir concave fonc- 
tionne comme anticathode, il envoie dans toutes les directions des radiations peu 
intenses, mais qui viennent troubler les images dont toutes les lignes sont ûoues 
et qui sont comme recouvertes d'un nuage. 

On reconnaît facilement que les décharges dans le tube sont altemaiives à 
l'aide de l'écran fluorescent qui montre certaines décharges illuminant bien l'é- 
cran, d'autres le laissant presque obscur. On reconnaît, d'autre part, l'alternance, 
au £ait que l'on obtient des résultats radiographiques ou radioscopiques équiva- 
lents, quelle que soit la direction dii tube, quels que soient ses rapports avec les 
pôles de la machine. 

Pour obtenir des épreuves nettes, il faut faire passer dans le tube un courant 
de sens constant, dirigé de l'anode vers le cathode. Nous y sommes parvenu en 
établissant entre les armatures externes des bouteilles de Leyde une dérivation 
de grande résistance. Celte dérivation, nous la réalisons en laissant traîner sur la 
table de la machine des chaînes fixées aux armatures externes, elle est donc con- 
stituée par les deux chaînes et la planche formant la table de la machine. Dès 
que cette dérivation est établie, on constate que le courant dans le tube a un sens 
constant, à ce que les résultats sont très différents suivant l'orientation du tube. 
Si le cathode est uni à l'armature externe de la bouteille en rapport par son ar- 
mature inlerae avec ie pôle négatif, l'anode étant unie à la bouteille en rapport 
avec le pôle positif, on obtient <les résultats presque nuls, la décharge s'effecluant 
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dans le tube du caibode vers l*auo«le. Mais si 1*oq unit le cathode à rarmature 
externe négative de la bouteille, en rapport par son armature interne avec le pôle 
pofitif de la machine, Tanode étant unie à l'autre armature externe, alors on ob- 
tient des radiographies très nettes, comme le montrent nos épreuves, et Técran 
fluoroscopiqoe est parfaitement éclairé. 

Lorsqu'on veut utiliser les machines électro-statiques pour la production des 
rayons X, il faut donc prendre deux bouteilles de Leyde, mettre l'armature in- 
terne de chacune d*elles en communication avec Tun des p6le6 de la machine, unir 
les armatures externes par une planche, unir le cathode du tube à l'armature ex- 
terne de la bouteille en rapport avec le pôle négatif et, dans ces couditions, les 
machines électro-statiques pourront rendre aux médecins les services les plu<^ 
étendus. 

Nous pensons que l'explication de Teffet produit par la dérivation se trouve 
dans un phénomène observé par le professeur Olivier Lodge et consistant en ce 
que, lorsque deux bouteilles de Leyde ayant leurs armatures internes respecti- 
vement en rapport avec chacun des pôles d'une machine statique, on unit leurs 
armatures externes, d'une part par un conducteur métallique, d'autre part par uri 
conducteur interrompu et présentant h> cette interruption un intervalle d'une cer- 
taine longueur; au moment de la décharge, une étincelle Jaillit dans Tintervaile 
du conducteur interrompu, montrant que la décharge a choisi le conducteur de 
beaucoup le plus réâstant. On peut dire que, dans cette circonstance, il y a in- 
version des résistances, le conducteur métallique fonctionne comme un isolant, 
l'air traversé par l'étincelle comme conducteur. 

Un phénomène semblable paraît se passer dans notre disposition. Lorsqu'on 
n'établit pas de dérivation, la charge et la décharge des armatures externes doi- 
vent nécessairement se faire à travers le tube qui se trouve ainsi parcouru par un 
courant alternatif. 

Lorsque l'on établit la dérivation, on a alors deux conducteurs entre les ar- 
matures externes : la planche et le tube ; la planche pour les faibles potentiels 
est plus conductrice que le tube, et la charge qui se fait sous une différence de 
potentiel, variant lentement, se fait par la planche et ne passe pas par le tube, 
la décharge produit brusquement une très grande différence de poteptiel et donne 
lieu au phénomène de Lodge, à l'inversion des résistances ; pour les décharges, 
le tube devient le conducteur» la planche l'isolant; et lesdé:harges seules s'effec- 
tuent très régulièrement à travers le tube. 



Emploi en chirurgie des radiographies négatives et positives, 

par le D** Stépha^^b Lbduc, de Nantes. 

Jusqu'ici, presque toutes, sinon toutesr les épreuves radiographiques, utilisées 
en chirurgie, ont été des épreuves positives ; or, il y a un avantage certain à 
abandonner ces preuves pour n'utiliser que des images négatives. 

Pour lire une épreuve radiographique,pouren interpréter lasigaitication, pour 
préciser la position des corps étrangers ou des lésions qu'elle révèle, il est utile, 
indispensable même, de superposer, au moins par la pensée, le membre radio- 
graphié à l'image; or, ceci n'est possible qu'avec les épreuves négatives; la par- 
tie radiographiée n'est jamais superposable aux épreuves positives dans les- 
quelles les parties droites de Tobjet sont passées à gauche et les parties gauches 
à droite. Pendant une opération, pour se diriger sur une radiographie positive, le ■ 
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chirurgien doit accomplir un travail menul dîllicila et pénible au moment où To- 
pération qu'il eiëctite réclame toute son attention. Il y a donc tin intérêt incon- 
testable à n'emplover dans ces cas que des images négatives. 

Nous nous bornerons à mentioDuer te fait que les images négatives représen- 
tent les os en blancs, c'est-à-dire avec leur véritable couleur* 

Les clichés ci*des?ous font bien res=îoriir la dilTèrence entre les épreuves néga- 
tives ^t les épreuves positives. Ou voit que la main gauche est superposable à 
l*éprtiuve négative, mais qu*ella ne Te^t pas à Tépreuve iK>sitive; C'est la main 
droite qui e&t superposable à Tépreuve pofitive de la main gaucho. Si Ton re- 




Fi g, L 



garde le dos de la main gaucliû* on voit que le radius et le pouce sont à droite, 
raoriculaire et le cubitus k gauche; ce ï>ont nus-^i les position? qu'occupent ces 
diffèreotos parties sur l*épreuve négative; mais -iur rèpreuvti positive, le pouce 
et le radius, qui étaiunt h. droite, sont passes à gauche; rauriculaire et le cubitus, 
qiïï étaient à gauche, sont paisses à rlroite. 

LsB épreuve?^ négatives et positives ^^oiU symétriques, elles ne sont pas super- 
posatdes, Tune est rima^^e de Tau ire» va/* dfin^ tiu miroir. 

Il est cependant possible d'obLouir, si ou le «léaire, de? épreuves positives aux- ' 
quelle» les parties radiographiées seraient siiperposablesi il suffit, pour cela, 
d^'employer des pellicules pour les épreuves négatives et de tirer les épreuves po- 
sitive£i en appliquant le papier sur la face non impressionnée de la pellicule. 
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Fig. t?. 

Il importe essenliellement, dans la pratique, de bien distinguer toutes ces 
épreuve?, en inscrivant sur chacune d'elles : épreuves avec partie radiographiée 
symétrique; épreuve avec partie radiographiée stiperposable. 



Nouvelle méthode pour l'obtention des skiagrammes oculaires; 
un mêlait des rayons X, par le D^ Van Duysb (l). 

L*annéc passée, dans la séance du 3 mars, je vous entretenais de la détection 
des corps métalliques In tra- oculaires par la photographie à Taide des rayons de 
Rontgen. 

J*estimais alors, et je suis resté fort convaincu, que l'obtention de skiagrammes^ 
oculaires est de nature à rendre des services réels dans le cas où des éclats métal- 
liques se sont logés dans les parties périphériques du segment antérieur de TcetU 
n'entrainant pas actuellement des symptômes cliniques fâcheux et se dérobant for- 
cément à rinvestigation ophtalmoscopique par leur localisation, par leur situa- 
tion au sein d*un caillot hémorragique ou d'un exsudât inflammatoire. 

Il suffit, pour obtenir le skiagramme des corps métalliques localisés de la sorte, 
de fixer dans Tai^i^le interne de Torbite, suivant un plan a ntéro- postérieur, uno 

(1) Communie itioi) faite à la .Socitlt* de MOdeoine de Gan I. 
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petite plaque ou pellicule photographique» et de laisser af Auer les rayous X par le 
côté temporal. 

On obtient ainsi en quelques secondes des images radibgraphiques très nettes. 

Je crois ce procédé exempt de tout danger, de toute suite fâcheuse quelconque 
pour rœil, étant donné la courte durée de Texposition. 

Mais on sait aujourd'hui que des accidents peuvent suivre des opérations quel- 
que peu prolongées de radiographie. 

. Ce sont notamment, au niveau de la peau, des érjthèmes, la chute des cheveux, 
voire des oschares. 

Nous avons coonaisFance d'une nécrose étendue de la peau au niveau de la 
cuisse, chez une dame aueinic de fracture. Il s'agissait d'une expertise médico- 
légale pour laquelle le parquet d'une de nos grandes villes avait ordonné des re- 
cherches radiographiques. 

L*exposition avait duré une heure et demie, lors d'une deuxième opération. La 
première avait pris moins de temps. Les accidents de sphacèle étaient survenus 
vers le dixième jour. 

Un délai analogue a été relevé dans d'autres opérations compliquées d'acci- 
dents, mais l'éclosion de ces derniers a toujours été imputable à de longues ex- 
positions. 

Je viens d'observer un accident peu sérieux, mais qui est de nature à mettre les 
confrères spécialistes en garde contre une méthode recommandée par le D'^ Dahl- 
feld (Deutsche med. Wochensrhr,, 29 avril 1897) pour la découverte des corps 
étrangers de l'œil à l'aide des rayons X. 

Ce confrère appelle l'attention sur le fait snivant : bien que le.^ os soient im- 
perméables aux rayons X, l'épaisseur peu considérable des parois de l'orbite per- 
met d'obtenir des skiagrammes de Tœil. Dahlfeld en appliquant la plaque sen- 
sible contre une des tempes et disposant le tube Rôntgen à une distance de 10 à 
15 centimètres de l'autre tempe, obtient des skiagrammes qui montrent que les 
orbite» sont suffisamment perméables aux rayons X pour qu'on puisse découvrir 
de petits corps étrangers métalliques logés dans le globe. 

Chez un ouvrier blessé, une exposition de vingt-cinq minutes lui a démontré, 
par la présence | d'une ombre, l'existence d'un éclat métallique qui fit accepter 
ï'énucléation refusée jusque-là. Le corps étranger mesurait 1 mihimètre sur 3 et 
pesait 8 milligrammes. 

Je crois cette méthode des plus dangereuses, attendu qu'elle expose l'œil sain 
à des accidents qu'il faut supposer probables étant donné la similitude d'origine 
de certaines membranes de l'œil et du tégument cutané, pour lequel nous invo- 
quons plus haut l'apparition de certaines lésions. 

Autre chose est d'exposer Tœil déjà gravement compromis ou un organe intact 
à l'action des rayons X, autre chose est de soumettre l'œii à la radiographie pen- 
dant quelques secondes ou pondant de longues minutes, à une distance Dsiible ou 
relativement grande du foyer radiant. La durée de l'exposition varie notamment 
en raison directe du carré de la distance. 

Je me suis adressé à une autre méthode, inoffensive pour Vœïl sain, les rayons X 
étant interceptés par rapport à ce dernier. 

Au lieu de faire passer les rayons par les deux orbites, je les fais passer par le 
crâne, d'arrière en avant, de la suture occipito-pari étale vers l'orbite. 

Je me suis assuré par l'expérimentation qu'un skiagramme s'obtient aussi aisé- 
ment sur un cr^e de collection par celte méthode, qu'à l'aide de celle mise en 
œuvre par Dahlfeld. 
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Le dispositif était le suivant : Tube focus « penetrator » do Watson et Spns (1); 
bobine de 40 centimètres de longueur. Interrupteur Foucault; étincelle de 16 cen- 
timètres; cinq accumulateurs (2). 

Des fragments métalliques très petits, -> de cuivre et de fer, — quelques-uns 
ayant moins de 1 miliimèiro, auraient été placés entre deux plaquer de ciro* 
l}lanche et disposées au centre de Torbite, à droite. En faisant affluer les rayons 
par la tempe, on obtient après 25' de pose, le foyer étant à 8 centimètres, une 
radiographie extrêmement nette (démonstration). 

0% en admettant les rayons par derrière, ainsi qu'il a été dit, à 8 centimètres 
de* dii^tance de la paroi crânienne, on obtient avec le même temps de pose, une 
image tout aussi nette (démonstration). 

On peut conclure de là, que si le procédé est appliqué sur le crâne vivant^ la 
perméabilité relative des os existe pour les deux méthodes, avec cet avantage que 
dans le nôtre on n'expose l'œil sain à aucun danger. Une épaisse lame de plomb 
couvre du côté correspondant la région occipito-pariétale, le faisceau de rayons 
éiant dirigé à la hauteur de la suture occipito-pariétale de l'autre côté, soit vers 
Torbite et vers Tœil hébergeant le corps étranger. 

Autre chose, il est vrai, est d'obtenir un skiagramme de Tœil à travers un crâne 
vivant et un crâne do collection. Il faut compter dans le premier cas avec la ré- 
FÎstaoce qu'oppose au passage des rayons la masse encéphalique. Des poires plus 
lon$;;ues deviennent nécessaires. Il faut compter au^si avec la difficulté d'immo- 
biliser la tète. 

Le procédé qui me paraît le plus simple consiste à déterminer Timmobilisation 
en faisant tenir avec les dents une petite tige horizontale de bois peu dur et en 
l'aisant tixcr avec l'œil sain la flamme d'une bougie disposée & distance. L'œil à 
étudier est couvert par une plaque photographique — ou une pellicule — obli- 
quement fixée sur le front et sur la joue correspondante. Une lame de plomb de 
o centimètres d'épaisseur couvre la moitié du crâne et ia nuque. Mieux vaudrait 
une calotte de même métal, n'admettant que le faisceau radiant utile à travers 
une ouverture circulaire de i centimètres de diamètre environ, cette dernière si- 
tuée au niveau de la suture occipito-pariétaie. 

Sauf cette dernière modiflcation, le dispositif appliqué au sujet que J'ai l'hon- 
neur de vous présenter a été celui décrit plus haut. 

Cet homme, âgé de vingt-deux ans, a été blessé à l'œil droit par un éclat mé- 
tallique, le 17 août dernier. 

Le 26 août, un confrère spécialiste a fait une tentative d'extractian de cet éclat 
avec rélectro-aimant introduit dans une plaie méridionale de la sclérotique. Cette 
plaie avait été pratiquée dans le segment inférieur du globe. Il est à penser que 
cette tentative a échoué, l'énucléation ayant été proposée à l'intéressé. ' 

Je vois le malade le 30 août, quatre jours après l'essai d'extraction. Plaie su- 
turée au catgut ut supra; injection ciliaire; pupille dilatée par l'atrophine; T — ; 
apoplexie totale du corps vitré; 8 =. quantitative. La projection de l'ophtaimos- 
cope est difûcilement perçue en tous sens; elle est nulle en bas. Au bord, scléro- 
cofnéen, du côté nasal petite cicatrice avec enclavement des fibres périphériques 
de l'iris. Grâce à la dilatation pupillaire, on per«;oit une traînée blanchâtre ; dans 

(1) Watson et Sons. High llolborn, 313, à Londres. 

(2) Nos recherches ont eu lieu à Tlnstitut des Sciences dans le laboratoire de M. le 
professeur Shocntjes, dont ia grande expérience sur le terrain de la radiographie a été 
des plus protUables à beaucoup de nos confrères. 
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)e viiré« aliant d*arrièr##o avaDt et du haut en bas, probableqient la route suivie 
par le corps étranger^ O dernier doit être tombé sur le plancher oculaire^ daut^ 
les parties profond^ du bulbe. 

Le 3 septembre» j# fais une tentative d*examen radiof^raphique par le procédé 
antérieur, ne xoetfajat que Tœil en jeu (plaque fixée dans le canthus^ interne). 
Comme il îall^ A*y attendre, il n*y eut pas de résultat, Téclat devant se trouver 
en arrière 4^ «egment antérieur de rœil. 

Le S septembre, je procède à la radiographie par la méthode postérieure, dia- 
crâuieniK- ^ Pose a été de vingt-cinq minutes, le foyer se trouvant à. 10 centi> 
mèir^. Sur la plaque on voit le contour supérieur et latéral du rebord orbitaire, 
nmlé pas d'ombre dans le champ de Torbite dont Je plan antérieur, répondait à 
»<Ht entrée, ne s'est dessiné que pour une moitié, la plaque ayant glissé latérale- 
ment au début de l'opération. 

L'obtention de Timage du corps métallique, n*a pas été réalisée, et comme rœil, 

toujours inéclairable, est actuellement sans réaction aucune, une nouvelle séance. 

pourra se faii:e ultérieurement. Au surplus, le sujet est surveillé de près, et dès 

. le moindre indice d'iridocyclite de l'œil blessé, son énucléation f^era pratiquée. 

L'intérêt dé ma communication se trouve d'abord dans Taccessibilité de l'œil 
pour les rayons de Pôntgen venant de der^-ière le crdne et dans Un accident peu 
grave qui a suivi noire essai de radiographie. 

Le 26 septembre a commencé dans la région droite une chute des cheveux, 
chute incomplète qui s'est arrêtée dès le ^8 dans l'état actuel (5 octobre). Il y a 
alopécie incomplète sur une étendue grande comme la paume de la main, dans la 
région occi pi to- pari étale. Elle n'a pas dépassé la ligne médiane (lame de plomb 
orotectrice à gauche). La chute des cheveux a été précédée pendant deux à trois 
jours de démangeaisons vives, mais intermittentes dans la région, intéressée. 
L'échéance de cette complication e^t donc à placer plus de deux semaines après 
la séance d'étude. Il s'agirait ici d'une alopécie neurotique. 

Il se pourrait donc qu'en des séances dépassant la demi-heure, on obtienne 
des accidents plus graves que chez notre sujet, que l'on détermine notamment 
des destructions nécrotiques du cuir chevelu. 

C'est ainsi que Destot (Lyon médical^ 1896) a vu des ulcères de la peau après 
une action prolongée des rayons X, ulcères rebelles à la guérison et laissant 
après eux des cicatrices pigmentées. 

Forstcr (Ùeulsc/ie med. Wochenschr.)^ après une exposition d'une demi- 
heure de la main, n'a pas vu d'accidents se produire. Les expositions plus pro- 
longées on plus répétées (eifets cumulatifs) entraînent seules des dé^af;réments. 
L'action serait d'autre part individuelle. 

Forster, Lehrwald, Destot ont observé comme nous la chute des cheveux, et 
Freund (Wien med. Wochefischr.) s'est même servi de la méthode comme un 
moyen curalif dans un ca-* de nsBvus pileux étendu du cou et du dos. 

Dans le numéro du Centralblatt^ de Hirschberg (1), qui vient de paraître, le 
D*^ Cbalopecky (de Buda-Pesth), rapporte les accidents qu'il a déterminés sur 
l'un des yeux d'un lapin, après ime exposition aux rayons X en des séances 
répétées (dix-huit féances, vingt-quatre heures d'exposition en tout). Les lésions 
portent surtout sur le segment antérieur de l'œil, conjonctive et cornée. L'auteur 
ne sait rien de l'état de la rétine. Le tableau est celui qui suit l'action tics 
■ » ■ — _^ — • 

(l) Uber die Wirkung der HônlgenstrahUn auf das Auge und die I/auf, sept. IMC 
p. 267. 



Digitized by 



Google 



180 REVUE INTERNATIONALE d'ÉLECTROTHÉRAPIB 

caustiques chimiques, de Tammoniaque notamment : catarrhe^ conjonctive... 
trouble cornéen... puis état diphtérique de la conjonctive et tendance au sjm- 
blépharon; alopécie périoculaire avec hyperbydrose. . . eitenaion de la chute des 
cheveux à la région crânienne et cervicale avec hjperhydrose... formation de 
croûtes dont Tenlèvement laisse après lui un terrain saignant. 

L'œil était attaqué de face et l'action des rayons répétée, prolongée* 

Dans notre méthode^ aucune action nocwe n'est à omndre pour les deux 
yeux et Vobteniion d'un skiagrammc semble possible sans accidents sérieux du 
côté du cuir chevelu. 

De la littérature récemment publiée au sujet de Taction nuisible des rayons X, 
il résulte que ces rayons engendrent des accidents en tout semblables à ceux de 
réry thème solaire (réflexion de la lumière solaire dans les champs de neige) et à 
ceux du coup de soleil électrique. 

C'est à Widmark que nous devons le meilleur de nos connaissances sur le 
mode d'action de ces agents et sur l'œil et sur la peau. 

On sait que la lumière électrique est riche en rayons ultra-violets, produisant 
des ophtalmies violentes chez les ouvriers qui la manient avec les yeux décou- 
verts (Widmark). 

Dans rérythème solaire, dans le coup de soleil électrique, ce sont les rayons 
ultraviolets du spectre qui constituent le fticteur déterminant principal. 

L'analogie de Taction sur la peau des rayons solaires et de la lumière élec- 
trique d'une part, des rayons X d'autre part, doit faire admettre que ceux-ci se 
rapprochent par leur action des rayons ultra-violets du spectre étudiés dans leur 
action nocive par Widmark [Beitrage sur Ophtalmologie^ 1891). 

Cette action est une action chimique. Les rayons de Runtgen auraient donc 
une action semblable. Des troubles tropho-neuro tiques apparaîtraient ultérieu- 
rement comme chez notre sujet. 

Des expériences que Je poursuis permettront d'établir le maximum d'exposition 
directe pour l'œil des animaux sans modification pathologique (cornée, conjonc- 
tive, rétine). 

{Ann. et Bull, de la Soc. deméd. de Gand, aoûl-sept. 1897.) 



Note sur la photographie des calouls rénaux et vésicaux 
par les rayons Xf par Â. D. Laurib et John, T. Lbox. 

Nos premières expériences ont été faites sur des échantillons de musée dans le 
but de déterminer le degré d'opacité des calouls vis-à-vis lesTayons X et de com- 
parer leur opacité à celle des tissus musculaires et osseux. Les résultats que nous 
avons publiés antérieurement démontraient que les calculs, composés d'oxalale 
ou de phosphate de chaux, étaient plus opaques que les os, que les calculs d'acide 
urique offraient une opacité à peu près égale et que les calculs biliaires étaient 
légèrement plus opaques que les tissus musculaires. Il ne paraissait donc y avoir 
aucune difficulté sérieuse à photographier les pierres dans le rein ou dans la 
vessie. 

Après quelques expériences peu concluantes sur le vivant, nous insérâmes ré- 
cemment tin calcul d'acide urique dans le rein d'un cadavre d'homme âgé de cin- 
quante ans avec le moins de dégât possible des téguments. Nous noua servîmes 
pour la radiographie d'un tube focus et d'une bobine actionnée par quatre accu- 
mulateurs. Après une exposition de treize minutes, la plaque fut développée et on 



Digitized by 



Google 



RBVUR INTERNATIONALE dVXKCTROTHÊRAPIB 181 

y recoDDtit Vimage faible mai*» disUncle de la pierre, tien que la colonne verté- 
brale ne fui que très faiblement indiquée. 

Au mois de noTembre 1896, un enfant de huit ans fut présenté à la consulta- 
tion de Saint-Marj*s Hospital, avec les symptômes de lithiase vésicale. Nouseo;- 
ployâmes la même bobine et le même nombre d'accumulateurs; Texposilion dura 
sept minutes. Le résultat fut excellent, la plaque montra un calcul ovale d*un 
diamètre apparent d*un peu plus d*un pouce, la lithrotitie fut exécutée avec suc- 
cès, quelques Jours plus tard, par M. SÎtcock. Le calcul était composé principa- 
lement d*acide urique. 

A quelques Jours de là nous avons eu un second cas, un garçon de quinze ans, 
chez qui la radiographie nous montra d*une manière tout à fait nette, un calcul 
dans la vessie. (The Lancet.J 

De raction des rayons Rdntgen sur Tœil et sur la peau, 
par le D^ Chalupbckt. 

On a déjà ob<«ervé de divers côtés que l'action prolon^^ée des rayons X sur la 
peau peut provoquer l'apparition d'ulcères très tenaces». Forster a trouvé qu'il ne 
se montre rien à la main si on Texpo^e pendant une demi-heure, mais une expo- 
sition plus longue et répétée produit des lésions. Il s'agit donc là d'une vraie 
cumulatlon. In autre effet des rayons Rontgen réside dans la chute des poils. 
Freund Ta utilisé pour débarrasser une petite fille de cinq ans d'un nsevus cou- 
vert de poils qu'elle portait au dos et au cou. 

Ces effets rappellent les expériences que Widmark a faites concernant l'action 
des rayons solaires et électriques sur la peau et sur l'œil. Lorsque l'œil est exposé 
à la lumière solaire sur un champ de neige, il se développe une hyperhémie de la 
conjonctive et de l'iris avec inflammation de la cornée et même ulcération de 
cette membrane. L'exposition à un foyer électrique intense et rapproché produit 
les mêmes résultats ; c'est ce qui constitue l'ophtalmie électrique. Or, il a pu dé- 
montrer que ce sont les rayons ultra-violets qui ont cette action pernicieuse. Il a 
constaté que, de tous les milieux de TcBil, c'est le cristallin qui absorbe le plus 
ces rayons. 

Sur la peau, les rayons solaires reflétés par la neige, de même que les rayons 
électriques, produisent de l'éry thème consistant en rougeur de la peau, gonfle- 
ment, puis desquamation ; c'est le coup de soleil. Ici encore, ce sont les rayons 
uUni-violets qui interviennent. 

Etudiant la perméabilité des milieux de l'œil pour les rayons ultra-violets, 
Widmark a émis Thypothèse que le cristallin transforme l'énergie chimique des 
rayons ultra-violets en une énergie lumineuse. £n effet, on savait que, sous leur 
influence, le cristallin devient fluorescent. La rétine peut aussi devenir fluores- 
cente dans les mêmes conditions, et c'est peut-être pour ce motif qu'elle est si 
peu altérée. 

Ogneil reproduisit ces expériences en p'açaut des grenouilles, des pigeons et 
des lapins à une faible distance (1/2 mètre à 2 mètres), d'un foyer électrique in- 
tense et en examinant les tissus au microscope. Il constata que le corps vitré et 
le cristallin restèrent intacts. 

One autre analogie entre les rayons Rontgen et les rayons ultra-violets réside 
dans la pigmentation se développant dans la peau qui y est exposée. Elle a été 
constatée dans les cas de cécité par la neige {:>ch7icehH7vllieif] et après exposition 
aux ratons X. 
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L'analogie se compread si Ton étudie les propriétés des deux espèces de r^yoas ; 
toutes deux ont de courtes ondes ; 

les raj^ons ultra-violets 100 /*,a fi ju.a = ' j , les rayons Rôntgen 14 «a 

(Fomm) ; tous deux sont doués de puissantes propriétés chimiques, tous deux 
deviennent fluorescents dans certaines conditions, et tous deux sont absorbés à 
un certain point par certains milieux, les ultra- violets plus que les ROntgen. If 
exi:*te cependant de grandes différences : les ultra- violets sont régulièrement ré- 
fléchis par les surfaces polies, les Hôntgen diffusément; ceux-ci ne sont ni ré- 
fractés ni polarisés, ceux-là le sont. Enfin, les Rontgen ne traversent pas le cris- 
tal de roche, mais traversent du papier, les ultra-violets sont arrêtés par le papier 
et pas par le cristal de roche. 

Brandès et Dorn ont placé dans une chambre obscure une jeune fille opérée 
de cataracte devant l'ampoule de Crookes abritée, et cette jeune fille a perçu une 
sensation de lumière (1). Mais les auteurs s'étant placés dans les mêmes condi- 
tions que cette jeune fille, ont également perçu de la lumière. Quand les rayons 
X tombèrent djans Toeil suivant son axe antéro-postéricur, les auteurs voyaient 
apparaître un cercle lumineux à la périphérie du champ visuel du côté temporal. 
Si Ton luisait passer devant l'œil, de haut en bas, une plaque de plomb imper- 
méable aux rayons X, la sensation de lumière apparaii^sait en bas et réciproque- 
mont. Si Ton plaçait devant l'œil une plaque percée d'une ouverture de 2 milli- 
mètres, de telle façon que l'ouverture fût en face de la pupille, ils ne percevaient 
pas de lueur. Avec un trou de i millimètres il y avait perception de lumière. 

Pas de sensation lumineuse, si Toti plaçait devant l'œil une plaque d'alumi- 
nium (transparent pour les rayons X), munie au centre d'une petite plaque de 
plomb. 

Si l'on radiographie un œil de porc, on ne voit pas d'ombre du cristallin, donc 
celui-ci ne retient pas ces rayons ; au contraire, ils sont plus absorbés par le cri?* 
tallin, moins par la cornée et les autres membranes. En ce qui concerne la ré- 
tine, les expériences prouvent que les rayons traver-^ent l'œil sans être déviés. La 
sensation lumineuse peut être expliquée par une fluorescence du cristallin ou 
des autres milieux, qui Irritent la rétine, ou par une irritation directe de celle-ci 
qui deviendrait fluorescente, comme par les rayons ultra-violets. Si Ton expose 
du pourpre rétinien aux rayons X, on île peut y constater d'altération. 

Ghalupecky a expérimenté sur un lapin. Il Ta placé à 6, à 10 centimètres d'un 
tube de Rôntgen, le côté droit tourné vers le tube. 11 l'exposait de trois quarts 
d'heure à deux heures tous les jours ou tous les deux jours. Ce n'est qu'après 
treize heures d'exposition qu'il apparut une certaine humidité sur la peau de la 
moitié droite de la tète. 

En même temps apparaissait une hyperhémie et une tuméfiotction de la conjonc- 
tive palpébrale et un rétrécissement de la pupille. On installa de l'a^trophinc. Six 
jours plus tard, gonflement des paupières, 'sécrétion, miosis malgré Tatropine. 
L'œil est très sensible à la lumière, les poils de la face tombent. Les jours sui- 
vants, les poils tombent de plus en plus, la peau suinte, l'œl) suppure abondam- 
ment, la cornée est dépolie et se trouble. Puis les paupières se rétractèrent, il so 
produisit do fausses membranes conjonctivales et l'ou obtient l'aspect d'un œil 

(1) Nous avons renouvelé cette expérience avec M. V. Dwelsliauwers sur un jeune 
homme très intelligent, opéré d'une cataracie unilatérale et ce snjet n'a perçu aucune 
sensation lumineuse. 
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brûlé par de TammoDiaque. Lq côté gauche de ranimai restait intact. Il résulte 
de cette expérience, que Taction des rayons X sur Toeil eet puissante et funeste» 
et qu'elle ressemble à une brûlure par action chimique. 

L'auteur a recherché la fluorescence de la cornée et du cristallin sans Jamais 
la constater. Il a radiographié des yeux de porc, des cristallins et dés cornées,. et 
a coiLotaté que Fombre portée par le cristallin est à peu près aussi forte que celle 
de Toeil entier; il çn conclut que le cristallin absorbe dans de certaines propor- 
tions les rayons X. 

Il conclut que l'action des rayons X, comme celle des rayons ultra-violets est 
nuisible à l'œil et à la peau, qu'ils sont absorbés par les milieux de l'œil, et par- 
ticulièrement par le cristallin et le corps vitré, que la fluorescence due à ces 
rayons n'a pas été constatée, que l'action de ces rayons est de nature chimique. 

fAnn. de la Société méd. chir, de Lièges) 



Action des rayons X sur la cdialenr rayonnée par tei peau, 

par M. L. Lbcbrclb. 

J'ai recherché si les rayons X faisaient subir des modifications à la tempéra- 
ture d'un thermomètre qui recevait la chaleur rayonnée par la peau. 

Le thermon^ètre étant fixé dans la tubulure centrale d'une cloche en verre dont 
la base, d'une surface de 37 cq., reposait sur la peau. Deux autres tubulures per- 
mettaient de faire passer dans la cloche un courant d'air continu. Le réservoir 
ihermométrique était à 4 centimètres de la peau. L'expérience était prolongée 
jusqu'à ce que la température restât stationnaire au moins trois minutes. 

Je faisais trois déterminations : la première avant, la seconde immédiatement 
après l'exposition aux rayons X, la troisième au moins une heure aprè^^. 

Les expériences ont été faites sur des lapins adultes, la cloche étant maintenue 
sur le train postérieur débarrassé de poils. Je les ai aussi répétées sur ma main 
et sur celie d'un jeune homme de dix-neuf ans. 

Ces expériences m'dnt montré qu'il y a toujours, sous l'action des rayons X, 
une augmentation dans le rayonnement de la chaleur, augmentation qui se pour^ 
suit longtemps après que la peau a été soustraite à leur influence. Souvent aussi 
j'ai observé une diminution passagère de la chaleur rayonnée, immédiatement 
après que leur action s'était fait sentir. Ces modifications sont du resté de môme 
^ens que celles qui se produisent dans la température de la peau soumise aux 
rayons X (!)• 

Traitement du rhumatisme articulaire des enfants 
par la radiographie. 

M. SsoKOLOFP communique quatre cas de rhumatisme articulaire chez des 
enfants chez lesquels la radiographie a amené une amélioration aussi inattendue 
qu'appréciable. Les enfants, enveloppés dans une couverture, furent mis à iJO ou 
60 centimètres de l'appareil ; la durée de l'exposition était de dix à vingt minutes. 

(!) En remplaçant la surface x:iitanée par un fil de platine traversé par un courant 
d'intensité et de force électro-motrice connues, rayonnant à la même distance, dans 
le même courant d'air, on peut, par une simple proportion, obtenir l'aujïmentation 
d'énergie rayonnante par seconde. Ces variations sont loin d'être négligeables : pour 
IcA trois lapins soumis à l'expérience, j'ai trouve 1), 6 et 27 grammes-mètres. 
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Dans le premier cas, il s*dgit d*une fillette de neuf anç, chez laquelle les dou- 
leurs articulaires et la tumét'aciion des articulations des genoux, des poignets et 
des phalanges ont disparu après deux séances. 

Deuxième cas : Chez une jeune iîlle de quatorze ans, les douleurs et la tumé- 
faction de Tarticulation du genou disparaissent déjà après la première séance. 

Dans le troisième cas, il s*agit d*une QUette do cinq ans, atteinte de douleurs et 
de tuméfaction des articulations du genou et tibio-tarsienuQ. Guérison après trois 
séances de radiographie. 

Quatrième cas : Jeune fille atteinte de rhumatisme articulaire chronique, qui 
durA depuis cinq ans, avec encardite. Nouvelle attaque subaiguë, à la suite de 
laquelle elle est soumise à Tépreuve radiographique. Guérison après quatre 
i^éance?. 
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Paris, 1897, IX, 204-215.) 

BoREL (J.). — Contribution à l'étude des 
courants de polarisation. (/)m., Bem,, 
1896.) 

Brocq (L.). — Nœvus vs^culaii'e plan 
traité par Télectrolyse négative. (Ann, 
de dermal. et typh,, Paris,' 1897, 3 s., 
VIII, 728-730.) 

— Nœvus traité par Télectrolyse néga- 
tive. (Soc, fr, de dcrmàt,, Paris, juil- 
let 1897.) 

BnuccHiETTi (A.). — Il bagno idro-elettrico 

nelle vecchiaia. (Lidrol. e climat..^ Fi- 

renze, 1897, n- 4-5, 133-135.) 
Cauchois. — De Tefflcacité de Télectrolj'se 

dans les Ûbromes de Tutérus. (Soc, de 

méd,^ Rouen, 11 oct. 1897.) 
CoHN (E.). — Elektrjsche Strôme. (Leipzig, 

Hirzel, 1897, 8^ abb.) 
CuTLEij (F.-H.). — Electricity in diseases 

of the femaie peivic organs. {J* Elec- 

lroth,,}s.'Y,, 1897, XV, 134-1»>.) 
OioîfAT (P.). — Rapport sur le traitement 

électrique dans l'hémiplégie cérébrale. 

(Rev. (Thyg. thérap,^ Paris, 1897, IX, 

231-253.) 
DouMER (E.). — Do l'action de la frankli- 

nisation sur l'impétigo. {Rev, d'hyg, 

thérap,, Paris, 1897, LX, 199-214.) 
Drocillard (Louise-C). — The electrical 

treatment of pelvis diseases. (Woman'$ 

M. y., Toledo, 18tr7, VI, 211-276.) 
DcEL (A.-B.). — The rapid dilatation of 

strictures of the Eustachian tube by 

electrolysis. (La^ngoicope, Saint-Louis, 

1897, III, 29-37.) 
Ehrmaxn (S.). — Die elektrolytischc Ent- 

fernung der Hoare. (Thèrap. Woch., 
Wien,, 1897, IV, 621-624.) 
Ercole (Vitt. d'). — Un naovo ago bipo- 
* lare per l'élettrolisi del cavo : naso- 



faringeo. (Gior. d. aeead, di med. di 
ToHno, 1897, n" 7-9, 641-648.); BoU, d, 
mal, d. orrech.y Firenze, 1897, n* 9, 209.) 
Foveau de Courmelles. — BÎhéostats pour 
l'utilisation médicale des courants de 
ville; dispositif nouveau et mesures. 
(Buil, açad, d, méd, de Belg,^ Brux., 
1S97, n*» 3, 256.) 

— Massage électrofaradique et sinusoïdal 
de l'utérus. [Rev. clin, d'androl, el de 
gyn., Paris, 1897, 265-274.) 

FcRBiNi (S.) et PiERiNi (P.). — Sur la cata- 
phorèse électrique; expériences faites 
sur l'homme et sur plusieurs espèces 
d'animaux. {Arch, cTélectr, méd,. Bord., 
1897, V, 289-299.) 

Gallo (Gennaro) e Permck (Nicola). — Il 
bagno idro-elettrico in alcuni processi 
morbosi [Vidrol. e climat, y Firengi, 
1897, n. 4-5, 120-133.) 

Gaston (J. Me. F.). — Successfull treat- 
ment of sarcoma by electrolysis and 
cataphoresis combined with the internai 
use of Donovan's solution. (Ann, Surg., 
Phila, 1897, XXyi, 196-206.) 

Gautiek (G.). — Revue biographique de 
l'électrothérapie : Le professeur Bene- 
dikt. (Rev, inlern, Séleclroth,, 1897.) 

— Êlectrolyse métallique et circulation 
d'air chaud. (Rev, inle^m, d'électroth., 
sept.-oct^ 1898.) 

GAutiER (G.) et Larat (J.). — Revue biogra- 
phique de l'électrothérapie : Ciniselli. 
(Rev, intern, d'électroth., 1898.) 

— Le bain hydro-électrique à onde alter- 
native dans les maladies du cœur. (Rev- 
intetti, d'électroih.y 1898.) 

Ghilarducci (F.). —La reale efficacia délie 
correnti deboii in elettroterapia. (Poli- 
clin,, Roma, 1897, IV-M., 372-378.) 

Haab (0.) Traumatische Macula Erlerank- 
ung bewirkt durch elektrischen strom. 
(Klin, Monastbl. f, Augenh,, Stutlg.- 
1897, XXXV, 213-226.) 

Hart (C.-P.). — Electrical expériences in 
gynecology. (/. Electroth,, N.-Y., 1897, 
XV, 125-134.) 

IIaultain (F.-W.-N.). — Electro-négative 
puncture in the treatment of utérine 
flbromyomata; a record of 3 cases. 
[Edinb. M, /., 1897, n. s., 1, 615-^23.) 

HENnELSOHS (M.). •;- Ucbcr Ozaena und 
ihre Behandlung mit Kuprischer in- 
terstitieller Electrolyse. {Monaischr. f. 
OhrnihriU,:, Berlin, 1897, n* 8.) 
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IIenxkbert, Ejuax (et al). — Rapport sur le 
traitement de l'ozène par Télectrolyse 

■ cuprique. (Soc. belge (VotoL et lai^ig,, 
Brux., 18 juil. 1897.) 

HiLL (R.). — Two cases of elcctric light 
blindness. [Lancel, Lond., 1897, 11, 104.) 

llovoRKA (O.)' — Franklînische ohi*en- 
und Augeneîektrode . Franklinischer 
Zeretauber. (lUmlr. Monatschr. cCarzU, 
Polytech., Bern., 1897, 113-116.) 

— La franklinisation. {Thérap. wouu., 
Monaco, 15 déc. 1897, n" 21. 27-32.) 

KAUsni (W.> — Ein Fall von schwerem 
Diabètes mellitus noit ausg^ehuter 
langsamer electrischen Reaction. (IVeu- 
iy)L Centralbl., Leipz., 1*' juin 1897.) 

Lamacq (Lucien). — Les centres moteurs 
corticaux du cerveau humain détermi- 
nés d'après les elTets de l'excitation fa- 
radique des hémisphères cérébraux de 
l'homme. {Arch. clin. <k Bordeauxy 
nov. 1897, n« H, 491.524, 16flg.) 

Larat (J.). — Diagnostic, pronostic et 
traitement de la pai*alysie spinale de 
l'enfance au moyen de l'électricité. 
(J, de mêd. et chir. pral., Paris, 1897, 
LXVIII, 529-537; Rcv. intem, d'électro- 
thn\, Paris, 1897-1898, VIII, 1-9.) 

Lbwandowsk! (H.). — Mein Gesammt- 
apparat fiïr Zwecke der Electrodia- 
f^nostik, Galvanotherapie, Faradothe- 
rapic, galvanofaradisation, bydrogalva- 
nische und hydrofaradische BHder, 
allgemeine Galvanisation und Faradi- 
sation, Elektrokatalyse und Elektrolyse 
(auch nach apostoli's Méthode) Gai vano- 
kataphorese, etc., sowie zur Inthiitig- 
keitsetzung von Kohlenfadenghuhlicht- 
lampen zur auwendung des çJektrischen 
Lichtes in der Heilkunde. (Mien. med. 
Presse, 1891, XXXII, 801, îK^l, 950, 99l>, 
10':>S.) 

Maonan (M.). — Du traitement de Tozènc 
par rélecirolyse interstitielle. (Thèse de 
d^tct.^ Bordeaux, 1897.) 

Ma.nwanôtti (0.). — L'eleltrolisi lineare di 
J.-A. Fort in rapports ai diversi metodi 
éi cnra dei restringimenti uretrali-per- 
meabili. [Gior Ual. d. maU Ven,^ Milano, 

-1897, XXXIl, 36-54.) 

MoLTiER (A.). — Sur l'action des courants 
de haute fréquence au point de vue de 
la tension artérielle. (C. r. Ac. d. âc, 
Paris, 1897, CXXV, 3:i0.) 

OkkuBi.om (M. . — Beilrag zur.Festslell- 



ung einer physikalisch chemischen 
GrundJage der elektromedicamentosen 
Behandlung mit besooderer Beruck- 
sichtigung der Jodsalzlosungen. [Dût. 
KnapiOf 1897.) 

Odd. causes of electrical fires. {Amer. 
M'/tay, J., Saint-Louis, 1897, I, n. 1, 
20-21.) 

Personal! -S.). — Sulla introduzione del 
farmacie con l'elettricita. Esperienze. 
(Genova, Fratelli Pagano, 1897, in-8", 
16 p.i 

Personau. — Ueber die Einfuhrung von 
Medicamenten mitlelst Electricitât.. 
(IVien. klin. Hundich., 1897, XI, 561, 
581.) 

Pease (Ch.-G.). — Cataphorcsis as applied 
to sensitive dentine, renderihg opéra- 
tions painless.(/lmw. X-Ray. J., Saint- 
Louis, 1897, 1. n. 1, 23.) 

PftiCE (W.-A.). — The phénomène of caUi- 
phoresig. {Dentul Cosmog, Phila, 1897, 
XXXiX, 702-718.) 

Régnier. — L'électrothérapie dans la pra- 
tique courante. (Bull, méd., Paris. 1897, 
XI, 477, 701.) 

Ueunier (L.-R.). — Rapport sur le traite- 
ment de la neurasthénie par l'électri- 
cité. {Rev. internat, d'électroihér., Paris, 
1897-98, VIII, 16-23.) 

Rethi (L.). — Traitement de l'ozène par 
l'électrolyse. (Mien, kliti. Rundschau, 
1897, n. 10, 155.) 

Rkynîer I P.). — Du traitement des affec- 
tions de l'utérus et des annexes par 
l'oxychlorure d'argent obtenu par voit? 
d'électrolyse, par M. Boisseau du Ro- 
cher. Rap. {Bull, et mem. Soc. de chir., 
Paris, 1897, n. s., XXIII, :{07-319.) 

RosKWATEii (C). — My furthcr expericnop 
wilh electrolysis in gynecology. ( M'est 
M' Rev., Lincoln-Xebraska, 1897, 11, 
189-19-i.^/ 

ScHiuDER fA.). — Zur Elektrolyse von 
Gemischen. (Diss. Berlin, 1897.) 

ScHWARTz.— Guérison d'une tumeur érec- 
tile volumineuse au moyen de l'élec- 
trolyse. {Soc, de chir., Paris, 28 juil. 
1897.) 

ScHWARTz (Tîerthold). — Erfolgrcicbe Be- 
handlung einer 22 Jahre lang bestan- 
denen Enuresis noctura mittclsl elec- 
irischer Sonde. (Gysgyaszal, Budapest, 
1897, n*» 47... 

Sgodbo (F.-P.). — Eleitriciia medica- 
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elettrotJiagnostica, eleltroterapia. (Na- 
poli, F. Saogiovanni, 1897, vol. iu-16, 
fig., 365.) 

Sol SA Teixeira (Benjamin de). — Nota 
sobre un caso de énorme angioma do 
membro inferior, direito, curado pela 
electrolyse. 'Coimbra med., 1897, n. 26, 
404-413; n. 27, 417-419? n. 28, 44M44.) 

Stkrxnerg (M.). — Die Verwendung der 
Funken geOfTneter. InductionsroUen zu 
diagnostischen und therapeutischen 
Zwecken. {Neurol Cenhxilhl,, Leipz., 
1895, XIV, 587-589.) 

Stkwart (D.-D.). — Final report of a case 
of very large innomale aneurysm côm- 
pleteJy cured by the employment of 
eleclrolysis through 10 feet of smaried, 
coiled, fine gold, wire, inti'oduced into 
the sac; death at ihe expiration of 3 1/2 
years from cérébral Ihrombosis. {Brit. 
J#.7., Lond., 1897, II, 384^90.) 

TcHERNEFF (C)- — Rechcrches cliniques 
sur la réaction électrique sonore. (Diss. 
Getiève^ 1896.) 

The eleclrozone treatnent of sewagc; 
pxperiments at Maidenhead. (San. Reci 
Lond., 189., n. s, XIV, 622.) 

TtidupsoN (S.-P.). — Vorlesungen ûber 
Elektricitât und Magnetismus; deutsch 
von Hlmstedt. (TObingen, Lauppy, 1897, 
gr. in-8% 283 Abb.) 

Trousseau (A.).— Ophtalmie sympathique 
jii -gaJvaao-caatère. (Hec. dTophtaUn., 
Paris, tS97, 3 &^ XIX. 249.253.) 

TunxER (D.). — A manual of practical 
médical electricity. (Lond., Baillière et 
C-, 1897,2* éd., in-8%351 p.) 

VutOURoox et Mally. -- Contribution à 
Tétudc de l'hémiplégie infantile. Varia- 
tion de la résistance électrique. {Presse 
mëd., Paris, 18ï*7, n. 91, 277-280.) 

Waujsntix (J.-G.). — Lehrbuch der Elec- 
trjcitiit nnd des Magnetismus. (Stutt- 
gart, Enke, 1897, gr. in-8% 230 Holz.) 

Weiss (M,)- — Die elektrischc Endosmose 
In der Reilkandc. {Ccntr. f, ges. The- 
rap,, Wien-, i897, XV, 513528.) 

Werxew. — Ueber elektrische Reiszver- 
Ruche in der Rumpf und Nackengegend 
des Grosshirms beim llunde. {Diss. 
Jena, 1896, 4 abb.) 



RADIOTHÉRAPIE 

Adenot. — Plaie pénétrante du rein gau- 
che par balle de revolver; laparotomie; 
radiographie et extirpation de la balle; 
guérison. {Soc. des se. méd,, Lyon, nov. 
1897.) 

Arnozan et Bergonié. — De l'emploi des 
rayons de Honlgen pour la détermina- 
tion de la direction et de la forme des 
trajets flstuleux. (Soc, d'anal, et phy- 
sioL, Bord., 18 oct. 1897.) 

Baccblli. — Application de la radioscopie 
à l'examen des organes intra-thora- 
ciques à Tétat normal et pathologique. 
[Discussion.] (Congr. de méd. interne, 
Naples, 20-24 oct. 18tl7.) 

Balthazard. — Notes sur la pathogénie de 
l'érythème radiographique. (C. r. Soc, 
de biologie, Paris, 1897. 10 s., IV, 721^- 
728.) l 

Barijet (G.). -^ Action des rayons X sur 
la rétine. (C. r. Acad. d. «c, Paris, 1897, 
CXXÎV, 1388.) 

Be.nedikt (H.), — Die Bedeutung des 
Rontgen Verfalirens zur Auffindung 
und Localisation von Projectilen ira 
Rorper. ( Wien. med. Preste y 1897, 
XXXVIII, 821-824.) 

Berger. — Photographies radiographiques 
d'exostose ostéo-génique du fémur. {Soc. 
de chir.y Paris, juin-juil. 1897.) 

Bergonié et Monuolr. — Les rayons Ront- 
gen ont-ils une action sur la tubercu- 
lose pulmonaire de Thomme? {Arch. 
d'électr. méd., Bordeaux, 1897, Y, 300- 
313.) 

Besnier (E.) et Barthélémy (T.). — Noevus 
vasculaire de la région cubitale; trou- 
bles fonctionnels de Tarticulation cu- 
bito-humérale; tuméfaction péri-cubi- 
tale ambigu»' ; radiographie. {Huli, soc, 
franc, de dermat: et syph.^ Paris, 1897, 
VIIL 297-301 ; Ann. de dernial, el syph., 
Paris, 18'.»7, 3 s., VIII, 643-017.) 

BiANCHi (A.). — Sur les changements do 
forme et de position du cœur étudit''s 
avec les projections radioscopiques vi 
phoneudoscopiques. (France médicale^ 
Paris, 8 oct. 1897, n" 41, i>4 1-642.) 

Bi.\iKiE (J. Brunton). — Note on the eflVct 
of the X rays on the growth of the lu- 
bcrcle bacillus and on diphtheria toxine. 
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(Scot. med. et turg, J,, Edimb., 1887, 
May, l vol., n- 5, 42y-43I.) 

B«t:LL. — Emploi des machines électro- 
statiques pour la production des rayons 
X. (Anjou méd,i Angers, oct. 189T, n^SB, 
t)46-647.) 

BozzoLO. — Application de la radioscopie 
à Texamen des organes intra-thoraci- 
ques à Tétat normal et pathologique. 
[Discussion.] (Cong. de méd. interne, 
Naples, 20-24 oct. 1897.) 

Braxdt (Cb.). — Enregistrement photo- 
graphique du flux magnétique. {Radio- 
graphie^ Paris, sept. 1897, n* 8, 7-8.) 

— De la pratique des rayons X. {RadiO' 
graphie, Paris, sept. 181)7, n" 8, 18-20, 
3fig.) 

— La radioscopie. {Radiographie , Paris, 
sept 1897, n'* 8. 20-21.) 

BitAUN (S;). — Die Anwendung des Kine- 
matographen fur das Studium der Herz- 
bewegung. ( Wien. med. Woch,, 30 oct. 
1897.) 

BuRJON (F.). — La radiographie appliquée 
à rétude des arthropatbies déformantes. 
^Paris, Baillière et fils, 1897, in-8*, fig.. 
21 pi.) 

Cirera (Luis). — Xuevo procedimienlo de 
Radiografla médian te las maquinas 
electrostaticos. {Bol. d, colleg. d, med, 
de BarceL, 1897, n* 6, 201-207, 2 flg.) 

Clark. — Location of foreign bodies in 
the eyes, with Rontgen rays. {The 
Amer X. Ray. J., 1897, 1, n'^ 1, 18-19.) 

CoKDiER (A.-IL). — Skiagrapbing of fo- 
reign bodies in the pelvis. (Am. J. Obêt., 
X.-Y., 1897, XXXVI, 222-224.) 

Cousin (Josçph). — De l'emploi de la ra- 
diographie dans les lésions traumati- 
ques du poignet. {Th. de doct. Lyon, 
1897-1898, 50 (\g.) 

CowL (W.). — Ueber die *• Sichbarkeit 
der ROntgenstrahlen*". {Arch. /". Phy- 
sioL, Leipzig, \m, 397-102.) 

Dai.e (J.-Y.). — Skiagraphic dermatitis. 
iMed. New8., N.-Y., 1897, LXXl, 111.) 

De Astudillo T.). — Los rayos ROntgen y 
los ciegos. {Am. X Ray. y., Saint-Louis, 
nov. 1897. I, n» 5, H2-116.) 

— The Rontgen rays and the blind. {Am. 
X Ray* y., Saint-Louis, nov. 1897, I, 
n-5, 117-121.) 

Densis (J.). — The Dennîs fluoiH)meter. 
{Atfwr X Ray. Jout^., Saint-Louis, 
1897, 1, n " 3, 70-72,' 3 fîg.) 



Dennîs. — The limitations of the Rôntgon 
energy. {The Am^r. X Ray. y., Saint- 
Louis, nov. 1897, I, n« 5, 124-125.) 

Destot. — Sur quelques procédés tech- 
niques de radiographie et de radiosco- 
pie. {Soc. deê se. méd., Lyon, oct. 1897.) 

— Fractures de l'astragale et rayons X. 
{Echo méd. de Lyon, 1897, II, 129-140.;) 

Deycke und AlbersschOnberg. — Fort- 
schritte auf dem Gebiete des Rontgen- 
strahlen. (Hamburg, Grâfe et Sillem, 
1897, 5 phot.) 

Dîneur (E.). — Comment se comporte le 
cal d'une fracture après la consolidation 
des fragments; notes des études radio- 
graphiques. {Arch. méd. belges, Brux., 
1897, 4 s.. IX, 88, 1 pi.) 

Dourn (K.). — Zur Casuistik der mit 
Ili'ilfe von Rôntgenstrahlen gefundenen 
Fremdkôrper. {Verein f. wiê$. Heilk.^ 
Kiinigsberg, 12 avril 1897.) 

Draoosesen (B.). — Corp strein in bronsa 
stanga. Radiografie. Extragere pria 
trachéotomie. Corpi streini in eSOfag; 
extragere sub radioscop. {Rev. de chir., 
Bucuresci, nov. 1897, n* 8, 2 flg» 374- 
376.) 

DUCHE8NK. — Inconvénients dus aux 
rayons X. [Discussion.] {Soc. de méd. et 
rhir. prat., Paris, 6 oct. 1897.) 

DuroR. — Inconvénients dus aux rayons 
X. (Soc. de méd. et chir. prat.^ Paris, 
6 oct. 1897.) 

DuMSTREY. — Die Rôntgenstrahlen in der 
Unfailheilknnde. {69 Versamml. deuL 
Nalurf. u. Aenle, Braunschiveig, sept. 
1897.) 

Edel (M.). — Rontgenhilden bel Akromo- 
galie. {Berl. Klin. Hehnschr., 1897, 
XXXIV, 689-691.) 

Exner (S.). — Eine Vorrichtung zur Bes- 
timmung von Lage und GrOsse eincs 
Fremdkurpers mittels der Rôntgen- 
strahlen. {Inlemal. phot. monaltchr f. 
Méd. [etc.] DQsseldorf, 1897, IV, 101- 
105.) 

EwALD. — Démonstration ciner intra vitam 
gewonncnen Rontgenzeichnung und das 
dazu gehôrichcn aïiatomischen Prépa- 
râtes eines Aortenaneurysmas. {Berlin 
med., Gesellsch, 10 nov. 1897.) 

Faive.— Application de la méthode radlo- 
graphique. {Presse méd., Paris, X déc. 
1897, nMOl, 347.) 

Fexwick (E.-II.). — Tho Rontgen raya and 
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the fluoroscope as a means ^f detect- 
ing smail deeply-placed Stones in the 
exposed Kidney. {BriL M. /., Land., 
16 nov. 1897, n« 1920, 1075-1077.) 

FuRSTER (Eugen). — Beitr^e zur venven- 
dung der Rontgenstrahlen im Dienste 
der Chirurgie. {DU*. y Bonn.y 1897.) 

FovBAU DE CouRMELLES. — ÂctioDS pbysio- 
logiques des rayons X et leur méca- 
nisme. (C. r. Soc. dé bioLy Paris, 1897, 
10 s., IV, 750-752.) 

— Traité de Radiographie médicale et 
scientifique. <Paris, 0. Doin, 1897, 8 s., 
464, 176 fig.) 

Fridenberg (Sercy). — Ueber einen Fall 
voa SchrotsehusRverletzung beider au- 
Xachweiss der Fremdkôrker mittels 
Rôntgen- Photographie, (Deut. med. 
H ocA., Leipzig in Berlin, 12 nov. 1897, 
nM6, 735-7, 2 fig.) 

Gakrigou (G.). — Radiographies du thorax. 
(Acad. des «c, Paris, 1897, n« 29.) 

GiLDDLN. — Falsification des farines par 
les substances minérales. Recherche de 
ces substances, dans la farine et dans 
le pain, par les rayons X. (Arch. méd. 
d'Angers, 1897, n*** 11 et 20, 587-589.) 

Gautier (G.). — Radiographie d*un sou 
arrêté dans Tcesophage d'un enfant 
[avec épreuve], {Rev. inlem. d'élecU^lh^, 
1898.) 

GiixHKisT (T.-C). — A case of dei*matitis 
due to the X rays. (Bull, of the Johns 
Hopkins Hosp., Balt., 1897, VIU, n" 71, 
17-23.) 

— Additional cases of dermatitis due to 
the X Rays. (Johns Hopkins Hosp. 
Bull. Bail., 1897, VIII, n** 72, 46.) 

Gobeu — Osteomaladie mittels Rontgen- 
straUlen zu diagnosticiren. {Deutsche 
med. Wochensch., Leipz. u, Berlin, 
•i2 avril 1897.) 

GocHT. — Seltenero Fracturen in Uont- 
genschcr Durchleuchtung. {Mitt. a. d. 
ffamb. StaaUkrankenanst, 1897, I, 241- 
251.) 

Grcsimach. — Ueber die Diagnoslik innerer 
Erkrankungen mit Hilfe der Rontgen- 
strahlen. (Wien. med, Woch.y 1«97, 
XLYII, 1649-1651.) 

Hexbrix(L.). — Essais de thérapeutique 
chirurgicale par les radiations de Runt- 
gen. (Ann. de la Soc. belge de rhtr., 
Bruxelles, 15 juillet 18117, n' 4, 130- 
133.) 



Hendrix et LoRTHioR. — Des résultats ob- 
tenus en chirurgie par les rayons X. 
{Ann. de la Soc, belge de chir.^ Brux., 
15 juillet 1897, n" 4, 101-129, 25 fig.) 

Hen and egg. | Radiogràph.] (The 
Amer. X. ray. /., 1897, 1, nM, 20.) 

Hexschen (S.-E.) et Lbnnander. — Les 
rayons de Runtgen au service de la 
chirurgie du cerveau. (C r., n" 38,31- 
35; Xord med. Ark. Stockholm, 1897, n. 
F., VIII; FestbdaxelKey., n" 30, 1-21, 
3 pi.) 

IIOFFA. — - Les rayons X et la chirurgie. 
[Discussion.] (26* Congr. alUm. dechir.y 
avril 1897.) 

Hoffmann (Aug.). — Beitrag zur Verwen- 
dung der Rontgenstrahlen in der inneren 
31edicin. (Deut. med. Woch., Leipz. u. 
Berl., 9 déc. 1897, n' 50, 803-804, 1 fig.) 

— Beitrâge zur verwendurg den Roni- 
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Braunschweig, 20-26 sept. 1897.) 
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X. ray. Joum., Saint-Louis, 1897, I, 
n" 3, 72-75, 4 fi^.) 
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rirréductibilité d'origine osseuse; uti- 
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removal. {Canad, Pract.y Tofonio, 1897, 
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[tay. Journ,, Sftibt-Louis, 1897, I, n' i, 
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— De remploi en chirurgie des épreuves 
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Maiugliano. — Application de la radio- 
scopie à l'examen des organes in tra-tho- 
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que. {Congr. de méd. interne ^ Xaples, 
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hyoïdienne. Radioscopie et radiogra- 
phie. {Soc. des se. méd. de Lyon, nov. 
1897.) 

Marev. — Radiographie. {Acad. deè sc.^ 
Paris, 22 nov. 1897.) 
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siège des projectiles intra- crâniens. 
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(Echo méd., Lyon, 1897, 11, 202.) 

Makîk et Cluskt. — Premiers résultats 
éleclrothérapiques et radiograpHiques 
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{Arch. méd. de Toulouse, l" déc. 1897, 
n" 23. 401-420.) 

Mazk (C). — Les rayons X en 1708. {Cost- 
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Mêiiy (Paulin): — Poumons et cœur. {Ra- 
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MoucHET (A.). — Sur un cas d'ostéo- 
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Oberst. — Ucbcr die Grouzen der Leist- 
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Péan. — Application de la radiographie 
à Texlraction de projectiles ayant péné- 
tré dans rintérieur du crâne. {Acad. dû 
méd., Paris, 7 déc. 1897.) 
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de la radiographie. Topographie cranio- 
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der Kathodenstrahlen durch electrische 

Schwingungen. (Halle, Niemeyer, 1897, 

gr. in-8".) 
Von Steix (S.). — The electric light as a 
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Première Année (arUnié) 5 fr. 

Deuxiènae — ( — ) 5 » 

Troisième — ( — \ 6 » 

Uuatrîème — (épuisé). 

{Ltff volumeh de la 4* Année sont repns 
povr 14 francs.) 



Cinquième Année (cirionné) 8 fr. 

Sixième — ( — ) 10 » 

Septième — ( — i 14 » 

{La "• Année contient Us travatLv tes plus 

importants puhliâs à ce jour sur 

les Hayons X.) 



Le Propriétalre-Oérant : D*^ G. GAUTIER. 



Paris. 



lupRiii£ius MICHELS ET Fils, passage dv Cairi^ 8 et 10. 
Usine à vapeur et Ateliert. fae d'Alexandrie, 6, 8 et lo. 
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REVUE INTERNATIONALE 

DE RADIOTHÉRAPIE 



LES PROGRÈS FAITS PAR LtLECTROTHÉRAPIE 
DEPUIS VINGT -CINQ ANS ''^ 

• Par M. S. HEDLEV, u, t». 



L'histoire de l'électroiliérapie est ea quelque soiterhiâtoire de l'éieclricllé. 
À.U fur et à mesure des progrès de celte dernière science, il s'est toujours 
reucoQtrô des médecins avides de la suivre dans sa marche et d^uUliser ses 
progrès; mais tous out éprouvé des difficultés. Peudaut uu quart de siècle, 
Télectricité médicale a été Tûbjet de discrédit causé par les prétentionâ de 
gens non qualifiés, par les Ipuanges es^agérées d'aïuis, aussi bien que par les 
opinions de ses détracteurs et par les méthodeâ primitives emplojées par des 
praticiens ne connaissant pas suffisamment la courant électrique. Envers et 
contre tout, rélectrolhérapie a reçu de ce journal un appui aoïide et bien- 
veillant, et cet article est écrit en coiumémoralion de ses noces d'argent. Ses 
éditeurs ont toujours agi suivant ce fait, qu'en électrolhérapie, le pioblëme 
physique doit toujours soutenir le problème biologique, et ceux qui éiudient 
le rapport entre ces deux problèmes ont toujours été éclairéâ el dirigés par la 
lecture de ce journal. Il ne faut pas oublier nun plus qu'il n'y a pas encore 
longtemps que VElectrical Review a soutenu une lu lie contre une ¥aste 
fraude. Ceux qui connaissent rbiâtoire savent mieux que personne que ce ne 
fut pas sans une lutte prolongée et do grands frais, que cette vaste imposture 
électro-médicale fut enfin démasquée. 

Avant de nous entretenir d'électrothérapie dans le sens strict du terme, 
nous allons parler d*un ou deux sujets qui la louchent de près. Dans la chi* 
rurgie, Télectricité n'a jamais occupé ni mérité une position éminente, et son 
utilité est aujourd'hui neutralisée par Tadoption universelle d'antiseptiques. 



(l) Extrait dé The LanceL 
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A une certaine époque on avait espéré. que Télectrolysè pourrait traiter chi- 
rurgicalement l'anévrisme et le calcul Cet espoir ne s'est réalisé que jusqu'à 
un certain point pour le premier cas et pas du tout pour le dernier. Un assez 
bon résultat a suivi la méthode introduite^par Apostoli, pour le traitement des 
tumeurs fibreuses; mais c^te méthode a rarement été Tobjet d'un essai sé- 
rieux dans ce pays. L'électrolyse se prête aux premiers besoins de la chi- 
rurgie dans bien des cas qu'il est inutile d'énumérer ici. Il esta peine besoin 
dédire que l'éleclrolyse devrait prendre la place de tous les autres .caus- 
tiques, et le cautère électrique celle de tous les autres cautères, là où les 
secteurs publics sont utilisables. Les accumulateurs et les courants modernes 
sont un grand progrès pour les petites lampes servant à examiner. L'éclai- 
rage électrique a rendu possible l'examen de l'intérieur de la vessie (cys- 
toscopie électrique), et la transillumination de l'estomac par l'introduction 
d'une petite lampe à l'intérieur. La chirurgie est redevable à l'électricité 
pour la sonde électrique. L'idée d'employer rélectricilé pour la découverte 
de balles localisées dans les tissus semble appartenir ^u professeur Pavre, 
de Marseille, en 1862. Mais l'exploration électrique n'a pas toujours été cou- 
ronnée de succès. Dans le cas du président Oarfield, on tenta de localiser la 
. balle au moyen de la balance d'induction ; mais cet essai n'eut aucun suc- 
cès à cause de la présence ignorée d'une substance métallique. Dans le cas de 
Garibaldi, ce ne fut pas une sonde électrique, mais une sonde en porcelaine 
qui décida de la différence d'opinion entre le chirurgien anglais et le chirur- 
gien français (Nélaton) en faveur du dernier. La balle fut trouvée entre les 
os du tarse et fut extraite avec succès. Ce fut de Wilde, un ingénieur civil, 
qui, en 1872, proposa le premier emploi de la sonnerie électrique comme 
signal de la présence d'un corps métallique dans les tissus. Un perfection- 
nement de cette sonnette est la sonde téléphone soumise à l'examen de l'au- 
teur par M. Mackenzie Davidson (1). Son action dépend de la différence de 
potentiel entre deux métaux différents, et de la délicatesse avec laquelle le 
téléphone manifestera un courant électrique ainsi engendré. Une feuille très 
mince, d'argent pur, est placée sur une partie quelconque du corps et atla-t 
chée, au moyen d'un fil ayant un téléphone en circuit, à une sonde en argent* 
Si la sonde est introduite dans les tissus, le téléphone reste silencieux parce 
qu'il n'y a aucune différence de potentiel pouvant être enregistrée par le télé- 
phone; mais aussitôt qu'un corps métallique, autre que l'argent est touché, 
il. y a chute de potentiel; un courant est produit et le téléphone indique le 
fait. Employée à vérifier la localisation des corps métalliques étrangers dont 
la présence a été relevée par les rayons Rôntgen, cette sonde est d'une 
invention très pratique. 

Indépendamment àfi son côté chirurgical en élecliolyse, Télectrolyse médi- 

(1) L*auteur ignore à qui appartient Tidée première. 
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cale possède un c6té médicinal dans la cataphorèse. Le procédé d'introduire 
des drogues dans le corps par le tissu sain au moyen d'un courant électrique 
a subi quelque développement. Il est rapporté (1) qu'aûnde transmettre dans 
les tissus de Tiode de Tiodure de potassium, ou Tacide salicylique du salicyr- 
latè de soude ou du salicylate de lithium, le pôle négatif doit être daus une 
solution aqueuse de ces sels. Pour transporter la strychnine, Tatropine du sul- 
fate d'atropine, la quinine de Thydrochlorate de quinine, la cocaïne de Thyr- 
drochlorate de cocaïne, le lithium du salicylate de lithium, le p6ie positif doit 
être dans la solution du sel. Mais la loi n'est pas formulée d'une manière dé- 
finitive et nécessite des modifications. 

Une méthode utilisant les propriétés électrolyliques et cataphorétiques du 
courant a été récemment introduite par le D^ G. Gautier et appelée éleclro- 
lyse métallique. Ici, le but est de produire un effet de destruction électro- 
lytique sur les tissus moindre que celui qui est produit par la dissolution de 
l'électrode elle-même, et la diffusion dans les tissus du sel nouvellement 
orme (2). 

Passant à l'électrothérapie proprement dite, voici succinctement quelle était 
ta situation il y a vingt-cinq ans. Les machines statiques perfectionnées de 
Hoto et de Tôpler avaient fait leur apparition cinq ou six ans auparavant, 
mais néttmoins l'électricité par friction avait été, en Angleterre, presque en- 
tièrement fwil^cée par le faradlsme. La machine rotatolre électro-magné- 
tique avait également disparu. La bobine d'induction pouvait être celle de 
Krûger et Hirschmao^ de Berlin, actionnée par les piles Leclanché; plus pro- 
iuiblement la machine fiuradique de Weiss ou l'appareil de Meyer et Meltzer, 
avec des éléments de carbcme de zinc, excité par le bichromate de potasse et 
l'acide sulfurique dilué, sans di:B^érence frappante avec quelques bobines en- 
core en usage. Mais cet instrument ne supporte pas la comparaison avec la 
bobine d'induction dans sou plus récent perfectionnement, avec ses bobines 
secondaires, son interrupteur, actionné par un courant particulier, et sa 
rapidité capable d*une variation entre 2,500 et 50,000 par minute. 

Pour obtenir un courant continu, on employait la batterie Stohrer, ou on 
préférait la batterie du D^ Jérôme Kidder avec son courant circulaire; ce der- 
nier était une transformation d'après le cadran de la machine de Meyer et 
Meltzer. La Oalvano Faradic Manufacturing Company construisait déjà 
d'excellentes batteries pour courant continu. En Angleterre, la machine choi- 
sie était cette modification de la Daniell, appelée la Becker-Muirhead, et entre 



(1) Fabini et Purini. 

(2) Si ane éloctrode de cuivre est employée, le métal s'oxyde et le chlore se dégage 
par la décomposition des tissus, ce qui forme, avec le cuivre, un sel secondaire, Toxy- 
chlorure de cuivre, lequel se répand dans la partie afTectée. Au moyen de cette mé- 
thode on a traité avec succès : cataiThe post-nasal, tonsillite, nœvi, lupus, sinus et 
Ûstule. 
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les mains d*un spécialiste avancé, pouvait être augmentée d*un sélecteur à 
double courant, d*un commutateur, d'un rhéostat en métal, et même d'un 
galvanomètre. Mais ce dernier était une rareté, une nouveauté et nullement 
considéré comme nécessaire. Aujourd'hui, la batterie combinée avec son mil- 
liampèremètre enregistrant depuis un dixième de milliampère jusqu'à peut- 
être un demi-ampère, sa bobine d'induction, son collecteur de double cou- 
rant, son distributeur, 8on renverseur, ses piles propres et sèches, est dans les 
mains de tous ceux qui ont quelques prétentions à l'emploi thérapeutique de 
l'électricité. 

Il n'y a que vingt-cinq ans, un fabricant de machines (Meyer et Meltzer) 
conçut l'heureuse pensée de combiner une balterie de courant continu et une 
bobine d'induction dans la même boite ; mais il était en avance sur son temps. 
On lui objecta qu'un tel arrangement pouvait avoir des inconvénients, car si 
l'un ou l'autre des instruments se dérangeaient, le praticien serait alors sans 
courant. Cette objection était un fait significatif, car l'on sait que pour l'élec- 
tro-diagnostic les deux formes de courant sont absolument nécessaires. Slais 
« réaction de dégénérescence » n'était pas alors un mot familier. 

Erb, malgré ses recherches sur ce sujet, commencées en 1865, n'avait pas 
encore élaboré ses méthodes perfectionnées pour l'estimation de l'excitabilité. 
Ce ne fut pas avant 1873 qu'il les fit paraître. Et ce ne fut ^as avant 1882 que 
les recherches, aujourd'hui historiques, de Wallet et de De WatteviUe sur 
l'excitabilité des nerfs moteurs, chez l'être humain, furent publiées dans le 
PMlosophical Transactions. Ce fut seulement une année auparavant (1881} 
que les conditions de la stimulation électrique unipolaire en physiologie et 
thérapeutique ont été pour la première fois, en Angleterre, clairement fixées 
par De WatteviUe '(firam, 1881}. A la même époque, cette opinion que le 
système thérapeutique pouvait être basé sur les conditions anelectrotoniques 
et catélectrotoniqu6s opposées reçut un premier coup, un coup dont elle ne se 
releva plus. 

Un résultat important des recherches dont nous venons de parler, fut Tin- 
troduclion par De Watleville d'une méthode de galvanofaradisation, dont le 
principe est que l'ej^citation faradique est appliquée à la partie d'un nerf qui 
est dans un état d'excessive excitation causée par l'application du pôle néga- 
tif d'un courant continu (Newologische Ceniralblallj juin 1882). 

Remontant à l'année 1872, il est évident que l'électro thérapie avançait sû- 
rement. Les instruments possédaient un avantage surprenant sur la batterie 
de Daniell, que Remak (1855) était obligé de nettoyer tous les jours pièce 
par pièce. L'introduction du rhéostat, du commutateur, du distributeur, du 
galvanomètre, marque l'aurore de la période de précision instrumentale. On 
peut dire que cette aurore s'est étendue de jour en jour jusqu'en 1878 oti il 
fut possible de mesurer au moyen d'une unité pratique définitive. L'histoire 
de cette ère ainsi commencée est en grande partie l'histoire du milliampère. 
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Il est curieux de lire comment une telle histoire est faite. 

Celui qui se reporte à la dernière édition dô VElectrothérapie^ par Ziems- 
sen, serait amené à croire que cette unité médicale ne fut pas seulement sou- 
tenue mais inventée par cet auteur lui-même au Congrès International 
d'Électriciens, tenu à Paris, en 1881. D'Ar&onvdl {Archives de Physiologie^ 
1889, p. 246) est plus explicite : « J ai réussi à faire adopter les C. G. S. aux 
électriciens des différents pays. » Dernièrement vint un confrère américain 
qui naïvement [New-York Médical Journal^ janvier 1889) attribue la décou- 
verte du milliampère à un gynécologiste bien connu, sir Spencer Wells. 
Voici maintenant l'histoire véritable du milliampère : M. Preece fit un dis- 
cours le 28 novembre 1877, dans lequel il émit la pensée d'une subdivision 
de l'unité originale comme un moyen pratique de mesurer les courants 
faibles. A cette époque, le IK De Watteville était engagé dans une série de 
recherches Bur la résistance, le courant, la force, etc., au point de vue médi- 
cal, et il fut frappé par Tidée que la seule manière de faire adopter aux élec- 
trothérapeutistes une mesure absolue, était d'introduire une expression con- 
venable potir une unité convenable. Et c'est ce qu'il réussit à faire. 

A partir du jour où son oreille fut frappée par le mot « milliweber », il 
sentit que^ le but était atteint, et commença une croisade en faveur de cette 
foi nouvelle. Edelmann, en 1872, semble avoir été le premier à graduer les 
galvanomètres suivant un système rationnel et pratique, c'est- à-dire en sub- 
divisions indiquant le montant du travail chimique opéré par le courant. 
Mais c'est Gaiffe père, en 1873, qui songea le premier à l'unité de la Brilish 
AssocicUion^ le a T^eber », comme étant applicable aux mesures médicales, 
et subdivisa ses instruments en 1/10,000 partie de cette unité. Ces deux 
hommes distingués méritent donc le plus grand crédit pour la nouvelle 
époque qu'ils ont inaugurée. La part de De Watteville fut de suggérer (sous 
les circonstances relatées plus haut) l'adoption du milliweber comme unité 
de gradation pour le galvanomètre médical. Cette suggestion parut dans son 
Médical Eleclricity^ \^ édition, 1878, p. 6. Un exposé sommaire de son idée 
fut publié dans le Centralblafl fur Nervenheilkunde^ 1879, p. 530. Là-des- 
sus une controverse vive mais amicale s'éleva entre le D^ Remak, le D^ Ber- 
nhardt et leD^'De Watteville, et comme résultat, ce dernier fut satisfait de 
constater que l'idée qu'il avait suggérée s'était imposée aux électrolhérapeu- 
tisles allemands, ainsi qu'aux fabricants, et que les instruments gradués 
d'après cette nouvelle unité devenaient les appareils reconnus par les spécia- 
listes les plus avancés. 

Dans l'intervalle, grâce à l'influence personnelle de De Watteville : Gaiffe, 
à PariSt et plusieurs fabricants, à Londres, graduaient leurs instruments 
d'après le même principe. 

On peut voir d'après ce croquis hâtif, quel est le réel inventeur du milli- 
ampère. Suum cuique! Que la section médicale du Congrès d'Électriciens, 



Digitized by 



Google 



198 Rb>.JB INTBKNATIONALK D'éLBCTROTHBRÀPlB 

en 1881, ail contribué à Facceplation générale du milliampère, le fait est pro- 
bablement exact, mais de parler de Tiniliative en cette matière, c'est loin 
d'èlre exact. La seule partie originale de leur travail est d'avoir essayé d'in- 
viter les électrolhérapeutes à accepter comme unité faradique la force de 
courant exprimée en termes de l'échelle d'une certaine bobine actionnée par 
une certaine pile Daniell et employée dans le laboratoire physiologique de 
Berlin. On entend plus que rarement parler de ce projet et pour de bonnes 
raisons. 

Depuis l'apparition du milliampère, le progrès a été caractérisé par une 
attention croissante à l'éleclro-physique comme étant la seule base solide de 
l'électrothérapie. U est plus que jamais reconnu que les effets thérapeutiques 
de l'électricité dépendent de la manière dont on l'emploie sur le caractère 
physique du courant. De plus, que lès procédés chimiques et électriques sont 
inséparables de ceux appelés vitaux; que la foixe électro-motrice est très or- 
dinairement le résultat de l'action physiologique; qu'il y a un domaine de 
biologie physique où la science médicale et la science électrique s« rencon- 
trent sur un terrain commun. D'autres preuves de progrès sont Tadoprion de 
l'électrothérapie par les principaux hôpitaux et la subvention faite par l'État 
en France; le développement d'une littérature spéciale, la formation de so- 
ciétés comme VAmerican Eieclrolhérapeutic Association et la Société Fran- 
çaise d!Ëlectrothérapie. Une ère nouvelle apparaît, l'ère des courants mo- 
dernes. 

Les trois formes conventionnelles d'électricité employées jusqu'à ce jour en 
médecine, le galvanique, le faradique et le statique, sont noaintenant supplées 
et jusqu'à un certain point supplantées. par l'électricité d'un nouveau genre. 

Profitant du sectem* qui passe devant sa porte, le médecin se trouve en 
possession d'une source d'électricité d'une utilité sans bornes et d'un [.ou- 
voir nouveau. À l'aide d'une lampe à seize bougies, il peut se procurer une 
provision toujours prèle d'émergie électrique, soit d'une espèce continue ou 
alternative. Le courant continu remplacera, pour lui, l'émission uniforme de 
la pile galvanique. En faisant passer ce même courant à travei*s* une bobine, 
il obtient ce dissymétrique courant alternatif aussi familier que le courant de 
l'appareil d'induction. A.vec cette même source d'électricité, il chauffe son 
cautère, allume sa lampe d'exploration, ou charge ses accumulateurs, ou 
passant le courant à travers un moteur, fait marcher sa machine statique 
ou actionne son alternateur. Ce dernier peut à son tour être combiné de ma- 
nière à donner un courant ayant la légèreté et les autres qualités du courant 
sinusoïdal avec sa rapidité, sa force électro- motrice et la forme de sa courbe 
sous un contrôle absolu. Si le courant fourni par les secteurs de la voie est 
un courant alternatif, il le fait traverser un transformateur pour l'appliquer 
sur le corps, pour électrolyser le bain ou pour chauffer le cautère. L'utilité 
thérapeutique d'un tel courant est pleinement prouvée. 
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Cette forme de courant oscillatoire, connue sous le nom de statique 
induit (1), présente une méthode des plus efficaces pour produire des con- 
tractions musculaires sans douleur. C'est le résultat de la machine statique 
avec condensateurs (2). 

Plus récemment encore, le médecin dirige son attention vers les courants 
de haute fréquence et de haut potentiel, ce qui ouvre un nouveau champ aux 
recherches physiologiques et donne des moyens thérapeutiques illimités. Pour 
l'usage médical, ces courants sont généralement obtenus au moyen de la dé* 
charge oscillatoire de la bouteille de Leyde traversant un solénoïde. De tels 
courants peuvent avoir ou ont une énergie assez grande pour pouvoir rendre 
incandescentes des lampes à cinq bougies et, si en même temps le corps hu- 
main se trouve enveloppé dans le circuit, il y a à peine une diminution im- 
perceptible dans Téclat de la lampe, et malgré la quantité prodigieuse d'énergie 
de ce courant, le corps a très peu conscience de son passage (3). Voici quels 
sont les effets physiologiques de ces courants (4) : 

l'* Analgésie au point d'entrée et de sortie du courant; 2^ chute de la ten- 
sion artificielle; 3® action plus grande de la peau; 4® augmentation dans la 
a combustion respiratoire » ; 5<> la virulence du pus bleu est atténuée, et au 
bout d'une application d'une demi-heure le bacille meurt. 

Plus récemment, l'expérimentateur s'est attaqué aux a produits solubles 
du microbe », les toxines. Il a été démontré par des expériences faites sur 
des animaux vivants qu'une toxine diphtérique perd sa toxicité lorsque ces 
çQuraats la traversent. Résultat dû peut-être à la secousse moléculaire à la- 
quelle la culture est soumise par le passage d'un courant d'une telle fré- 
quence d'alternatbn (5). 

Dans une communication à l'Académie des Sciences, Paris, août 1897, 
voici les déclarations faites à propos de ces courants : 

\^ Ils facilitent l'élimination des toxines par le rein; 2*» ils augmentent 
l'activité des combustions organiques ; 3<* ils tendent à produire le retour de 
la quantité normale entre l'acide urique et l'urée. 

r (1) Introduit par le D' Morton, de Ne\v»York. 

(2) Les tiges entre les deux bouteilles de Leyde étant enlevées, les couches inté- 
rieures sont reliées avec les tiges de décliarge, ces dernières étant séparées par une 
petite fente. Si l'on tient dans chaque main une corde conductrice attachée à la couche 
extérieure de chaque bouteille de Leyde, i| est évident que cet arrangement donne 
deux circuits : l'un, primaire, comprend les tiges de décharge, la fente d'étincelles et 
la partie intérieure des bouteilles; Tautre, secondaire ou induit, comprend le corps 
du patient, les cordes conductrices et l'extérieur des bouteilles de Leyde. 

(3) Pour mesurer l'intensité, d'Arsonval emploie une modification du galvanomètre 
Cardew, 

(4) Communication faite à la National Society of Physics, 1897. 

(5) Ce que nous venons de dire sur les courants de haute fréquence est tiré d'une 
communication faite à la Médical Society of the London-Iiospital, et publiée ensuite 
dans The Lancel. 
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Lorsque le malade supporte ce couraat, il a pour effet d'améliorer la coo- 
di(ioD générale, la nutrition et le a ton » du corps, de restaurer Tappétit, le 
sommeil, la digestion, et d'induire une énei^ie plus grande. 

Il a donné des résultats négatifs pour la neurasthénie, Thystérie et la 
névrite, mais on en a donné d'excellents pour le rhumatisme chronique, la 
gout(e, Tobésité, Tasthmc, Tanémie et le diabète. Il est essentiellement un 
courant qui agit sur l'action nutritive des cellules. 

Comment peut-il se faire qu'une semblable énergie puisse traverser les 
tissus sans leur causer du mal ? On a dit que ces courants ne pénétraient pas 
réellement dans l'organisme. On sait que les courants oscillatoires rapides, 
n*ont pas un cours uniforme dans la section d'un conducteur; ils tendent à 
rester à la surface. Appliquant ce fait à l'éclairage de la lampe décrite ci- 
dessus, M. Campbell Swingtou a émis l'idée que IVffet est d'augmenter sa 
résistance, puisqu'une partie seulement du filament agit comme conducteur. 
Il y a une force électro-motrice el&cace pour maîtriser la lésistance et, en la 
maîtrisant, il doit y avoir nécessairement une grande consommation de watts, 
c'est ce qui allume la lampe. On conteste la pénétration par l'action sur les 
centres vaso-moteurs lorsqu'il s'agit du tissu humain. De plus, cette limite à 
la surface n*est vraie que pour les conducteurs métalliques. La profondeur 
de la pénétration est en proportion avec la résistance spécifique du conduc- 
teur. La formule étant que la pénétration est directement comme la racine 
carrée de la résistance spécifique et inversement conmie la racine carrée de 
la fréquence. Si Voû applique cette règle à un conducteur cylindrique ayant 
la même résistance et la même dimension que le corps, on verra que la diffu- 
sion est presque uniforme. 

On peut donc dire des courants en question, que leur action physiologique 
eii prouvée, que leur effet thérapeutique est éloigné de la démonstration et 
que le mécanisme de leur action est encore inconnu. 

Le point caractéristique du travail de haute fréquence est riusensibilité. 
Il est à remarquer (1) qu'une rapide alternance électrique ne produit aucune 
action d'excitation sur l'appareil neuro-musculaire, mais semble exercer sim- 
plement une fatigue. D'Arsonval prétend que l'absence d'effet sensoriel est 
simplement ime question de fréquence. Les nerfs sensoriels et moteurs sont 
organisés de manière à ne répondre qu'à une certaine rapidité de vibration. 
Il en est ainsi avec le nerf optique qui n'éprouve aucune sensation au-des- 
sous de 497 billions de vibrations par seconde (rouge) et au-dessus de 
728 billions (violet). D'après cela, chaque nerf, qu'il soit moteur, sensoriel, 
musculaire ou vasculaire, ne répond qu'à une certaine fréquence spéciale de 
vibration. 

L'emploi de ces courants semble devoir élargir le champ de Téleclrothé- 

(I).LodgG et Gotch. 
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rapie. L'électrisaiion focalisée, le ihot d'ordre de Duchenne n'occupe que la 
moitié du ten^iu. 

Le irait principal de la pratique moderne n'est pas de se limiter à des 
applications locales, mais encore de recourir à Félectrisation générale aQn 
d'obtenir ULe influence certaine sur l'action nutritive et sur la vie* 

(Traduit de Panglais par M. Gautier.) 



LA FONCTION MUSCULAIRE ET LA CHIRURGIE 
DES MEMBRES <^ 

Par M. le docteur GILLES (de Marseille). 



PREMIÈRE ÉTUDE 
§ 1. — Généralités 

Le traumatisme détermine sur les membres des lésions portant sur une 
partie habituellement restreinte des tissus. 

Il en réèulte des complications locales ou générales è'ordre septique et des 
altérations locales ou de voisinage, pro\isoires ou définitives, modifiant la 
forme des membres et altérant leurs fonctions. 

L'action chirurgicale écarte des points lésés les éléments d'infection ou les 
détruit; son rôle essentiel est d'arriver par tous les moyens à rétablir dans la 
mesure du possible la fonction et secondairement la forme. On s'est surtout 
préoccupé jusqu'ici de la forme du membre comme de l'élément primordial 
duquel dépendrait l'intégrité de la fonction; quand la forme peut être aisé- 
ment rétablie, le fait est vrai, mais on n'a pas recherché les bases physiolo- 
giques du principe, ce qui a bien souvent compromis les résultats. 

Pour quel motif soutient-on qu'un membre rétabli dans sa forme normale 
(en prenant le mot forme dans son sens le plus large) doit guérir dans les 
meilleures conditions? 

En d'autres termes, l'intégrité de la fonction tient-elle plutôt à l'élément 
essentiel de la forme (le squelette) qu'à l'état de telle ou telle parties des 
molles? 

Doit-on co^icevoir a priori un plus mauvais résultat fonctionnel d'une 
luxation non réduite, d'une fracture guérie avec chevauchement des frag- 
ments ou avec cal angulaire, et cela dans tous les cas? 

(I) Communication faite au Coiaité Médical, dans la séance du 5 novembre 1897. 
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Esl-il préférable d'avoir une jambe droite avec ankyloses multiples que de 
la posséder tordue avec de bonnes articulations et de bons muscles? 

Quelle est la valeur des pseudarlhroses, l'avenir des résections? 

Toutes ces questions doivent être solutionnées non pas par des motifs tîJrés 
d'espèces ou de statistiques dont on ne pourrait induire que les résultats de 
telle ou telle pratique, mais par les conclusions d'une théorie générale visant 
à rétablir la fonction en s'adressant en première ligne à Torgane dont Taction 
prépondérante règle puissamment les processus de développement et de répa- 
ration des autres tissus. 

II existe entre ceux-ci une sorte de hiérarchie telle, que leur vrtalM »>» 
solidaire que conformément à certaines conditions inégsbs pM» iihacuii 
d'eux; on a pu, en suivant cet ordre d'idées, dire avee tmmm qpse, dans lés 
fractures, les lésions des parties molles sont Tél^MvC Ir pies important : il 
est en effet plus facile de laisser se consolider xkù m brisé que de combattre 
les lésions musculaires, nerveuses ou vftscidttre», qui viennent compliquer 
de pareils traumatismes. 

Si nous considérons les lésions emeaêes isolées, Tostéite, la périostite, 
nous voyons que la déchéance eoMécutive des autres tissus ne se produit 
que lentement; après la goérfUMi de Tos, celle des parties molles a lieu sans 
retard; les nerfs sont raiWBent malades en dehors du fojer et les muscles 
conservent leur eontrsKti&té électrique. 

Il n'en est pas éétoême des lésions articulaires qui réagissent directement 
et profondénaeitt sur l'appareil moteur; l'atrophie musculaire se produit 
])resqua siibHement soit lorsque un changement de rapport des surfaces a 
entraîné des déplacements d'insertions, soit lorsque un travail phlegmasique, 
même très légei\ se manifeste sur la synoviale ou dans son voisinage. 

La déchéance musculaire se traduit par de l'atrophie, de la parésie et une 
diminution considérable de la contractilité faradique, sauf dans le cas de 
contracture; cette déchéance persiste alors même que la lésion causale est 
guérie et ne disparait souvent qu'après un temps fort long. 

Les lésions musculaires isolées ne retentissent pas sur les oi^anes voisins 
lorsque leur guérison exige un temps suf&samment restreint. 

Le système nerveux est peu vulnérable, les lésions qui peuvent le frapper 
retentissent sur toutes les parties molles, mais ne paraissent pas agir sur le 
système osseux autrement qu'en retardant la guérison de la lésion primitive. 
La guérison du nerf atteint par le traumatisme ou par une infection secon* 
daire est lente et difficile à réaliser. ' 

L'intégrité articulaire tient ainsi le premier rang dans les conditions 
nécessaires de la santé d'un membre; à un autre titre, la fonction ne pou* 
vaut se concevoir que si les divers segments qui le composent sont solide- 
ment assujettis, la solidité articulaire devient l'élément primordiftl de la chi- 
rurgie des membres; nous espérons prouver qu'on ne saurait la concevoir 
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iodépendammeat de Tiatégrité musculaire. L'expérience a d'ailleurs suffi- 
samment démontré que toute thérapeutique visant la réparation d'un tissu 
quel quil aoii au détriment de rmtégrité ou de la restauration musculaire, 
est une mélhoie condamnée d'avance à l'abandon ou limitée à des indications 
de nécessilé. 

S 2. — Dr la solidité articulaire 

L'ankylose est une lésion fonctionnelle grave, mais compatible avec un 
certain usage du membre; la laxité articulaire compromet en peu de temps 
l'usage des segments du membre excentriques par rapport à la jointure 
lâche; la solidité articulaire dépend: 

a, des os; 

fc, des muscles; / 

e, des ligaments. 

A. Os. — 11 s'opère au niveau du cartilage articulaire un travail méca- 
nique important qui amène l'usure des surfaces et la laxité de la jointure si 
la synovie fait défaut ou si, pour un motif quelconque, la nutrition des 
parties dures est insuffisante, dans les tabès, par exemple; un mécanisme 
plus complexe peut amener le même résultat dans la poliomyélite anté- 
rieure : l'atrophie osseuse coïncidant avec l'atrophie articulaire, on observe 
le plus souvent une diminution de volume des extrémités de l'os et une 
ossiO^cation prématurée du cartilage intér-épi-diaphysaire appiéciable par la 
radiographie. 

Les ostéo-arlhrites peuvent-elles retentir sur l'article de façon à amener 
par elles seules de la laxité articulaire? C'est là un point discutable, le gon- 
flement de Tos, dans les tumeurs blanches, n'entraîne pas cet accident en cas 
de guérison sans raideurs, du moins dans les cas que nous avons pu observer. 

B. MuscLBS. — Il nous parait exister entre les muscles, ligaments actifs, 
et les ligaments, organes passifs, une solidarité assez absolue pour servir, 
sans exclusivisme, de base à la chirurgie articulaire. 

Le volame et la solidité des ligaments sont en raison directe, d'une part : 
de la vitalité musculaire; d'autre part: de l'activité articulaire de chaque 
sujet. 

Chez les jeunes enfants, il existe toujours un peu de laxité articulaire en 
rapport inverse avec la vitalité du membre et des muscles. Ce rapport se 
trouve mis en lumière lorsqu'une lésion grave, une luxation congénitale, 
par exemple, amène dans un membre entier une diminution de vitalité qui 
porte sur tous les tissus. Chez un enfant atteint de luxation congénitale uni- 
latérale, toits les muscles des membres inférieurs sont faibles, toutes les 
articulations sont lâches du côté atteint, et la différence qui existe à cet égard 
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©Dire les- deux membres est de nature à frapper l'observateur le plus 
superficiel. 

L'intégrité articulaire devient précaire lorsque les ligaments actifs de la 
jointure sont malades; il se produit, en effet, peu à peu, les désordres sui- 
vants : atrophie, contractures, rétractions musculaires, laxité ligamenteuse 
prédisposant à une foule de lésions : laxité articulaire, entorse, hydar- 
throse, etc., répartition défectueuse de la pression des os au niveau des sur- 
faces articulaires d'une ou de plusieurs jointures, d'où changement progressif 
de structure et de forme des os; réactions osseuses résultant de ces der- 
nières lésions, luxations, etc., jusqu'à effondrement fonctionnel complet du 
membre. 

De la contracture abarticulaire, — Les affections articulaires ou péri- 
articulaires s'accompagnent souvent de la contracture dite réflexe de certains 
des muscles périarticulaires ; on attribue ces contractures à une sorte de 
rétlexe destiné à prévenir les mouvements douloureux, mais elles partici- 
peut aux caractères généraux, notamment aux réactions électriques de toutes 
les contractures, faits qui ont été mis en lumière dans certaines appréciations 
formulées au récent Congrès de Neurologie de Bruxelles au cours de la 
discussion de différents rapports. Ces contractures sont par elles-mêmes un 
obstacle à la guérison et un facteur puissant d'ankyloses vraies ou fausses, . 
quelquefois de luxations. Elles limitent la course des surfaces, amènent 
une atrophie profonde dans les antagonistes des muscles contractures et sont 
un obstacle à la réduction des déplacements, un puissant facteur d'aggrava- 
tion des luxations irréductibles. On les observe surtout sur les fléchisseurs, 
mais cela ne nous parait pas absolu, et le deltoïde notamment présente sou- 
vent une byperexcitabilité électrique qui nous a paru coïncider avec de la 
contracture vraie dans tous les muscles de l'épaule. 

En résumé, la nocivité de leur action est telle qu'elles doivent faire l'objet 
principal et primitif du traitement; on proscrira, par voie de conséquence, 
toute application thérapeutique pouvant les favoriser, et en premier lieu la 
faradisation. 

Les contractures abarticulaires sont justiciables d'un double traitement : 
l'un mécanique, l'autre électrique. 

Tandis (|ue dans l»»s eondactures des hémiplégiques Texten&ion forcée 
d*j& muM^ltîb ne d'Anne pas de bous résultais, elle réussit au conti-aire fort 
bitn lI.ujs li'b cumiacluri'^ ulmrticulaiies, et c'est là une des causes de succès 
ae^^einpin.jue^ et uolamnicni de M. l'abbé Crud, de Sens, dans le traitement 
des tiukyiu^es, dos tumeurs blauches, de.s périarthrites et des luxations. 

Le traitement électrique consiste en applications du courant continu des- 
cendant avec intermittences rythmées sans inversion de pôles. Les muscles 
présentant souvent une coulractilité exagérée, Tinteusité du courant devra 
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élre limitée au minimum nécessaire pour obtenir Uue contraction muscu- 
laire à la fermeture. 

De fcUrophie musculaire de cause traumatique, — Les causes de cette 
lésion sont les suivantea : 

\^ Le déplacement des points d'insertion et la perte d'une insertion ; 

•2® Les phlegmasies articulaires à tous les degrés ; 

3» -Les fractures; 

4o Les névrites; 

5« Les ruptures musculaires et les traumatismes directs 

La première de ces lésions est une source constante d'atrophie profonde : 
on peut améliorer un muscle, rarement le guérir dans de pareilles conditions; 
c'ebt un écueil des plus graves dans le traitement des luxations irréductibles 
et surtout des luxations récidivantes. 

La perte d'une insertion est moins grave, car le muscle conserve ses rap- 
ports comme dans le cas de fracture de la rotule. 

Les lésions de toute sorte qui peuvent frapper les articulations sont une 
source constante d'aliophie musculaire ; celle-ci s'opère par un mécanisme 
encore obscur, malgré les efforts tentés pour l'expliquer; elle est esseuliel- 
lement réparable. 

Les fractures et même les moindres fêlures sous-périostées sont une cause 
d'atrophie musculaire : leur rôle et leur signification ont été surtout méconnus 
dans les traumatismes dts extrémités. 

Le diagnostic des fractures d'os secondaires est particulièrement difficile 
au tarse et au carj.e ; le professeur Guermonprez avait observé leur fréquence, 
leurs symptômes, et les travaux radiographiques en partie inédits du 
D"" Destot, de Lyon, permettront de les décrire et d'en faire une classification 
vraiment neuve. La localisation de l'atrophie musculaire est un aide puissant 
pour le diagnostic de ces fractures, et leur production en explique la sympto- 
matologie et les complications. 

Lorsque, après un traumatisme, on voit se produire un empâtement pro- 
fond, un état particulier de la peau (œdème, hyperhidrose, hypereslhésie, 
fourmillements, etc.), on est certain que le pronostic se trouve assombri et 
que la névrite est déclarée; le gonflement du membre cache une dénutrition 
locale profonde dont la guérison peut exiger de longs mois. 

On traite assez sûrement l'atrophie musculaire par la faradisation, sauf 
dans les cas de névrite où l'électricité statique, seule tolérée, remplit la triple 
indication de soulager les malades, de stimuler la nutrition locale et de pro- 
voquer d'utiles contractions dans les muscler. . 

C. Ligaments. — L'existence, le volume et la résistance des ligaments 
sont fonction de la vitalité musculaire. 
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BieD x|ue la nature, laissant dans le sens des mouvements le rôle de liga- 
ments actifs aux muscles, ait disposé au-dessous d'eux des fibres rares et 
lâches pour que leur défaut d'élasticité ne fût pas un obstacle aux mouve- 
ments; bien que d'ailleurs les trousseaux les plus denses de fibres ligamen- 
teuses soient situés dans des points éloignés des muscles ou des tendons, il 
n en est pas moins démontré par Texpérience que le volume et la résistance 
des ligaments ne se rencontrent que là où de puissants muscles limitent leur 
réle à celui d'appuis secondaires. 

La vitalité musculaire, Texercicc articulaire, amènent le renforcement 
ligamenteux ; mais si les os n'ont d'autre moyen d'union, si les muscles sont 
atrophiés, Timmobilisalion amènera l'atrophie ligamenteuse, et la gymnas- 
tique articulaire suffira à peine à maintenir leur vitalité. 

La laxité articulaire ne résulte presque jamais d'affections aiguës, telles 
qu'entorse, hémarthrose, arthrites, convenablement mobilisées, et on ne la 
voit apparaître qu'asse2 longtemps après une notable atrophie des muscles, 
notamment dans le cas d'hydartbrose. 

Le serrage passif disparait après le serrage actif; ou peut donc, dans cer- 
tains cas, prévenir cet accident par un traitement précoce des muscles. 

Si la déchéance musculaire précède, sauf dans le cas de lésions directes, 
la déchéance ligamenteuse, peut-on dire que la restauration musculaire pré- 
cède nécessairement la restauration ligamenteuse? Assurément; et tandis 
que le premier principe peut comporter des exceptions, le second est absolu. 

On observe la laxité articulaire dans la paralysie infantile, l'hydarthrose, 
certaines arthrites chroniques, et après les résections. Les entorses graves 
peuvent l'amener, mais pour des motifs déterminés et souvent par la faute 
du chirurgien. 

Il n'est pas rare d'assister à la guérison de la laxité articulaire dans la 
paralysie infantile ; elle suit le retour des'muscles et parait hâtée par le port 
d'appareils supprimant, dans la mesure du possible, les mouvemeuts anor- 
maux, et suppléant ainsi l'action incomplète des muscles convaleseouts. 

Pourquoi donc, dans le traitement des maladies causales, ne pas se préoc- 
cuper dès le premier jour de la santé des muscles? Pourquoi les condamner 
à l'atrophie par une immobilisation exagérée, sans même songer à user des 
ressources du massage, de la gymnastique et de l'électiothérapie? 

Les chirurgiens contemporains ont supprimé la convalescence dans les 
fractiu*es; le même progrès se produira pour les luxations, et il ne manque 
pas d'observations isolées pour le prouver. Le meilleur moyen d'éviter la 
récidive dans les luxations est de former des ligaments solides et, par con 
séquent, de mobiliser de bonne heure : le troisième jour, en général. 
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LE TRAITEMENT ÉLECTRIQUE ET L'ÉDUCATION 

DANS 

CERTAINS CAS DE PARALYSIE SPASMODIQUE INFANTILE 

Par le D' E. DESCHAMPS, de Rennes, licencié ès-scienees, 
professeur libre (1). 



A la Gq de Tannée 1894, une jeune fille de douze ans me fut amenée par 
un confrère de Rennes, Celte jeune fille était atteinte d une paralysie incom- 
plète du membre supérieur droit. Le diagnostic qui avait été posé à lorigine 
était celui de paralysie obstétricale (paralysie radiculaire). L*accouchenienl, 
en effet, avait été laborieux et Xeiminé par le forceps. Celte enfant, apparte- 
nant à une famille aisée, avait été lobjet d'interventions thérapeutiques ié~ 
pétées, en particulier dans un établissement de Paris où Ton employa le mas- 
sage et réleclrisatiou, mais sans aucune méthode. 

Les résultats furent négatifs. 

A Texameh de cette enfant, je constate Tatrophie du bras, de lavant-bras 
et de la main. Le bras est pendant le long du thorax, 1 avant-bras est légè- 
rement Qéchi et ramené sur la paitie médiane du tronc, la main est pen- 
dante, étendue et inclinée sur le bord cubital." 

Les réflexes sont plutôt exagérés et la sensibilité est normale. Les réac- 
tions électriques sont très diminuées dans les musclea les plus impotents, 
mais partout les réactions faradiques sont parallèles aux réactions galva- 
niques. 

Mon opinion fut qu'il s'agissait d'une monoplégie cérébrale, reliquat pro- 
bable d'une hémiplégie cérébrale infantile. 

Une intervention électrique méthodique et une gymnastique passive et ac- 
tive pendant six mois, n'eurent d'autre résultat que d'améliorer très légère- 
ment les réactions électriques et l'amplitude de certains mouvements, sans 
grand profit pour la jeune malade. Celte tentative me parut suffisante pour 
déclarer la thérapeutique impuissante. 

Depuis cette époque j'ai rencontré quatre cas analogues chez des sujets plus 
jeunes. Ce sont ces observations qui font l'objet de la présente communica- 
tion. 

Obsbrvation I 
Obsef^'alion résumée. Décembre 4894. 

D... Marcel, garçon de treize mois, nous est adressé par M. le D^ Delacour, direc- 
teur de l*£cole de médecine de Rennes. 



(1) Communication faite au douzième Congrès de médecine, à Moscou, avec présen- 
tation de photographies. 
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Antécédent^ héréditaires bon?. La mère, après une grossesse normale, est ac- 
couchée à terme, mais Tacconchement a été très laborieux et s'est terminé par le 
forceps. 

A la naissance, on ne constata qu'une paralysie du bras gauche; cette paralysie 
disparut spontanément. Mais quelques semaines après, le père ne put préci>er 
daTantage^ car Marcel était en nourrice, on remarqua que Tenfant tenait le bras 
droit en crochet. 

Au moment de Tezameo, les diiTérents segments du membre accusent une con- 
traction maoifesfb qui Timmobilisc à peu près dans une position fixe : le bras e«t 
légèrement détaché du tronc, TaTant-bras légèrement fléchi sur le bras et en pro- 
nation, la main est déviée vers son bord cubital et les doigts sont fortement flé- 
chis en griffe. Les mouvements possibles du bras et de Tavant-bras sont trèé 
limités, la préhension des objets avec la main est impossible. Les masses muscu- 
laires sont peu diminuées, le raccourcissement est négligeable, les réflexes sont 
exagérés, la sensibilité parait normale. 

Bien que le membre inférieur droit n'ait jamais attiré l'attention des parents, 
Texamen me fit constater une légère contracture et l'exagération des réflexes. 

Pour ne pas y revenir, j'ajouterai dès maintenant que cette participation de la 
jambe à la lésion se manifeste encore aujourd'hui par la défectuosité de la marche 
lorsque l'enfant est fatigué. 

Examen élbctrique. — Les recherches électro- diagnostiques ont donné les 
résultats suivants : 

Excitation faradiquc directe. — Muscle deltoïde, réaction presque normale ; 
muscle biceps et brachial antérieur, réactions insuffisantes pour la flexion ; mu?clc 
triceps*, réaction assez bonne; muscle extenseur commun, réactions faibles. 

Tous ces muscles, mais particulièrement le bicep?, présentent la réaction dite 
myotonique et un temps perdu considérable. 

Excitation faradique indirecte. — Le nerf radial au point optimum donne une 
très légère extension de la main sur Tavant-bras, l'extennion des doigts étant 
seulement indiquée par une saillie des tendons. 

Excitation galvanique. — Les réactions galvaniques sont plus ou moins dimi- 
nuées, mais nulle part on ne constate le renversement de la réaction normale, il 
n'y a donc pas de dégénérescence. 

Réflexions. — La contracture, l'exagération des réflexes et les réactions élec- 
triques étaient sufTisantes pour nous faire rejeter le diagnostic de paralysie radi- 
culaire gynécologique, si Tétat do la jambe ne nous avait imposé celui d'hémi- 
plégie cérébrale infantile. * 

Traitement. — Le traitement électrique préconisé fut la galvanisation muscu- 
laire par friction avec l'électrode négative, de façon à obtenir des secousses et la 
faradi>-ation directe et indirecte. 

Ce traitement, institué il y a plus de deux ans, a été suivi à peu prèr^ régulière- 
ment huit mois par an à notre clinique gratuite; il a été accompagné d'une gym- 
nastique purement passive d*abord, étant donné l'âge de l'enfant, et plus tard 
d'une gymnastique passive et active. 

Le résultat fut médiocre pendant la première année et ne se manifesta que par 
Tamélioration des réactions électriques et la diminution de la contracture; mais 
dès que l'enfant put comprendre et coopérer aux mouvements imprimés, les pro* 
grès furent plus rapides et l'amplitude des mouvements actifs augmenta d'une 
façon régulière. 

Etat actuel, — Le bras droit prend facilement la position tcrticale le long du 
thorax et cette épreuve ne le di^thigue pas du bras gauche, le raccourcissement 
même est peu appréciable. L'enfant peut étendre ses doig«, fléchir l'avant- bras et 
éloigner le bras du tronc par la contraction du deltoïde tans élever Tépaulc IL 
peut aubsi élever verticalement le membre entier d'une façon à peu près coin- 
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plèle. L'intirmité ne persiste que pour Tcx tension de la Daaio. Ce dernier réauUab 
peut cependant s'obtenir d'une façon transitoire, et ce n'est pa?, à notre avis, le 
fait le moins important de cette observation. 

Si Ton excite le nerf radial au point moteur de Erb en appelant en même temps 
l'attention de Tenfant sur le mouvement d'extension du poi^^net, après une série 
dp mouvements artiflciels l'enfant peut à son tour faire quelques oscillations ei 
maintenir volontairement son poignet relevé. 

D'autre part, les troubles tropbiques sont peu accusés. Le bras et Pavant-bras 
ont sensiblement les mêmes dimensions que du côté sain ; la main seule est nota- 
blement plt}s petite. Les réactions électriques sont toutes excellentes. 

En résumé, si nous obtenons pour la raain par la prolongation de notre 
traitement ce que nous avons obtenu pour le bras et lavant-bras, Tutili- 
sation du membre droit pour les différents ac^s de la vie sera possible et 
rinOrmité à peine apparente. 

Obsbrvation II 
Observation résumée. — Septembre 4896, 

René M..., du Mans, garçon de trois ans et demi; antécédents béréditaires 
paternels bons. La mère a fait une mauvaise grossesse avec albuminurie et œdème 
considérable. L'accoucbement a été des plus laborieux et s'est terminé par le for- 
ceps dout Tcnfant a g rdé deux traces : Tune à droite, au-dessus de Tarcade sour- 
cilière droite, au-dessus de Tapophyse orbitaire externe, marquée par une cica- 
trice assez profonde; l'autre, à gauche, très superficielle au voisinage du lobule 
de l'oreille. 

La paralysie du bras était manife>te à la naissance, rien ne fut remarqué pour 
la jambe. L'on lit espérer à la famille que l'enfant guérirait seul en grandissant, 
et aucun thérapeutique réellement actif no fut conseillé avant notre intervention. 
L'enfant nous fut amené en septembre 1896 ; il avait alors trois ans et demi. 

L'examen nous fait constater que tous les segments du membre sont atrophiés, 
la main est adipeuse, la contracture évidente et les réflexes exagérés. 

Attitude. — Le bras est tombant le long du thorax, l'avant-bras légèrement 
fléchi et ramené vers la ligne médiane. La main est pendante, inclinée sur le bord 
cubital et en pronation. Les doigts sont fléchis, le pouce est en opposition. Les 
mouvements actifs ont très peu d'étendue ; ceux du bras et de l'avant- bras sont 
accompagnés de l'exagération de la flexion de la main et des doigts. 

ExAMBN éLBCTRiQUB. — Excitation faradique directe, — Muscle deltoïde, 
réaction bonne; muscle biceps et brachial antérieur, réaction à peine suftisante 
pour la flexion; muscle triceps, réaction bonne; mu-cles extenseur commun et 
radiaux, réactions presque nulles; muscles inter-osseux et lombricaux, réactions 
bonnes. Toutes ces réactions sont plus ou moins myotoniques. Les réactions des 
musclos de la face palmaire sont très bonnes. 

Excitation faradique indirecte. — Le nerf radial, au point optimum, donne 
une légère extension de la main sur l'avant-bras, l'abduction du pouce et l'ex- 
tension de l'index ; l'extension des trois autres doigts étant seulement indiquée par 
la saillie des tendons. 

L'électrisation du point de Erb détermine la flexion brusque et énergique de 
l'avant- bras par excitation du brachial antérieur et du biceps. 

L'rxcitation indirecte prod'iit donc une action plus intense que l'ex-niati'^u 
directe. 

Excitation galvanique, — Les réactions sont diminuée?, mais sans renver- 
sement. 
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Traitement, — Un traitement identique au précédent fut institué : électrisation 
et gymnastique active, mais les résultats furent beaucoup plus rapides. Âprèi^ 
trois mois d interrention la contracture est peu apparente; le membre s'applique 
presque complètement le long du tronc, les doigts peuvent être étendus et Tab- 
duction du pouQO est possible; Tavant-bras se Qéchit sur le bras k angle aigu; 
seule, la tentative d'élévation forcée du membre ramène Tattitude vicieuse de 
la maiu. 

Le traitement électrique, interrompu pendant neuf mois, va être repris pour 
une nouvelle période et, si Tamélioration continue dans les mêmes proportionf^, 
il j aura lieu de se montrer très satisfait du résultat. 

Observations Ht et IV 

Arsène H .., de Renoes, garçon de deux ans et demi, né à terme après un tra^ 
vail de trente-six beures terminé par le forceps. 

La Tamille ne s*cst aperçue de la paralysie que plusieurs jours après la nais- 
sance. 

Germaine V..., de Sure (Orne), fille de trois ans, née à terme après un accou- 
cbement laborieux terminé par le forceps. L'enfant perte au front la marque 
d'une cuiller. La paralysie fut constatée à la naissance. Nous ne croyons pas 
utile de décrire ces observations qui sont semblables aux précédentes, à quelques 
localisations près. Notre conduite fut la même et les résultats aussi satisfaisants. 
Ils furent plus lents pour Arsène H... dont la famille fut moins docile à exécuter 
chaque jour la gymnastique indicfuée. Dans ces deux cas, comme dans les pré- 
cédents, le retour des réactions électriques normales a précédé Tamélioration de 
la fonction. 



CONCLUSIONS 

A côté der Thémiplégie cérébrale infantile, il existe une monoplégie qui 
parait s'adresser exclusivement au membre supérieur droit, et qui ne doit 
pas être confondue avec les paralysies périphériques dites obstétricales. 

Elle s'en distingue par les réactions, électriques, [mr la couservatiou ou 
Inôrae Texagération des réflexes. 

Abandonnée à elle-même, elle parait incurable ; mais elle est justiciable du 
traitement électrothérapique et de 1 éducation raisonnée. 

Le traitement électrothérapique (galvanique et faradi(|ue) doit être cutu- 
tueiice de Jx)nne heure, quelques mois après la naissance s'il est possible. 

Il a pour but de conserver Tintégrilé de l'appareil périphérique, nerfs et 
muscles. 

Dès que Teufaul sera capable de comprendre et d'o1}éir aux mouvements 
i|ui lui sont commandés, on entreprendra l'éducation par une gymnastique 
surtout active. 



Digitized by 



Google 



RBYUB INTERNATIONALE D'ÉLECTROTHéRAPIB 211 



LA VALEUR DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE EN THÉRAPEUTIQUE 

Par le D' S. CHATZKY, 
ProfesBCup agrégé à la Faculté de Médecine de Moscou. 



(1) 



L'énergie électrique devient de jour en jour plus importante dans le monde 
civilisé. A Thomme eain elle rend des services énormes, et au malade elle pro- 
cure, comme agent thérapeutique, des bienfaits considérables. 

Nous savons que Télectro thérapie s'applique maintenant avec le même succès à 
toutes les branches de la médecine pratique. L*hi^toire de la médecine nous ap- 
prend que beaucoup de méthodes de traitement ajant mérité dans le temps une 
grande confiance des médecins ou du public ont perdu peu à peu leur prestige et 
sont réduites à Toubli complet. De tout temps il a existé, et même à présent il 
existe oncore une mode, pour ainsi dire^ non geulemant pour des médicaments 
spéciaux, mais aussi pour des méthodes générales de traitement. Un fait pareil 
nous porte involontairement à traiter chaque méthode thérapeutique avec une 
sorte de scepticisme et à mettre en doute sa longévité. 

Un tel raisonnement s'applique surtout à Télectrothérapie, car sa renaissance 
et sa chute se sont succédées bien des fofs. 

C'est pourquoi je désire caractériser devant vous les particularités de cette mé- 
thode de traitement et, en analysant les données obtenues, la réintégrer dans son 
importance pour le présent et pour Tavenir. 

Au préalable, Je noterai que la direction générale de la thérapeutique a changé 
radicalement dans ces derniers temps. Autrefois, l'art de traiter consislaii-daïuk 
l'invention des remèdes curatifs contre l'un ou l'autre symptôme, indépendam- 
ment de rélément essentiel de la maladie. Mais la longue expérience des siècles 
a démontré toute l'inconsistance d'un pareil empirisme. Un tel tâtonnement dans, 
les ténèbres et la recherche de médicaments miraculeux suscitaient des enthou- 
siasmes ardents qui traînaient après eux une désillusion amère. 

Les observations cliniques démontrent que le même symptôme maladif peut 
apparaître comme un effet de causes bien différentes. Voilà pourquoi les clini- 
ciens contemporains croient bien rationnel d'éclaircir avant tout celte cause. 
Aussitôt qu'elle est connue, il est bien compréhensible qu'en Téloignant, le sym- 
lôme qui en dépend doit disparaître. Cela a eu pour conséquence qu'en thérapeu- 
tique moderne 8*est établi l'important et, comme Je crois, immuable principe 
qu'on doit diriger C effet du traitement^ non pas contre le symptôme apparent, 
mais contre son origine étiotogique. 

Dans les maladies où cette origine est conniîe et peut être facilement écartée, 
la thérapeutique, est bien claire et n'offre pas de grandes dilBcultés. Mais il y a 
des maladies, et malheureusement la plupart, dont l'origine étiologique est in- 
connue. Ou bien le principe étiologique est connu, mais il possède de telles pro- 
priétés par sa nature qu'il est impossible de l'écarter. Il semblerait que dans des 
cas pareils la thérapeutique est désarmée et impuissante. Mais, en réalité, tel 
n'est point le cas* 

(l) Communication faite au douzième Congrès international de médecine de Moscou 
(section de thérapeutique générale, sous-section d'électrothérapie), et extraite des Ar- 
chiva (Tétectricilé médicale. 
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C'est alors que la thérapeutique doit se mettre à la hauteur du développemeni 
scientifique. Si le principe éliologique est méconnu ou impossible à écarter, si 
on ne peut- pas agir contre la cause de la maladie directement^ son action des- 
tructive sur l'organisme peut être écartée ou limitée indirectement. 

Le fait est que, simultanément au développement du processus pathologique 
dans l'organisme, l'équilibre dans la vitalité est rompu. En beaucoup de cas, il 
est même difficile de préciser si la rupture de l'équilibre est la suite ou la cause 
du processus pathologique. Mais il est hors de doute que plus l'équilibre est 
rompu, plus l'agent pathogène a la pof sibilité de manifester son action préju ii- 
ciable. De là il va de soi que, à mesure qu'on rétablit l'équilibre, la maladie doit 
rétrocéder. 

Il est évident que, dans des cas où il est impossible de diriger le traitement 
contre le principe éliologique, le problème de la thérapeutique se réduit au ré- 
tablissement possible de l'équilibre dans l'organisme. Er, pour atteindre ce bui, 
les caractères des processus biologiques nous donnent eux-mêmes des indica- 
tions. Nous savons que tous les procédés de l'activité vitale sont intimement liés 
entre eux. Quantitativement et qualitativement, la fonction de chacun des or- 
ganes n'est pas une donnée absolument constante. L'harmonie entre eux, néces- 
saire au maintien de l'équilibre normal, s'établit par ^organisme lui-même, en 
augmentant ou en diminuant l'activité de Tun ou de l'autre sjstème-«natomique 
ou de ses parties. C'est à cette propriété que Torganisme doit de pouvoir s'adap- 
ter aux différentes conditions de la vie. C'est, pour ainsi dire, la compensation 
naturelle. Sans elle, l'organisme devrait périr à cause des différents changements 
dans l'alimeiitation, le climat, etc. C'est grâce à cette compensation naturelle que 
l'organisme est capable par lui-même de lutter aussi, dans certaines limites, 
contre différentes affections maladives (1). Mais si l'agent uosologique est puis- 
sant et si la compensation naturelle est insuffisante, à tel point que l'organisme 
n'ait plus la force de maintenir son équilibre par lui-même, c'est à ce moment 
que la thérapeutique doit intervenir. Elle doit accomplir ce que l'organisme re- 
fuse, c'est-à-dire rétablir et soutenir en lui l'équilibre. L'organisme établit son 
équilibre par la compensation, et la thérapeutique doit l'atteindre par le même 
moyen. L'organisme arrive à la compensation en rég'ant les procédés vitaux. La 
thérapeutique doit agir aussi de la même façon. Elle doit augmenter ou diminuer 
dans l'organisme, par des agents appropriés, tels ou tels procédés viiaux jusqu'au 
rétablissement complet de l'harmonie entre eux; autrement dit, la thérapeutique 
doit établir dans Corganisme la compensation d'une manière artificielle. 

Ainsi donc le problème de la thérapeutique se réduit aux deux axiomes sui- 
vants : 

1" Elle doit écartei' le principe ètiologique de la maladie. 

Et dans les cas où c'est impossible : 

2*. Elle doit rétablir et maintenir Véquilibre par une compenmtion artificiel- 
lement établie. 

En cela consiste, il me semble, tout ce qu'il faut comprendre sous le terme de 
" thérapeutique rationnelle». 

Pour réaliser le premier axiome, pour écarter le principe éliologique, la théra- 
peutique doit lutter, d'un côté, contre les agents pathogènes qui se trouvent hnrs 
de Torgani^m»', comnio 'es agents antihygiéniquo-' cl Jiiiii <iV>ictiqiic«. D*autre 

.1) Les épidt^mies n'attaquent jamais tout le uioudo, et. clii'Z ceux qui l-jiul^ent ma- 
lades, rissuc de la maladie n'est pas la môme. 
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part, elle doit lutter contre les' causes pathogènes qui, quoiqu'elles se dévelop- 
pent dans Torganisme, comme les microbes, les bacilles, les infections, les to- 
xines, etc., lui sont cependant tout à fait étrangères. Dans Tun et Tautrè cas, 
toutes les méthodes de traitement sont admises, depuis les mesures sanitaires ad- 
ministratives Jusqu'aux médicaments spécifiques. Dans cette partie de 1h théra- 
peutique, le rationalisme esti possible et môme obligatoire dans les méthodes de 
recherche et dans les moyens préservatifs et hygiéniques. Mais, dans la lutie 
contre les agents pathogènes il faut admettre, bon gré mal gré, un certain empi- 
risme. La nature de ces agents, sous plusieurs rapports, ne se soumet point à 
Tétude précise. Et comme les observations empiriques peuvent procurer par ba«. 
sard un certain avantage, il serait exagéré de n'en pas profiter. 

Par rapport au second principe, la thérapeutique se trouve dans des conditions 
tout à fait différentes. 

Le rétablissement de Téquilibre par une compensation artificiellement établie 
peut être provoqué uniquement par l'augmentation ou par la diminution de tel 
ou tel processus biologique. Obtenir cette action par les agents thérapeutiques, 
est possible seulement quand on connaît bien leurs effets physiologiques sur les 
fonctions de l'organisme. Ce ne sont pas des moyens cur^tifs qui, ici, sont né- 
cessaires, mais bien les stimulus par lesquels ont peut régler les fonctions phy- 
siologiques de l'organisme. La conséquence est que la thérapeutique a limité 
considérablement l'emploi des médicaments, et a mis au premier plan le traite- 
ment par les agents physiques. L'effet de ces derniers est basé non pas sur l'ac- 
tion pharmacologique de l'un ou de l'autre élément, mais sur l'influence de l'une 
ou de l'autre énergie sur la vitalité de l'organisme. Étudier les propriétés de 
l'énergie, c'est le problème de la physique ; étudier les rapports de ces propriétés 
avec les fonctions de l'organisme, c'est le problème de la physiolog'ie. Il est su- 
perflu de démontrer que les conclusions et les lois de ces deux sciences, étant 
basées sur l'expérience et sur les calculs mathématiques, sont étrangères à tout 
empirisme. De même, reste étrangère à Tempirisme, la thérapeutique qui base 
ses conclusions sur les données de ces deux sciences. Cette thérapeutique seule 
peut être appelée rationnelle. 

Après avoir indiqué brièvement la caractéristique de la direction de la théra- 
peutique contemporaine, il ne nous sera pas difficile d'apprécier la valeur de 
l'énergie électrique comme agent thérapeutique. 

Par rapport aux exigences du premier but de la thérapeutique, l'énergie élec- 
trique peut Jouer le rôle de toutes les autres énergies. L'application de l'une ou 
de l'autre énergie pour écarter le principe pathogène dépend, d'un côté, de la 
nature de ces principes; de l'autre, de l'énergie elle-même. Les propriétés de 
l'énergie électrique sont très diverses; conformément à cela, son application 
peut être aussi très variée. Comparativement aux autres énergies, l'électricité a 
un grand avantage. Grâce à la conductiblité^ électrique de l'organisme humsiin, 
on peut opérer par cette énergie dans l'épaisseur des organes sans altérer les 
tissus extérieurs. Cela est inaccessible à toute autre énergie. 

Mais, principalement et largement, l'application de l'énergie électrique a lieu 
pour remplir les exigences du second principe de la thérapeutique. 

Cela provient des diff'érentes propriétés de cette énergie et aussi de la nature 
des procédés vitaux de l'organisme. Tous ces procédés, quelle que soit la fonc- 
tion de l'organisme où ils se manifestent, doivent ajf^araîire sou» l'auo ou ?oiir 
plusieurs de^ trois formes de mouvement suivantes : mécdiiiques^ chumques ou 



Digitized by 



Google 



214 aBVUB INTBRNATIONALB D'ÔLBCTBOTHéRAPIB 

Il est impossible de se figurer aùcan procédé dans rorganisme, soit physiolo- 
gique> sQît paihologique, bore de ces trois formes de mouvement. U est éyidoit 
q^e Taugmentation ou la dimiDuiion artificielle de Tun ou de Tauiie procédé 
vital, cause du rétablissement de Téquilibre rompu, peut être provoquée unique 
ment par une perturbation qualitative ou quantitative dans ces formes de mou- 
vemenL En effet, Taction des médicaments et de toutes les méthodes de traite- 
ment doit son effet à leur influence sur les mouvements mécaniques, chimiques 
<Mi HiAlécuJaires dans Torgani^me. Uniquement, de ce point de vue, il eâl pos- 
kée£ik« une appréciation scientifique de la valeur de Tun ou de Tautre 
fcémwÉtfi^ue. Considérons de ce point de vue la valeur de Ténergie élec^ 
trique. L*éleetMlMMfÀ6 dispose maintenant des méthodes saivantes d'électrt- 
sation : la galvaù^atMa;» Ift ikr%dl«ation, la franklinisation et les courants à haute 
fréquence. (J*exclus les aiilr«s mélhodes qui ne sont pas encore bien étudiées.) 

Les mouvements mécanîqtteê^ p ^ mwt A être provoqués avec &cilité également 
par la galvanisation, faradisation et ftwklfwmiuion. L'effet moteur de chacun de 
ces courants a ses particularités spéciatea» Si Ift pcopriété générale de tous ces 
courants consiste en ce que Teffet qu*ils produiflMtiiidv» la sphère de mouvement 
musculaire se passe indépendamment de la coopécuUiQa de la volonté. Gela donne 
la possibilité de provoquer par leur intermédiaire te^ OMMrmnent là oà la voie 
conductive des impulsions de la volonté est altérée, et mtee là où le mouve- 
ment n'est point soumis à la volonté (les intestins, Tulérus, ele.). L*exciution 
peut être graduée avec, une grande précision* La même chose est aussi possible 
par rapport à la fréquence et à l'intensité de la contraction. La localisation de la 
concentration peut être précisément limitée non seulement à un groupe de maa- 
cles, mais aussi à un muscle seul ou à une certaine quantité de ses Saûsceaux. 
Grâce à cette propriété, l'énergie électrique obtient une large application, rem- 
plaçant la gymnastique et, à Taide de certains arrangements^ aussi le massage. 
L'électrogymnastique et l'éleciromassage sont surtout précieux à cause de leurs 
propriétés de ue pas exiger des efforts de' la part de Torganisme et de ne point le 
fatiguer. Ils sont indiqués surtout là où les procédés habituels ne peuvent être 
appliqués à cause de Tinaccessibilité de Torgane (les muscles de Tceil, de l'oreille 
moyenne, les cordes vocales, etc.). 

Le mauvenwnls chimiques peuvent être provoqués en différentes formes par la 
propriété électroly tique de rénergie électrique. C'est le courant continu qui est 
ici prédominant. Son application présente un immense avantage là où il est né- 
cessaire de dissoudre, d'absorber et de détruire bien des néoplasmes. On peut 
remplacer par cette méthode d'électrlsation, en beaucoup de cas, le traitement 
chirurgical qui est très pénible et souvent dangereux pour la vie. Les différents 
néoplasmes d'origine arthritique, où le traitement chirurgical n'est p<Hnt ra- 
tionnel et qui cèdent difficilement à un traitement interne prolongé, sont favora- 
blement influencés par Télectrolyse et disparaissent relativement en peu de temps. 
Les mouvements chimiques généraux peuvent être provoqués par l'application 
de l'électricité statique et par des courants à haute fréquence qui agissent pro- 
fondément sur les procédés moléculaires de la vitalité. 

Les mouvements moléculaires, — C'est une immense association de processus 
qui font la base de «toutes les foutions de l'organisme. Il semble que tous les pro- 
blèmes de la thérapeutique pourraient être résolus avec succès, si l'art de régler 
et de modifier cette forme de mouvement nous, était connu. Mais, malheureu- 
sement, c'est la partie de la science biologique la moins étudiée. Néanmoins, la 
science nous enseigne des procédés par lesquels nous sommes capables de pro« 
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Toquer par l'énergie électrique des perturbations moléculaires dans Tor^nisme 
qui donnent des effets thérapeutiques bien nets. Ces perturbations peu?ent être 
provoqués généralemeot et localemeot. Pour les -premières, on applique l'élec- 
tricité statique et les courants à haute fréquence. Il est àérnatAgé foe^ dasA l'or- 
ganisme soumis à l'un dft 08ft BtianiH^ iTiiftiv is !§■■» àm feattHM phjihiln 

wmftÊÊÊu^mÊÊmê en prurfulis de combustions incomplètes; bref, ces stimulus 
caHportSDtfo renaissance et le renou Tellement de tous les tissus de l'organisme. 
Chacun de nous connaît bien à quel point un effet pareil est important dans cer- 
taines maladies chroniques. Ces deux méthodes de traitement ne sont pas moins 
efficaces également pour les effets locaux. Le souffle, les étincelles statiques et 
les étincelles des courants à haute fréquence influent directement sur la struc- 
ture moléculaire du protoplasme, excitent énergiquement les vaso-moteurs et 
règlent de cette façon la circulation locale du sang et améliorent la nutrition. 

C'est pourquoi on vient maintenant d'appliquer l'électrisation avec un grand 
succès au traitement des maladies de la peau. Les modifications moléculaires 
peuvent être provoquées localement aussi parles courants continu et induit. 
L*aotion modifiante des pôles du courant continu (^an et le cat-électrotomu») 
donne la possibilité d'augmenter et de diminuer volontairement l'excitabilité des 
nerfs moteurs; sensitifs, des sens spéciaux et des ganglions. On peut obtenir le 
même effet par le courant induit en variant son intensité et sa durée. Des pro- 
priétés pareilles offrent à ces deux courants une large application dans le traite- 
ment d'une masse d'affections nerveuses. 

La mention de tous ces effets est loin d'épuiser toutes les actions qu'on peut 
provoquer par l'énergie électrique sur les processus vitaux. Si nous ajoutons en- 
core i'hydroélectrisation, l'endoscopie, l'électrocautérisation, etc., nous pourrons 
nous former en traits généraux une idée de la valeur immense de cette énergie 
en thérapeutique. Sa propriété particulière consiste en ce qu'elle agit comme un 
stimulus, comme une impulsion sur les procédés de la vitalité, sans ajouter à 
l'organisme aucun élément étranger. 

Malheureusement, parmi les médecins, s'est répandue cette opinion que 
l'électricité sur l'organisme nous est connue seulement par les observations em- 
piriques. C'est encore une erreur profonde 1 L*appilcation thérapeutique de 
rélectricité est basée entièrement sur ses propriétés physiques. Ces propriétés, 
comme Télectrolyse, la cataphorèse, l'étincelle, l'induction, l'autocooduction, etc., 
sont étudiées par la physique et ont leurs lois précises. Ces lois sont invariables, 
qu'elles s'appliquent soit à la matière vivante, soit à la tnatière inerte. Chaque 
loi, appliquée dans un but thérapeutique, doit donner le résultat attendu. Il ne 
peut pas en être autrement, car les lois de la nature sont toujours et partout con- 
stantes. C'est justement l'agent théiapeutique qui, étant lié aux données établies 
de la physiologie et de la pathologie, n'a besoin d'aucun empirisme I 

Ainsi, tout ce que Je viens de dire m'engage à conclure que Ténergie élec- 
trique comme agent thérapeutique répond à toutes les exigences de la thérapeu- 
tique rationnelle. U est donc compréhensible que son succès comiemporain ne 
soit point une mode fugitive. Espérons, qu'avec le développement successif de la 
physiologie et de la pathologie, les limites de sa sphère d'application iront en 
s'ûtendant de plus en pluf«. 
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VARIÉTÉS 



Le goitre exophtalmique (maladie de Basedow). ~ Sa pathogénie, 

son traitement. 

M. le D»" R. ViGOUROUx. — Dans l'étude de la pathogénie da goitre exophtal- 
mique on s'est borné jusqu^à présent à rechercher lequel des éléments du syn- 
drome doit être considéré comme primitif par rapport aux autres. Mais la 
véritable question n'est pas là. Lors même qu'on serait parvenu à établir que c'est 
l'hypersécrétion thyroïdienne qui détermine les troubles sympathiques et bul- 
baires, ou inversement; on n'aurait encore éclairci que la physiologie du syn- 
drome. Il reste encore à savoir, et c*est la paihogénie proprement dite, dans 
quelles conditions, sous quelle influence s'est produite l'altération primitive de 
la glande ou bien de l'éléuient nerveux. Or, pour acquérir quelques notions sur 
ce point, il est nécessaire de se placer au point de vue clinique. On constate alors 
un fait fondamental : à savoir la relation étroite qui cj^iste entre la diathèse ar- 
thritique et la maladie de Basedow. Dans les antécédenti personnels et hérédi- 
taires des malades basedowiens, toutes les affections du groupe arthriliq )« 
figurent avec une constance et une abondance tout h fait typiques. De plu5,ainîii 
que je le faisais remarquer il y a cinq ans, les caractères habituelsde l'urine dans 
la maladie do Basedow sont ceux de l'urine arthritique en général, c'est-à-dire 
insuffisance de toutes les éliuiinations, y compris celle des phosphates. Reste à 
savoir de quelle manière intervient Tarthritisme dans la pathogénie du goitre 
exophtalmique. Voici quelques données: Dans certaines expériences de Hurthle, 
laligature du cholédoque a déterminé l'apparition de symptômes nettement basc- 
dowiens en même .temps qu'une sécrétion exagérée de la glande thyroïde. Anté- 
rieurement à ces expériences, Bronner (de^Lyon) avait signalé l'influence des 
afTectlons du foie sur le développement des troubles nerveut en général et no- 
tamment do la maladie de Basedow. D'autKe part, mes propres observations 
m'avaient depuis longtemps permis de constater chez les basedbwiens les signes 
de l'in ufiisance hépatique, soit actuellement, soit avant le début de la maladie. 
J'ai été ainsi amené à considérer l'arthritisme comme la condition générale, et 
Tinsurfisance hépatique comme la cause immédiate do la maladie de Basedow. 
Celle-ci n'est donc pas le résultat d'une altération (organique ou fonctionnelle) 
primitive et fortuite de la thyroïde ou de certaines portions du système nerveux. 
Ce rôle pathogénique de l'arthritisme expliquepourquoi la pialadie de Basedow 
est si souvent accompagnée de manifestations arthritiques : hystérie, neuras- 
thénie, glycosurie, obésité, lithiase biliaire ou rénale, etc., qui conser?ent 
d'ailleurs une marche indépendante. 

L'arthritisme n'est pas la seule maladie générale capable de préparer le goitre 
exophtalmique. Dos maladies infectieuses, fièvre typhoïde, rhumatisme, scar- 
latine, etc., qui favorisent évidemment les intoxications, suffisent à créer ces états 
prébasedowieus oîi s'obéerveut déjà certains symptômes de la maladie; par 
exemple l'amyosthénie générale, la tendance aux spasmes cloniques» aux atro- 
phies, la douleur à la pression des masses musculaires, etc., etc., et uù il ne man- 
que plus que le thyroïdi-me. En somme, il existe dans la maladie de Basedow 
deux intoxications d'origine difîérente et qui se superposent. La première est 
l'intoxication diatliôsiquc, dont la localisation principale se fait sur la glande 
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thyroïde ; Fautre, conséquence de la première, est Tintoxication thyroïdienne 
proprement dite. Il est permis de supposer que le poison, de provenance intes- 
tinale, n*agit pas d'une façon toujours identique sur la thyroïde, et que parfois, 
au lieu d*une vaso-dilalation avec exagération fonctionnelle qui produirait le 
syndrome basedowien, il se réalise l'état opposé» c'est-à-dire vaao-constriction et 
diminution fonctionnelle qui aboutit au myxœdème. Cette communauté d'origine 
de deux affections dont Tantagonismo semble si absolu, fait comprendre la co- 
existence, dans certains ca?^, de symptômes basedowiens et myxœdémateux. La 
part ainsi attribuée au foie dans la genèse de la ma'adie de Basedow n'exclut pas 
la possibilité d'une étiologie émotive. On connaît l'influence des émotions sur 
l'appareil hépatique. On voit quelquefois des goitres qui, après être restés sim- 
ples pendant des années, se transforment en exophtalmiques. Cela ne peut avoir 
lieu que très exceptionnellement, suivant moi, pour les goitres endémiques. Je 
n'ai vu cette transformation que sur de< goitres de caractère arthritique, comme 
il en surviedt chez les gros mangeurs, par exemple. Il est difficile de faire la part 
respective des deux intoxications dans la symplomatologie ba^edowienne. Je 
crois cependant que certains phénomènes, qualifiés de basedowiens, doivent plu- 
tôt être rapportés à la diathèse préexistante. Telles seraient les altérations pré- 
coces du myocarde et des valvules qui surviennent souvent avant tout surme- 
nage de l'organe par la tachycardie. £n rattachant ainsi le goitre exophtalmique 
à nite maladie générale, on éclaire à la fois sa genèse et son évolution ultérieure, 
après la disparition du syndrome. Les considérations de cet ordre, forcément 
écourtées ici, m'ont conduit à formuler un traitement rationnel complet dont 
l'ef&caeité est attestée par une pratique de vingt ans à la Salpètrière. Ce traite- 
ment ne peut, on le conçoit, être uniforme pour tous les cas, ni réduit à un 
moyen unique. Il doit tenir compte des données diverses qui viennent d'être ex- 
posées et aussi de quelques conditions qui sont particulières à la maladie de 
Basedow. Telles sont l'intolérance des malades à l'égard des médications phar- 
maceutiques, leur réceptivité toute spéciale pour presque toutes les causer mor- 
bides (la tuberculose exceptée), enfin leur vulnérabilité caractéristique pour les 
excitations périphériques fortes et les traumatismes. 

On peut diviser ce traitement en deux parties : \^ Traitement général ; il s'a- 
dresse à la fois à l'état diathésique et à l'intoxication thyroïdienne, son impor- 
tance est fondamentale. Il comporte surtout des moyens hygiéniques; la diffi- 
culté principale de son application provient de ce qu'on a affaire à deux états de 
la nutrition de nature opposée et qui se succèdent alternativement, c'est ce que 
montre Texamen urologiqne. L'urine présente tantôt les caractères arthritiques 
Indiqués plus haut, tantôt les caractères contraire", c'èst-à-dire ceux de la 
désassimilation exagérée de la nutrition. 

29 Traitement symptomatique. Il consiste dans ce qu'on appelle assez vague- 
ment un traitement électrique, sans songer que l'électricité n'est ni un médi- 
cament ni une médication, qu'elle n'a pas plus de vertu curative propre que 
n'importe quelle autre forme de l'énergie, et que, pour elle, de même que pour 
tous les agents physiques ou chimiques, l'effet thérajpeutique dépend uniquement 
de la manière dont elle est employée. Je ne m'arrête pas à la discussion souvent 
renouvelée des mérites respectifs de la galvanisation et de la faradisation. Cha- 
cune de ces méthodes e?t en soi excellente et peut être supérieure à l'autre, sui- 
vant les effets physiques et physiologiques qu'il s'agit d'obtenir. Dans l'espèce, 
j'ai recommandé depuis quinze aas (V. Leçons de Gharcot) la faradisation caro- 
tidienne. Ce dernier mot indique que l'action principale est dirigée sur les ar- 
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tères, dont la contraciibilité est mise en jea et le calibre momentanément dimi- 
nué. Une action identique est exercée sur les artères et le tissu de la glande, et 
le volume de celle-ci est ramené, temporairement aussi, à son degré normal. Je 
supprime les détails techniques. Par la répétition fréquente de ce procédé, on 
obtient rapidement une amélioration équivalente, pratiquement, à une guérison. 
La guérison elle-même, complète et définitive, est plus difficile et plus longue à 
obtenir. 

L'efficacité de ce procédé, employé même sans adjonction du traitement gé- 
néral, est déjà très grande, et Charcot (Leçons du mardi, 1888) la déclarait incom- 
parable. Mais les résultats sont de beaucoup supérieurs si on ne néglige pas le 
traitement général qui devrait en être inséparable, et si on a le soin de ne pas 
trop espacer les électrisations. Ce procédé a été décrit par de nombreux auteurs 
français et étrangers, et des observations cliniques ont été publiées à Tappui. 
Ainsi l'existence d'un traitement rationnel et efficace de la maladie de Basedow 
est depuis longtemps notoire. 

Les récentes tentatives faites pour instituer un traitement chirurgical de la 
maladie de Basedow n'ont donc pas pu être motivées par Timpuissance avérée 
de la thérapeutique. On remarquera d'ailleurs que ces tentatives ont présente- 
ment pour adversaire décidé M. Poncer, de Lyon, qui fut l'un des premiers et 
plus distingués promoteurs de l'intervention chirurgicale. Sous ses diverses 
formes : thyroïdectomie, exothyropexie. ligature des artères thyroïdienne, résec- 
tion du sympathique cervical, cette intervention soulève de nombreuses objec- 
tions : i^ Efle ne représente pas un traitement de la maladie elle-même, mais seu- 
lement de la triade symplomatique lorsque celle-ci existe à l'état type; 2<* Elle 
est dangereuse : les cas imprévus de mort post-opératoire sont incomparablement 
plus fréquents chez les basedowiens que chez les autres opéré?, ce qui s'explique 
par leur vulnérabilité spéciale ; 3^ Cette rntervention n'est pas motivée, car en 
échange du péril qu'elle fait courir au malade, elle ne lui asfure aucun résultat 
curatif qui ne soit obtenu plus complètement et sans dangers par le traitement 
médical; i^ Elle est irrationnelle, car elle supprime l'organe au lieu d'amender la 
fonction, et ouvre ainsi le champ aux conséquences de cette suppression : myx- 
œdème, troubles trophiques. Ces estais opératoires, quel que puisse être leur 
intérêt expérimental, doivent être réservés pour les cas hypothétiques où le trai- 
tement médical ayant échoué, l'opération se présente comme le seul moyen de 
conserver la vie ou de rétablir la santé. La détermination de la résistance élec- 
trique du corps, dont j'ai montré autrefois la signification diagnostique dans la 
maladie de Basedow et dans quelques autres, peut aus^i servir de critérium dans 
l'emploi thérapeutique de la thyroïline. Celle-ci est contre-indiquée si la résis- 
tance est faible ; elle o.-t utile ou du muins tolérée dans le cas contraire. 



Sur la transmisaion et la propagation des excitations pathologi^iues 
dans le système nerveux (1). 

M. le professeur Benedikt (de Vienne) fait sur ce sujet une communication qu'il 
résume ainsi : 

Il insiste d'abord sur deux lois fondamentales bio-mécaniques. 

La première est celle-ci : la nature arrive au maximum d'eiîet et à la plus 
grande perfection, par un minimum d'énergie, dans un minimum de temp«, avec 

(1) Communication faite à l'Académie de médecine de Paris, le 4 janvier 1818. 
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le miuimum de la matière la plus apte et sous I^ forme la plus favorable quant au 
but foDcticoneL 

La secoDde loi pourrait-être appelée loi du luxe analomique et fonctionnel, 
c*est-à-dire qu'il y a -surabondance de matière et d*énergie des organes et des 
organismes, en faveur de la persistance de la vie. Les organes ne fonctionnent 
cependant à Tordinaire qu'avec un minimum des énergies latentes, de matière et 
de volume. 

Une troisième loi est celle de la corrélation, de Tinfluence naturelle qui exer- 
cent les différents organes sur leur condition de vie et leur évolution réciproque. 
Il va sans dire que nous ne connaissons malheureusement pas encore tous les 
mécanisme» complexes de cette dépendance d^un organe vis-à-vis d*un autre. Un 
exemple tout particulier est celui de la réciprocité qui existe entre le développe- 
ment du crâne et celui du cerveau, ou entre les orgaues internes et leurs tégu- 
ments. 

Il faut admettre que le même mécanisme, déjà préexistant à Tétat normal, 
pour la dépendance matérielle des organes, peut être mis en action aussitôt 
qu'une excitation physiologique est remplacée par une autre, mais d*ordre patho> 
logique. 

La loi qui régit la transmission des excitations nerveuses de tout ordre, ou 
« loi de conFonnence », est déjà universellement admise pour les sensations op- 
tiques et acoustiques. Chaque fib e nerveuse n*est bonne conductrice que pour 
des excitations spécifiques, tandis qu'elle oppose une grande rési&tance à des ex- 
citations d*un' ordre différent. Pendant que les irritations physiologiques ne sui- 
vent, pour ainsi dire, que des sentiers battus, celles d'ordre pathologique peu- 
vent, en outre, être transmises par des voies impraticables et insolites pour les 
premières. Les consonnances les plus variées sont mises en jeu selon le siège ot 
la nature du processus pathologique; de sorte qu'une fois c*est la provocation 
exclusive des douleurs, une autre fois des convulsions ou des sensations vagues 
qtii suivent les irritations d*un neif i^ensitif. On ne peut pas nier que les-irrita- 
tions morbides soient aussi transmises dans le double sens ordinaire. 

De tout cela, il ressort que les consonnances morbides sont plus compliquées 
que celles de nature physiologique. 

L'excitation pathologique peut se propager sous trois formes : 

\^ Propagation fonctionnelle identique aux excitations physiologique?". 

2o Propagation sous la forme d'une lésion aoatomique. Celle-ci peut être de 
même nature que la lésion primaire. 

Ou 3^ elle eu diffère, comme dans les affections dues aux néoplasmes. 

Le phénomène le plus Important de la névrologie consiste dans la propagation 
par sauts du processus secondaire, « par diffusion incohérente p, comme dit 
M. Benedikt. Cette diffusion est encore plus irrégulière, plus incohérente dans les 
néoplasmes que dans les dégénérescences diffuses. 

Les systèmes organiques dégénérés secondairement n'ont pas nécessairement 
des corrélations physiologique?, ce qui est à l'heure actuelle généralement sup- 
posé. Cette supposition est devenue la source d'erreurs fondamentales, cliniques, 
physiologiques et histologiques. 

Comme conséquence de la diffusion incohérente des lésions secondaires, il faut 
poursuivre la séparation et la localisation des différents symptômes et syndromes 
et créer de nouvelles lois de diagnostic de diffusion. 
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Production de Tozone. 

On peut ignorer, en général, qu'il existe un moyen très simple et très effi- 
cace de produire Tozone dans ime maison ; ce moyen consiste d'abord à sus- 
pendre deç draps de toile humides dans un endroit où souf&e un vent vif et 
pénétrant, puis de les pendre à l'intérieur de la maison. L*air de la chambre 
se trouvera ainsi considérablement chargé d'ozone, et on peut facilement se 
rendre compte de sa présence par Todeur particulière qui s'exhale et par un 
papier humecté d'iode d'amidon qui prendra instantanément une couleur 
bleue. On ne comprend pas très bien comment Tozone peut s'accumuler ainsi 
dans des draps mouillés ; sa présence est peut-être causée par le passage ra«- 
pide de l'oxygène contenu dans l'air sur.une vaste surface humide. 

Il n'est pas improbable que cet intéressant phénomène joue un grand rôle 
dans le blanchissage de notre linge. Dans les grandes buanderies, lorsqu'on 
apporte le linge encore humide, après l'avoir exposé à l'air vif et sec pendant 
quelque temps, l'odeur d'ozone est presque désagréable. 

{TheLancet.) M. G. 



RADIOGRAPHIE & RADIOTHÉRAPIE 



Méthode de mesure et de localisation exacte aa moyen 
des rayons Rontgen, par Jas. Mackbnsie Davidson, m. b. c. u. 
Aberd, et W.-S. Hbdlby, m. d., Edin. 

Le skiagraphe est une ombre sur un seul plan d'objets pouvant être placés 
sur plusieurs plans. Les ombres ainsi obtenues indiquent la présence d'ua 
objet, mais ne donnent aucune idée exacte de sa forme, de sa grosseur et de 
sa position relative. Le dessin n'a pas de relief; il est indéfini et peut être 
cause d'erreur. 11 n'est donc pas étonnant que dans le cas de corps étrangers 
localisés dans les tissus, l'opération tentée, basée sur la confiance trop exclu- 
sive dans les indications de la photographie Bôntgen ait échoué. Dans le 
fait, cette photographie n'a été acceptée jusqu*à présent par le chirurgien 
prudçnt que comme une preuve de la présence d'un corps étranger dans le 
tissu, et non au point de vue de sa grosseur ou de sa position exacte. On a 
donc reconnu depuis longtemps qu'une méthode devait être imaginée pour 
obtenir la grosseur, la forme et la position de l'objet. 

Les auteurs de cet article ont étudié une méthode apte à remplir ce but. 
Ou a apporté de temps en temps des modifications en variant la position du 
tube ou de l'objectif, en prenant deux ou plusieurs images, et en estimant 
par triangulation la place exacte du corps étranger. On se trouve en présence 
de difficultés pratiques, et aucune de ces modifications n'a donné comme 
résultat une méthode suffisamment exacte pour remplir le but cherché. Il 
arriva à l'un de nous (D' Mackensie Davidson) de chercher la position du 
corps étranger au moyen de fils de soie très fins, disposés de façon à repré- 
senter le passage des rayons X produisant les négatifs. U construisit alors un 
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appareil d'après la méthode suivante. Deux fils à angles droits entre eux 
sont placés sur la plaque photographique ou sur le papier. Le tube Crooke 
est alors placé avec son anode à une distance mesurée de la phque et exac- 
tement perpendiculaire à l'endroit où les fils se croisent. L^ tube est fixé 
dans un manche glissant d'un côté. De plus, Un des fils croisés doit occuper 
exactement le même plan que celui où le tube doit être déplacé. Les fils 
étant peints d'une couleur quelconque, la partie à photographier est placée 
sur la plaque et entraîne avec elle la trace des fils croisés. Le tube est alors 
déplacé et posé à une distance mesurée de l'un des c6tés de la perpendicu- 
laire, et une ^[position est faite; puis à un point correspondant de lautre 
côté de la perpendiculaire, une autre exposition similaire est faite. La néga- 
tive résultante représente des doubles images provenant des deux différents 
points de vue. Une autre précaution est nécessaire : il faut marquer un quart 
de la plaque, ainsi que le quart correspondant, sur la peau du patient. 

La négative ayant été développée, fixée et légèrement lavée, est immé- 
diatement placée sur un plan horizontal, éclairé par en bas au moyen d'un 
réflecteur approprié (un arrangement ressemblant au pupitre d'un retou- 
cheur). On peut plficer la négative avec la surface de gélatine au-dessus, ou 
en dessous si le verre n'est pas trop épais. Dans le cas de celluloïd, il est 
plus facile de le placer vers le bas. La négative est ajustée de manière qu'une 
perpendiculaire tirée à partir d'une entaille dans un plateau horizontal, 
tombe sur le point où les ombres des fils se croisent. De chaque côté, une 
autre entaille est faite à la distance et hauteur exactes que l'anode du tube 
Crooke occupe dans les deux expositions. Un fil de soie très fin est alors 
passé à travers chaque entaille latérale, et un petit contrepoids en plomb est 
attaché aune extrémité de chaque .fil, tandis que l'autre traverse le trou 
d'une aiguille fine. L'aiguille est chargée de plomb, de maùière que le trou 
repose à plat sur IsC surface de la négative. Bref, ces deux fils de soie repré- 
sentent le passage des rayons X, de telle sorte que si chaque aiguille est 
soigneusement placée sur un point correspondant dans chaque ombre, il 
s'ensuit que le point où ces fils se croisent marque la position occupée par 
la partie correspondante de l'objet. De pliis, sa distance peut être mesurée 
perpendiculairement de trois côtés : de la ligne horizontale, qui donne sa 
hauteur, et des deux surfaces représentées par les ombres des fils croisés. En 
mesurant d'autres points correspondants, on peut déterminer la position, 
grosseur et direction exactes de l'objet; et nous rappelant que les fils croisés 
ont laissé leur trace sur la peau du malade, nous pouvons, d'après cette 
donnée, procurer au chirurgien des avfs utiles. L'un de nous (D^^ Hedley) a 
donné l'idée qu'eau lieu de déplacer le tube, on pourrait employer deux tubes 
et donner une exposition simultanée. 

11 nous semble que cette méthode possède les avantages suivants : 

1* La localisation exacte peut être complétée quelques minutes après que 
la photographie est prise; 

2^ Tout le monde peut l'employer sans recourir à aucune formule mathé- 
matique; 
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30 Elle sera d'une grande utilité lorsquHl s'agira de mesurer les surfoces 
osseuses et les cavités : le petvis, par exemple. 

La méthode a éié essayée aussi hîen sur des sujets vivants que sur des 
modèles artificiels, et elle a été reconnue exacte et digne de confiance. 
MM. Curry et Paston (195, great Portland Stret) ont fait un appareil d'après 
les dessins du D*" Mackensie Davidson, et, gvàce à cet appareil, on peut 
employer cette méthode avec exactitude et promptitude. 

(Traduit par M. G.) [The Lancel.) 



Essais d'application des rayons de Rôntgen en derm«toll|érapie, 

par M. E. Schiff. 

L*action irritante et méme^ phlogogèoe que les rayons X exercen.t sur la pwa 
et qui s6 manifeste par des dermatites, de la pigmen talion, par la chate de poit$i 
ou de cheveur, etc., a engagé Taiiteurà expérimenter, avec M. Freund, chez deux 
lupiques, Tinfluence de ces radiations, dans l'espoir d'en obtenir un effet caratif. 

Dans un de ces cas, il s'agissait d'une fillette atteinte d'un vaste placard du lupus 
siégeant à l'avant-bras gauche, et recouvert de croûtes épaisses. La patiente, Ja 
face protégée par des plaques de plomb, fut exposée à l'apiion des rayons de 
Rôatgen qui tombaient directement sur le lupus à une distance de 10 à 20 centi- 
mètres de leur source. Les séances étaient quotidiennes et duraient chaque fois 
deux heures. Les premiers Fignes de réaction apparurent au boot de dix Jours : 
la peau qui entourait les croûtes se tuméfia, la sécrétion devint abondante et tous 
les poils de la région tombèrent. Deux jours après les croûtes se détachaient, 
laissant à nu des ulcérations circonscrites par une aréole enflammée dsuis la- 
quellQ on distinguait la présence de nodules blanchâtres et opaques que l'on 
n'avait pas remarqués auparavant et qui n'étaient autre chose que des petits 
foyers lupiques. Dans la suite, ces nodules s'éliminèrent, d'où il réslllta des pertes 
de substances musculaires à bords taillés à pic. Les séances ayant été suspens 
dues, les ulcères entrèrent en voie de cicatrisation rapide sdus Tinfluence d'ap- 
plications iodoformées. 

Les mêmes phénomènes furent observés chez un second malade, porteur d'une 
plaque de lupus, large comme la main d'un enfant sur la moitié droite du cou. 
Dai^s ce cas, les séances duraient de trente minutes à une heure seulement et la 
distance à laquelle se trouvait le foyer des rayons X était de 20 à 25 centi* 
mètres. Après dix séances on constata, outre les modifications survenues au ni- 
veau du lupus, la diminution manifeste d'un ganglion cervical tuméfié qui se 
trouvait situé au-dessons du foyer lupique. 

Ces faits montrent qu'il suffit d'exposer des placardsxle lupus, pendant dix Joors 
consécutif à l'action des rayons de Rôntgen, pour provoquer à leur niveau les 
modifications caractéristiques suivantes : apparition de nodules lupiques restés 
jusque-là invisibles, élimination de ces nodules, chute des croûtes, tranf'for- 
mation d'ulcères torpides en surfaces bourgeonnantes et, enfin^ diminution de 
volume des ganglions de voisinage tuméfiés. 

Il est intéressant de comparer ces résultats à ceux que M. Finsen (voir Semaine 
médicale, 1B07, pages 466-468) a obtenus chez des sujets atteints de lupus, par 
l'action des rayons solaires et de la lumière électrique. 

{Arch. f.Dermatol, «. Sypii., XLII, i.) 
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MÉMENTO ÉLECTROTHÉRAPIQUE 



La paralysie faciale. 

BXAMBN CLINIQUE 

La paralysie peut être : a) motrice; b) sensitive; c) seositivo-molrice, comme 
toutes les paralysies. 

a) Est-elle motrice? 

Alors elle sera: o totale; ^ unilatérale; v partielle. 

9^ParaLy9ie tolald — Se diaguostiquera, d'une part, par Texamen des troubles 
fonctionnels; par, d'autre part, Texamen local du malade : 

1^ Ces troubles fonctionnels seront : le nasonnement, la gène de la dégluti- 
tion, la faiblesse vocale, Timpossibilité de prononcer les explosives,. Timpossi- 
bilité de souffler, de sucer, de fumer, de se gargariser, etc. ; 

2? L'examen local nous montrera le voile du palais immobile et tombant. 

f8 Paralysie partielle, — Ici, les symptômes varieront suivant le muscle frappé. 
E«t-ce le muscle palato-staphylin ? Nous aurons une déviation de la luette du 
côté sain, si la paralysie est unilatérale. Si la paralysie est bilatérale, nous ver- 
rons la luette tombante cbatouilier la base de la kmgue. Si on la titille, elle resie 
immobile; nous avons encore, dans ce dernier cas, un nasillement intermittent. 

Est-ce le péristaphylin interne ? Ici nous constaterons la disparition de la 
voûte dessinée par le voile du palais. 

Est-ce le péristaphylin externe : Nous aurons un abaissement en masse de tout 
le voile, la disparition de sa résistance, le reflux du liquide par les fosses nasales, 
le nasonnement. 

Est-ce le pharyngé- staphy lin ? le mouvement de ridean de ce muscle est aboli, 
il y a de la gêne de la déglutition, de la dysphagie, pas de nasonnement. 

b) La paralysie est-elle sensitive ? 

On constatera de Tanesthésie, de Tanalgéstie, la perte du réflexe palatin (toux 
ou éternuement), la gêne de la déglution, phénomène réflexe exigeant l'intégrité 
de la sensibilité . 

c) La paralysie est-elle sensitivo-motrice? 

Les symptômes sont mêlée. La plupart des paralysies du voile sont des para- 
lysies seusitivo-motrices. 

àTIOLOGIB, PATHOGÉNIB 

On connaît mal les nerfs du voile du palais. H est donc difficile d'interpréter 
ces paralysies partielles. 

Il n'est pas douteux que c'est au trijumeau que doivent être attribuées les pa- 
ralysies sensitives. 

Il n'est pas douteux que c'est aux lésions du facial qu'il faut attribuer les pa- 
ralysies du glosso-staphylin ; mais, quant aux muscles qui reçoivent leur inner- 
vation du trijumeau ou du glosso-pharyngien, on ignore s'ils reçoivent de ces 
ner& une animation directe ou empruntée. Il est donc difficile de donner une 
interprétation anatomique toujours suffisante des différentes paralysies du voile 
dn palais qui, au point de vue étiologique, peuvent être classées de la façon sui- 
vante : 



Digitized by 



Google 



224 RBVUB IKTBRNATIONALB D'àLBCTBOTHÀRAPIB 



i^' type. — Les paralysies infectieuses, et avant tout la paralysie diphtérique ; 

2^ type. — Les paralysies médullaires (paralysie glosso-labio-laryngée, atro- 
phie musculaire progressive à la dernière période, etc.); 

5* type — Les paralysies névrosiques (paralysie hystérique sensitive); 

4* type. — Les paralysies dues à la lésion d*un nerf crânien : lésions du fttcial 
sur un point de son trajet ; lésions du trijumeau (cancer, exostose de la base du 
crÀne ou du maxillaire supérieur) ; 

5" type, — Les paralysies sous-muqueuses (loi de Stokes), dues à un mauvais 
fonctionnement d'un muscle sous une muqueuse malade. Ainsi apparaît la para- 
lysie du voile après diverses angines ou pharyngites aiguës (non diphtériques). 
Cette question reste à débattre, car la plupart de ces cas répondent probablement 
à des erreurs de diagnostic sur la nature de Tangioe. 

Chacune de ces paralysies est facile à interpréter. 

10 Les paralysies du voile du palais dans Tatrophie musculaire progressive et 
la paralysie labio-glosso-laryngée sont dues à des lésions médullaires. Elles ont 
une origine centro^médullaire. 

2f^ La paralysie consécutive à celle du facial ou du trijumeau a son explication 
toute trouvée. Elle est de nature périphérique, 

30 La paralysie hystérique a une origine dynamique. 

40 Mais comment expliquer la paralysie diphtérique? Là, de nombreuses théo- 
ries contradictoires ont été mises en avant. Rappelons sommairement les trois 
principales : 

a. — Ce serait une infection centrale : Les toxines sécrétées par les bacilles 
diphtériques, répandues dans Téconomie, agiraient sur les centres nerveux et au- 
raient une action plus marquée et plus rapide sur les centres d'innervation du 
voile du palais que sur les autres. 

^. — Ce serait une infection périphérique : L'inflammation diphtérique ayant 
pour effet d'altérer les nerfs sous-jacents. 

y. — 11 n'y aurait là qu'une asthénie simple succédant à une maladie générale 
aiguë. Cette théorie n'est plus admise à l'heure actuelle. 

DIAGNOSTIC DIFP6rBNTIBL 

Ce diagnostic est facile pour peu qu'on prête attention, mais l'attention peut 
être détournée par un symptôme pris isolément. Ainsi, le nasonnement peut faire 
croire à une angine simple ou à un polype naso-pharyngien ; la dysphagie à une 
OBSophagite, à la phtisie laryngée, aux conséquences d'une trachéotomie. 

n fiiut penser toujours, et avant tout, quand il n'y a pas une série de symp- 
tômes évidents, comme dans la paralysie glosso-labio-laryngée ou la paralysie fa- 
ciale, à la pandysie diphtéritique. U faudra toujours se rappeler que l'angine a 
pu être légère, même que la diphtérie a pu exister ailleurs (plaie de vésieatoire), 
même qu'elle peut n'avoir pas eu d'autre manifestation que les paralysies. 

Si on ne la trouve pas, étudier et examiner avec soin les os du cr&ne, de la 
face, etc., et admettre^ en dernière analyse, la paralysie hystérique qui est, comme 
on le sait, un stigmate de cette affection. 

JourncU du Z>' SebiUau [Galette méd. de Paris.) 



Le Proprtétaire-Oérant : D* a. GMLUTIER. 



Paris. — htPiUMERiR MICHELS et Fils, passage do Caîr», 8 rr 10. 

Uflnt i tftptttr et AceUen, m* d'AIescniriC, 6, 8 «t to. 
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REVUE INTERNATIONALE 



EIM. 



DE RADIOTHÉRAPIE 



SUR LE TRAITEMENT SOUS-CONJONCTIVAL DE L'ÉPISCLÉRITE 
PAR L'ÉLECTROLYSE 

Par le D' Albert TERSON, chef de clinique ophtalmologique 
à rUôlel-Dieu de Paris. 



Le traitement général reste toujours absolument indiqué dans Vépisctérite 
bien localisée et dans ces formes de sclérite avec éruptions de papules que 
To^ a désignée sous le nom d'épisclêrite boutonneuse. Comme il s*aglt, d'une 
façon à peu près certaine, d'une endo-infection, rien de plus logique (jue de 
lutter contre la cause interne de cette éruption.» Il est cependant vrai que, 
si dans quelques cas, le rhumatisme, la goutte et diverses autres endo- 
infections, sont des plus nettes dans Tétiologie, d'autres fois on est réduit à 
des conjectures où l'on se paie d'bypothèses sur l'origine du mal. On 
trouvera des affections stomacales, des lésions utérines et autres, et on leur 
attribuera l'épisclérite ou la scléro-choroïdite antérieure. Ce mécanisme peut, 
en efifei, ôtre quelquefois le vrai, mais d'autres fois aussi il n'y a que des 
coïncidences, et les autres organes ne sont souvent malades qu'au même 
titre que l'œil et pour les mêmes raisons. Nous avons vu assez souvent le 
traitement de l'estomac, de l'utérus et des autres sources d'infection pré- 
sumées, n'entraîner aucune amélioration, tandis qu'une cure générale, sans 
plus se préoccuper du traitement des organes qui étaient supposés sécréter 
les toxines, vraies humeurs peccantes, amenait la guérison d^ l'œil ou des 
autres organes. Nous avons longtemps suivi un cas de scléro-choro'Idite 
antérieure chez une jeune fille soignée par divers confrères, et que nous 
avions traitée par les pointes de feu, les injections sous^onjonclivales, tous 
les topiques conjonctivaux possibles, les salicylates, Tiodure, le mercure à 
. l'intérieur, avec une amélioration passagère. Les digestions étant pénibles, 
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et un certain degré de dilatation stomacale existant, nous crûmeâ bien faire 
en K faisant traiter par un de nos confrères, spécialiste justement réputé 
pour sa compétence dans la cure des affections stomacales. Le régime et le 
traitement appropriés, longtemps suivi?, n'en traînèrent aucune amélioration, 
et la malade guérit, par contre, admirablement, de sa scléro-choroïdite et de 
ses digestions pénibles, par une saison à la Bourboule, Il y a trois ans que 
sa guérison ne s'est pas démentie. Auspi, malgré les améliorations et les 
guërisons que Ton obtient et que nous avons obtenues, dans certains cas, 
par les remèdes internes seuls et surtout la lithine en salicylate (3 grammes 
par jour), le colchique déjà employé du temps de Scarpa et qui, repris sous 
forme de colchicine, ne nous a pas toujours paru souverain, et tous les 
moyens de désinfection du sang (sudations, injections mercurielles, pur- 
gations, etc.), est-il toujours utile de joindre un traitement locale en somme 
indiqué plus que jamais pour une lésion aussi accessible. Les injections 
souS'-conjonctivales de sublimé, antiseptiques, sclérogènes ou révulsives, 
sont indiquées (H. Snellen, Terson père, Gepner et autres) et peuvent 
donner de bons résultats. Dans les cas traînants, on a cautérisé au galvano- 
cautère, on a troué la papule épisclérale avec le fer rouge, on a enlevé 
même la néo-formation. 

Ces méthodes doivent, à l'exception des pointes de feu, rester exception- 
nelles, et on ne doit y recourir qu'en désespoir de cause. 

Nous avons eu aussi un beau succès, maintenu depuis plusieurs années, 
par l'abrasion totale d'une épisclérite durant depuis un an. Ou devra cepen- 
dant se rappeler que ces derniers moyens altèrent la conjonctive, qui est 
paine, qui n'a rien à voir dans la maladie, et qui, dans le cas d*abrasion, 
pourrait, si on fait une plaie trop large (ce qu'il faut soigneusement éviter? 
et pour cela, faire une petite plaie à côté du bouton et exécuter un curage 
sous-conjonctival), donner une attraction conjonctivale difforme et simulant 
un pterygion artificiel. 

Il faut donc faire une place, à un moyen sous-conjonctivaly utile, n'ef- 
frayant pas le malade, peu douloureux, et minant par sa base le bouton 
cpisclérâl. Aussi ai-je recommandé [JourudJ, des Praticiens, 1894) l'électro- 
lyse, et j'en ai publié un succès (la Clinique ophtahrtologique, 1897). 
\ M. Glavelier vient (la Clinique ophtalmologique, 1898) d'en publier un 
nouveau résultat excellent. Je me suis servi du pôle négatif. Je n'eus besoin, 
pendant une minute, que de 2 milliampères. M. Glavelier .s*est servi du 
pôle négatif (5 milliampères pendant trente secondes). 

On peut employer une aiguille un peu large ou même lancéolée, mais elle 
peut pénétrer plus difficilement ; sinon, on fait exécuter quelques mou- 
vements à Taiguille implantée, pendant que le courant passe, chose des plus 
Faciles, le tissu parenchymalcux de l'épisclérite étant moins résistant qu'on 
ne peut le supposer. On a ainsi une cautérisation sur une large surface. Je 
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crois qu'on n'aurait d'accidents que si on agissait brûlai emêiit ou ât Ton 
commettait une erreur de technique; Téleclrolyse positive pourrait rester 
insuffisante et nécessiter plusieurs séances. L'opération est liés peu dou- 
loureuse sur l'œil cocaïnisé ; il faut avoir soin de prévenir le malade du 
moment où passe le courant, pour éviter un mouvement bru»que et le 
retrait de l'aiguille. 

J'ai eu l'occasion d'employer Télectrolyse dans deux cas de sclérite anté- 
rieure à forme éruptive, avec boutons multiples et volumineux, M. Bourgeois 
a déjà employé dans ces cas Télectrolyse. 

Dans ces deux cas que j'ai eu à traiter, il y a plusieurs moiSf et quê les 
pointes de feu et le traitement général n'avaient en rien améliorés^ nue seuïe 
séance (3 milliampères pendant une minute) a guéri défiiiilivemenl le point 
toudié. 

Mais les deux malades en question ont actuellement ubq récidive, l'un 
sur un point tout à fait éloigné de la région éleclrolysée, rautre sur le pro- 
longement de la région cautérisée, que marque une petite traînée blanche^ 
et qui est restée absolument guérie. Le traitement général est, en ce moment, 
de nouveau appliqué cbez les malades, mais il est probable que je serai 
amené à électrolyser les points récidivants. 

Absolument indiquée dans les cas d'épisclérite rebelle bien localisée, Télec- 
Irolyse peut donc rendre des services dans Tépisclérîte à plusieurs boutons 
et la sclérite antérieure ; mais elle n'a qu'un effet local, destinée à aider la 
thérapeutique générale, qui« sans elle, resterait quelquefois împuis&aote, et 
ces deux moyens doivent s'entr 'aider. 



ASSIMILATION DE LA CONDUCTIBILITÉ NERVEUSE 
A LA CONDUCTIBILITÉ ÉLECTRIQUE DISCONTINUE 

Par M. le D' Edouard BRANLY (1). 



Dès les premières recherches sur le fonctionnement du systtime nerveux, 
il a paru naturel d'admettre entre la conductibilité nerveuse el îa eondu*.*- 
tibilité électrique une ressemblance qui a été exprimée par le terme de 
courant nerveux. Le système nerveux passait alors pour eotisLiiuer uo tout 
dont les différentes parties étaient continues. Mais dans ces dernièrt^s années, 

(1) Cette assimilation, annoncée par M. Branly dans une commiiiucatmn prësniitt^e 
le 6 décembre 1897 à TAcadémie des Sciences, a été developpi^*^ \*ixr lui dans urm 
deuxième communication du 27 décembre. Un article de M. Tison, ^lans VAduaiité 
médicale du 15 décembre, traite le môme sujet d'après des noien iV"i luï ont éxé 
remises par M. Branly. — Voir aussi Archives d'électricité médicale, iLVTler 1808, 
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es recherches histologiques ont fait voir qne le système nerveux est formé 
de neurones^ éléments indépendants, sans soudures entre eux, qui ne sont 
en rapport que par leurs extrémités ramifiées et par contiguïté. II en résulte 
que Tonde nerveuse se propage par contiguïté et qu'elle est arrêtée par un 
défaut de contiguïté. L'assimilation du système nerveux à un système de 
conducteurs métalliques n*est plus possible, mais une analogie frappante se 
présente entre le fonctionnement du système nerveux ël les propriétés d'un 
conducteur discontinu, propriétés que j'ai fait connaître en 1890 et 1891 et 
que je vais d'abord résumer. 

% 

CONUmCnBILITÉ ÉLECTRIQUE d'uN CONDUCTEUR DISCONTINU 

On sait que les courants électriques traversenioarès facilement les métaux 
tandis qu'ils sont arrêtés par les corps dits isolants^ tels que Tair, le soufre, 
la paraffine, leç résines. Soit un circuit fermé comprenant un élément Daniell, 
un ^Ivanomètre et des conducteurs métalliques, le galvanomètre est très 
fortement dévié, la déviation est au contraire nulle si une couche même très 
mince d'un isolant est intercalée dans le circuit. Outre ces deux classes bien 
distinctes de substances : métaux et isolants, on peut en considérer une 
troisième, celle des substances conductrices discontinues, telles que des 
mélanges de matière isolante et de poudres métalliques où les grains métal- 
liques ne se touchent pas et sont séparés par une matière isolante dans 
laquelle ils sont noyés. Ces assemblages comple|ces paraissent tout d'abord 
se comporter comme des isolants et arrêter complètement le courant d'un 
élément de pile. Toutefois, lorsque la proportion de la matière isolante est 
suffisamment petite, ces mélanges peuvent devenir conducteurs sous diverses 
influences électriques, et leur conductibilité présente des caractères qui la 
rendent spécialement intéressante. 

Pour étudier cette conductibilité, formons encore un circuit avec un élément 
Daniell, un galvanomètre et une petite épaisseur d'un conducteur discontinu 
intercalée entre deux tiges métalliques qui la rattachent au reste du circuit, 
le courant de l'élément de pile ne passe pas et la partie mobile du galvano- 
mètre se maintient à son zéro. Si l'on vient alors à relier la substance discon- 
tinue aux deux pôles d'une pile d'un grand nombre d'éléments, ou si l'on y 
fait passer une petite étincelle de bobine d'induction, ou même si l'on fait 
éclater dans le voisinage et à distance (parfois à vingt mètres et plus) une 
décharge de condensateur, c'est-à-dire une décharge oscillatoire, la substance 
discontinue cesse d'arrêter le courant de l'élément Daniell, elle se ^laisse 
même traverser facilement par des courants très faibles ; sa résistance s'est 
abaJissée de plusieurs millions d'ohms à quelques ohms. 

Cette conductibilité ne cesse pas immédiatement avec l'effet qui lui a donné 
naissance, elle persiste souvent plusieurs jours ; la rapidité du retour à l'état 
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primitif dépend de Ténergie de raction productrice et de la nature des sub- 
stances. Certaines circonstances physiques peuvent hâter singulièrement le 
retour, par exemple une élévation de température, mais particulièrement le 
choc et quelquefois un choc extrêmement faible. Si le choc est violent, la 
résistance de retour devient supérieure à* la résistance qui précédait Taction 
électrique. 

Lorsque, par un choc modéré, on a rétabli la résistance initiale et que le 
galvanomètre qui sert aux mesures est revenu au zéro, la conductibilité est . 
reproduite et aussi accentuée que la première fois par une action électrique 
notablement plus faible que celle du premier départ (par exemple par une 
étincelle à distance beaucoup plus faible que la première}. IKy a donc eu 
sensibilisation par un premder effet. 

En raison de Faction exercée sur cette conductibilité par le rayonnement 
électrique d'une décharge de condensateur, on peut donner à ces substances 
le^nom de radioconducieurs. nom qui rappelle leur propriété la plus inat- 
tendue. 

Les substances conductrices discontinues constituent un groupe très varié 
et extrêmement étendu : poudres, limailles et grenailles métalliques, plaques 
de verre métallisées ou plombaginées, mélanges pulvérulents de matières 
isolantes et métalliques, pastilles solides formées de poudres métalliques 
incorporées par fusion dans une substance isolante, feuilles de coUodion 
imprégnées de poudres métalliques, feuilles métalliques très minces, feuilles 
métalliques vernies ou oxydées, etc. 

Par suite de leur usage récent dans le récepteur de la télégraphie hertzienne 
sans fil, les limailles métalliques sont les plus connues des radioconducteurs, 
la matière isolante qui sépare les grains de limaille est dans ce cas Tair \ 
interposé. * 

Les radioconducteurs se relient aux conducteurs continus par des inter- 
médiaires tels que les lames métalliques minces, qui n'ofifrent qu'à un faible 
degré les variations de conductibilité si considérables des limailles métal- 
liques et des agglomérés à gangue isolante. En réalité, il n'y a pas desépa- 
ration absolument tranchée entre les deux groupes de conducteurs, continus 
et discontinus, et le conducteur discoûtinii à grains continus noyés dans un 
milieu isolant peut être regardé comme le type du conducteur, quel qu'il 
soit. 

Dans un bloc métallique, la compression a extrêmement réduit le milieu 
isolant qui entoure chaque grain, et les variations de conductibilité ne s'ob- 
servent plus que sous l'action de la chaleur. Dans les conducteurs visiblement 
discontinus, la matière isolante maintient les grains conducteurs à une dis- 
tance appréciable les uns des autres, et lorsque la matière isolante est en 
proportion suffisante, les variations de conductibilité, au lieu d'être persis- 
tantes» comme elles le sont, en général, avec les limailles métalliques, dis- 
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paraissent immédiatement après avoir été provoquées par Tétincelle; enfin, 
pour une proportion plus grande encore de Tisolant, elles finissent par ne 
plus avoir lieu, môme par l'application directe de violentes décharges. 

ASSIMILATION AVEC LA CONDUCTIBILETÉ NBRVEUSB 

Si Ton compare le système nerveux à un conducteur discontinu, un neu- 
rone se comporte comme un grain métallique d'un conducteur discontinu. 

Plusieurs raisons, déduites de la comparaison dans certains cas ^n fonc- 
tionnement des conducteurs discontinus et de celui des neurones, paraissent 
justifier cet essai d'assimilation. 

De même que le choc affaiblit et fait même disparaître la conductibilité 
des conducteurs discontinus, de même le traumatisme produit l'anesthésie 
et la paralysie hystériques, dues à une suppression de la transmission soit 
sensitive, soit motrice, de l'influx nerveux el, par conséquent, à un défaut 
de contiguïté des terminaisons nerveuses. 

D'autre part, de même que les oscillations des décharges électriques éta- 
blissent la conductibilité des substances conductrices discontinues, ne voyons- 
nous pas ces décharges agir de la façon la plus efficace pour guérir l'anesthésie 
et la paralysie hystériques, ce qui conduirait à penser qu'elles ont pour effet 
de déterminer dans Tun et l'autre cas la contiguïté ou une modificatioti équi- 
valente à la contiguïté des éléments. 

Le parallélisme entre les effets du choc et des étincelles sur les radio- 
conducteurs et sur le système nerveux hystérique se poursuit dans la 
susceptibilité de réagir sous une action faible après qu'une action forte a 
produit un premier effet [sensibilisation par un premier effet). 

Les décharges de haute fréquence et les oscillations électriques qui les 
accompagnent sont éminemment aptes à rendre conducteurs les conducteurs 
discontinus; nous les voyons, d'auire part, d'après les observations de 
MM. d'Arsônval et Apostoli, exercer un effet thérapeutique manifeste sur les 
affections causées par le ralentissement de la nutrition. Si ces affections sont 
nei*veuses et peuvent être attribuées à une transmission imparfaite de l'influx 
nerveux, on est autorisé à supposer que les oscillations électriques agissent 
en rétablissant entre les éléments nerveux uue contiguïté qui était devenue 
insuffisante. 

J'ai montré que des courants continus d'une force électro-motrice suf- 
fisante produisent, par leur transmission dans les radioconducteurs, les 
mêmes effets que les décharges électriques à distance; cette action des 
courants continus est soumise aux mêmes lois générales que l'action des 
décharges électriques : persistance, disparition par le choc et par la chaleur ; 
en outre, tme première excitation par une pile d'une grande force électro- 
motrice détermine également, après le retour, la susceptibilité d'excitation 
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par une pile d'une force électro-motrice notablement moindre et graduel- 
lement décroissante (sensibilisation). Les courants continus agissant éga- 
lement sur le système nerveux, il y aurait lieu de rechercher si leur mode 
(J'action dans les affettions où il ont été reconnus efficaces présente les mêmes 
particularités que sur les radioconducteurs. » 

Je n'insiste pas sur le rôle de la substance intermédiaire entre les neu- 
rones et entre les grains métalliques, ni sur le mécanisme par lequel s'établit 
la transmission (1). L'incertitude est trop grande dans le cas des neurones, 
aussi bien que dans le cas des conducteurs discontinus, pour que la concolr- 
dance des hypothèses offre de Tintérôt. 

Ces quelques aperçus ne sont pas de nature à permettre d affirmer autre 
ch(^se qu'une analogie d'effets, mais ils sont susceptibles de guider dans le 
choix des modes électriques à employer dans différents cas (effluves, étin- 
celles, etc) et de provoquer des interprétations dont Télectrolhérapie pourrait 
tirer parti. 



RECHERCHES NOUVELLES . 
SUR LES CONDUCTEURS ÉLECTRIQUES DISCONTINUS 

DANS LEURS RAPPORTS 
AVEC LA PHYSIOLOaiE, LA PATHOLOGIE ET LA THÉRAPEUTIQUE 



Analogie du neurone avec le tube à limaille. 

En 1890, M. Edouard Branly, professeur de physique à l'Institut catho- 
lique de Paris, découvrit que si on intercale dans le circuit d'une pile élec- 
trique reliée à un galvanomètre un tube rempli de limailles métalliques, le 
courant ne passe pas. La limaille, formée de particules discontinues, conti- 
guës, ne conduit pas Télectricité, Mais si on placé le tube dans une zone 
d'ondes électriques, telle qu'un champ électro-statique ou le flux d'induction 
d'un solénoïde parcouru par un courant de haute fréquence, ou encore dans 
le cône de rayons cathodiques, la limaille devient conductrice et le courant 
passe. Un simple choc suffit à anéantir cette conductibilité. 



(1) Pour matérialiser le phénomène de la transmission dans les conducteurs dis- 
continus, je suppose que chaque grain est entouré par une gaine d'éther condensé ; à 
Tétat normal, pour une épaisseur <M)nvenabU du milieu isolant, les gaînes d'éther ne 
se touchent pas. Si une étincelle électrique vient à jaillir dans le voisinage, les gaines 
d'éther se renflent, et c'est de leur pénétration mutuelle que résulte la conductibilité 
électrique. Cette pénétration se maintient tant* qu'un choc n'a pas fait rétracter les 
gaines. Si Ton augmente la quantité de matière isolante intercalée entre les particules 
métalliques, la pénétration des gaînes d'éther n'a pas lieu, elle se réduit à un simple 
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C'est peut-être là Tune des découvertes récentes les plus fécondes en appli- 
cations pratiques. On sait qu'elle est la base de la télégraphie sans fils dont 
Marconi est le promoteur. On lui demande déjà l'explosion des torpilles à 
distance, etc. Elle nous est d'un précieux secours dans l'explication d'une 
foule de phénomènes biologiques discutés et obscurs, ainsi que Ta signalé 
M. le D' Tison, médecin de l'hôpital Saint-Joseph, dans une monographie 
des plus intéressantes' que publia, le 15 décembre dernier, V Actualité médi- 
cale. Elle éclaire d'un jour tout nouveau les plus importants chapitres de 
physiologie, de pathologie et de thérapeutique. Elle nous fournit, en particu- 
lier, la clef des processus inconnus par lesquels agit sur notre organisme le 
courant électrique, envisagé d'une manière générale, comme une forme puis- 
sante de l'énergie, ou dans ses modalités particulières, telles que le courant 
alternatif de haute fréquence. 

Je ne saurais mieux démontrer quej'a fait M. Tison, Tanàlogie frappante 
qui existe entre le tube à limaille et le nerf tel que les dernières recherches 
histologiques de MM. Ramon y Cayal, Golgi, van Gehuchten, nous l'ont ré- 
vélé. L'ancienne théorie de continuité du nerf n'est plus admise; le système 
nerveux est considéré désormais comme formé d'éléments distincts en rap- 
port de contiguïté, comme le sont les grains de limaille à l'intérieur du tube, 
et non de continuité — ayant comme ceux-ci une individualité propre, sépa- 
rée, comme eux, indépendants les uns vis-à-vis des autres, et constituant au- 
tant de centres nettement définis. 

Gomme le tube à limaille, notre système nerveux est donc formé de parties 
discontinues. Il est, dès lors, aisé 4© concevoir quelle lumière'celte analogie 
vraiment rationnelle et scientifique projette non seulement sur la physiolo- 
gie, mais plus encore sur le vaste champ des névroses. Nous avons tous 
assisté .au rétablissement de fonctions paralysées chez des hystériques en 
plaçant simplement les malades dans le champ électro-statique ou en les cou- 
chant à l'intérieur du solénoïde parcouru par un courant de haute fréquence. 
L'analogie entre les deux conducteurs : tube à limaille et tube nerveux se 
poursuit plus loin, car cette perméabilité^au courant nerveux propre, obtenue 
à l'aide de l'influence électro-statique, le plus léger choc suffit à l'anéantir. 
N'est-ce pas là, d'ailleurs, le mode pathogénique habituel des paralysies hys- 
tériques? Ne retrouvons-nous pas ici le traumatisme qui les produit? Trau- 

contacl que le moindre ébranlement supprime. En augmentant encore la quantité 
de matière isolante, le contact ne peut plus se produire et la conductibilité devient 
impossible. 

Cette théorie peut être critiquée quant à la forme, en raison de l'incertitude où nous 
laisse notre ignorance de la constitution de la matière, maie elle est exacte quant au 
fond, cai* elle ne fait que traduire le fait de l'établissement de la conductibilité et de 
sa disparition. 

On peut admettre pour les neurones des prolongements jouant un rôle analogue à 
ceux de l'éther qui envelopperait les grains métalliques. 
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malisme moral ou physique, choc émotionnel ou accident de chemin de fer, 
iufluence psychique ou blessure, application brutale d'agents physiques : 
chaleur, froid, lumière, etc., en résumé toute excitation violente est capable 
de produire la perte de conductibilité du courant nerveux propre dans le 
neurone, comme elle peut la restituer lorsqu'elle est abolie. Certaines hysté- 
riques se sont soudainement levées de leur lit, où les clouait une paralysie 
quelquefois ancienne, elles ont retrouvé l'énergie musculaire volontaire abo- 
lie depuis des mois et des années, quand une violente poussée neuro-motrice 
a forcé la perméabilité du neurone devenu résistant, sous Finfluence, par 
exemple, d'un incendie subitement allumé qui met leur vie en danger. L'anes- 
^thésie hystérique disparaît par Tapplication du courant électrique, comme 
elle se manifeste à Toccasion d'un traumatisme. Un choc suffit à la produire, 
comme, dans le domaine intellectuel, il abolit la mémoire ou fausse le juge- 
ment. 

Ainsi, dans les trois grands domaines de Tôclivité nerveuse : moteur, sen- 
sitif, intellectuel, un traumatisme suffit à rendre le neurone résistant, comme 
on dit en terme d'électrologie, c est-à-dire imperméable au courant électrique, 
absolument comme ce même choc enlève à la limaille ses propriétés conduc- 
trices. Je ne sais ce que ce rapprochement, si étroit et si imprévu, apportera 
de contributions à la science, mais je le considère comme la source de décou- 
vertes- nombreuses et le point de départ de nouvelles conceptions pâlhogéni- 
ques des plus importanCiss. 

Je voudrais exposer ici, le plus brièvement possible, les quelques déduc- 
tions théoriques ou pratiques, qu'il est permis, dans Vétki actuel de nos con- 
naissances, de tirer des phénomènes curieux découverts par M. Branly. 

J'y vois tout d'abord, ainsi que je le dis plus haut, une interprétation, 
satisfaisante pour l'esprit, des phénomènes généraux produits dans l'orga- 
nisme par l'application de J'énergie électrique. Il est parfaitement démontre 
que toute énergie, sous quelque forn^e qu'elle se présente, appliquée à un 
•corps quelconque, détermine dans ce corps une modification ou une série de 
modifications eu rapport avec sa nature et son intensité. C'est sur ce priu- 
-cîpe de conservation et d'enregistrement des forces qu'est échafaudée toute la 
théorie de l'excitation, thérapeutique ou* non, par les agents physiques. Au- 
•cune force ne se perd; appliquée à l'organisme, elle se retrouve sous" une 
modalité spéciale à l'être organisé. La chaleur, par exemple, lorsqu'elle est 
appliquée à un morceau de métal, dilate ses molécules constituantes, repousse 
la gaine d'éther qui entoure chacune d'elles et, concuremment avec ce tra- 
vail, élève la température propre du métal; tandis que, lorsqu'elle entre en 
-conflit avec le corps vivant, son énergie s'épuise sous d'autres formes eu 
rapport direct avec la nature organisée de celui-ci. Elle active la circulation, 
elle provoque des réflexes de défense dont la transsudatioçi cutanée est le type ; 
elle imprime aux échanges nutritifs, dans les minuscules laboratoires celiu- 
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laires, un mouvement exagéré de mutations; enÛD, elle élève la température, 
mais non pas par le fait d'absorption directe de calories, comme lorsqu'il 
s'agit d'un mêlai, mais bien par suite d'une opération secondaire du système 
nerveux central, par action réflexe et comme conséquence immédiate du tra- 
vail biologique dont je viens d'énumérer les principales circonstances. 

La différence d'action est grande entre l'application de l'énergie physique 
au corps inerte ou au corps vivant. On peut la résumer d'un mot en disant 
qu'elle agit sur le premier directement et sur le second immédiatement^ 
c'est-à-dire par l'intermédiaire du système nerveux, régulateur et distribu- 
teur de l'énergie dans les divers territoires de l'économie. 

Voilà ce qu'on savait, ce que la clinique nous a appris depuis longtemps, 
depuis que la physico-thérapie a jeté ses premières bases thérapeutiques. 
Mais, jusqu'ici, aucune démonstration directe n'avait été fournie de cette 
action immédiate des agents physiques sur le système nerveux. Nous tenions 
les deux bouts de la chaîne : d'un côté l'excitation physique, de l'autre la 
guérison, par elle, d'un grand nombre d'affections diverses. Désormais, le 
maillon intermédiaire ne nous échappe plus. Les découvertes histologiques 
récentes, d'un côté, l'expérience de Branly, de l'autre, en forment la sub- 
stance, en tiennent lieu et complètent l'intégrité de la chaîne. ^ 

L'association ou la dissociation conductrice des particules de limaille nous^ 
fournit la clef des associations et des dissociations similaires des neurones 
entre eux. Que l'énergie neuro-motrice émane primitivement de centres 
encéphalo-médullaîres, ou qu'elle soit le résultat de la transformation de 
l'énergie physique extérieure en énergie nerveuse réflexe, elle â le pouvoir 
d'engendrer, dans les conducteurs discontinus que sont les neiurones, le pou- 
voir de conductibilité, comme l'onde électrique extérieure a le même pouvoir 
sur le tube à limaille. 

Il n'est pas indifférent de rechercher quel est le mécanisme suivant lequel 
se produit le phénomène de conductibilité dans le tube à limaille. Pourquoi, 
tout d'abord, la limaille, même serrée et condensée, ne conduit-elle pas le 
courant? 

Pcul-on, en bonne logique, supposer ainsi qu'on le fait habituellement, 
qu'il existe entre chacun des grains qui la composent, même lorsqu'on a 
soin de la tasser, une couche isolante d'air dont l'interposition met obstacle 
au passage du courant? Est-il bien possible que dans un tube plein de 
limaille, au diamètre de trois et quatre centimètres, tels que ceux dont je me 
sers, il se trouve seulement une couche horizontale complètement isolée? En 
d'autres termes, peut-on soutenir c^ue sur une ligne plus ou moins tortueuse 
et dans l'axe du courant, les particules métalliques ne puissent être assez 
rapprochées pour que le courant se fraye, grâce à leur chaîne, peut-être très 
sinueuse mais ininterrompue, un chemin suffisant? En vérité, je ne puis, 
pour ma part, admettre que l'obstacle au courant soit ainsi constitué. U faut 
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chercher ailleurs la cause de la résistance. Il faut invoquer, je crois, un défaut 
d'orientation moléculaire, une sorte de modalité spéciale à la matière, inhé- 
rente à elle, mais variable, en rapport ayec Ténergie qui lui est appliquée et 
qui entre en conflit avec elle, essentiellement, soumise à Taction du courant 
électrique, quoique, ainsi que nous le verrons plus loin, modifiable par Tac- 
tion des autres agents. 

Et dans Tétat actuel de la science, on ne saurait rapporter cet état variable 
de la matière qu'à l'action, des diverses formes de l'énergie sur réther, sur 
celte sorte de gaine qui entoure chaque molécule des corps quels qu'ils 
soient, les isolant quand bien même leur contact et leur contiguïté nuus 
paraissent évidents, ou les rapprochant jusqu'à établir entre eux les propriétés 
équivalentes à celles que nous révèle l'état sous lequel elles se manifestent à 
nous quand nous les disons continues. L'esprit admet, aisément, des vibra- 
lions spéciales, un gonflement ou un retrait de cette gaine détormioaut soit 
la résistance complète ou atténuée, soit la perméabilité, totale ou partielle, au 
courant. 

Mais cette modification, encore mystérieuse, apportée à la constîtulion de 
l'éther est éminemment variable et, par dessus tout, instable. Le moindre 
choc détruit, de môme que la plus légère influence l'accroît ou la rcsLreiûl, la 
retarde ou Taffaiblit. Les expériences que j'ai instituées à cet égard m ont 
prouvé que, outre le choc, la chaleur, le froid, les vibrations sonores et même 
la lumière agissent sur elle. 

Quoi qu'il en soit, celle modification de l'éther est la seule hypothèse satis- 
faisante pour l'esprit, à laquelle nous permette de nous arrêter notre igno- 
rance au sujet de la constitution de la matière. Nous pouvons, sans trop pré- 
juger, la transporter du monde inanimé dans le milieu vivant, et lui attri- 
buer vis-à-vis de la conductibilité nerveuse, la part importante, fonda- 
mentale, que nous permet désormais de lui assigner l'expérimen talion dans 
la production de la conductibilité du tube à limaille. 

Aussi bien, le rôle de cette modification de l'élher encore hypothétique, 
mais nécessaire à appuyer la théorie de la perméabilité variable du conduc- 
teur nerveux, ne s'appliquo-t-il pas seulement à l'interprétation de l'anes- 
thésîe ou de la paralysie hystérique. Il s'étend plus loin, et nous pouvons con- 
sidérer que la plupart des cas de ralentissement de la nutrition rueou naissant 
pour origine une transmission imparfaite du courant nerveux, toute appli- 
cation d'énergie qui sera capable d'augmenter la conductibilité du rliêophore 
nerveux, accroîtra parallèlement le mouvement nutritif. Aiobi se trou- 
verait expliqué le retour ad integnun de cette fonction^ ji:u rapplka- 
tion de l'énergie électrique ou de toute autre forme de l'énergio physique* 
L'influence réflexe des centres médullaires sur le système vaso-moLem' et, de 
là, sur la circulation capillaire, sur les échanges au sein des tissus et Téla- 
boraiion définitive de la matière reçoivent, de ce fait, leur ialerprétalion 
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légilime à laquelle, vraisemblablement, les acquisitions fatures de la science 
ne changeront pas grand'chose. 

Me basant sur celte idée théorique, j ai entrepris une série d'expériences 
tendant à démontrer directement l'analogie si frappante qui relie le tube à 
limaille au neurone. Jai utilisé, dans ce but, des tubes de diamètre différent 
de 1 millimètre à 4 centimètres; j'ai varié la substance constituant le tube : 
papier, verre, plomb; j'ai vainé également la nature de la limaille : fer, cui- 
vre, zinc, plomb, étamine, étain. J'ai recherché : l^ la durée du temps d'éta- 
blissement du courant, c'est-à-dire le lemps perdu entre la production du 
courant d'influence et la fermeture du circuit dans lequel est compris le tube 
à limaille; 2« la durée de perméabilité du. tube au courant, c'est-à-dire le 
temps J^ndant lequel demeure établie sa conductibilité; 3« le mode suivant 
lequel elle s'établit et celui suivant lequel elle s'anéantit. Je résumerai rapi- 
dement ici le résultat de ces recherches, en leur opposant, en regard et suc- 
cessivement, leur homologue dans la matière vivante et en tirant les conclu- 
sions légitimées par l'observation clinique. 

Au cours de ces recherches, j'ai successivement étudié l'action sur le tube 
à limaille, du courant alternatif de haute fréquence, du courant alternatif 
sini|8oïdal, du courant continu, du courant de pile, du courant franklinien, 
envisagés isolément et dans leurs rapports les uns avec les autres. Enfin, j'ai 
examiné l'influence sur le rhéophore discontinu des excitations physiques : 
du choc, de la vibration à distance, des ondes sonores, des radiations lumi- 
neuses, des rayons cathodiques, des rayons de R5ntgen, de la chaleur et du 
froid. 

J'ai négligé à dessein, l'étude de la distance à laquelle agit sur le tube 
l'onde électrique. Cette question, des plus intéressantes en ce qui concerne 
l'application pratique de la découverte de M. Branly, ne présentait aucun in- 
térêt au point de vue restreint qui nous occupe : celui de l'analogie qui existe 
entre les réactions du tube à Umaille et celles propres au neurone. 

Jusqu'ici la démonstration de l'effet des courants de haute fréquence sur 
l'organisme faisait défaut. On en était réduit à des conjecJ.ures et, si les re- 
cherches d'Apostoli, de d'Arsonval, d'autres électriciens et de moi-même, 
nous ont fixés sur les résultats cliniques favorables obtenus par l'auto-in- 
duction dans le solénoïde, nous ne savions rien du mode définitif d'après 
lequel agissent les ondes inductrices. Aucun appareil n'avait encore mani- 
festement révélé ces actions latentes qui ont pour foyer les masses d'ondes 
électriques avoisiniint le solénoïde. Désormais, avec le tube à limaille, nous 
pouvons contrôler ces actions; nous savons, grâce à ses indications, quels' sont 
les foyers maximum d'influence au milieu des masses électriques. Nous pos- 
sédons ainsi un réactif constant et animé, à rapprocher du réactif physiolo- 
gique qu'est le corps d'un animal. 

Or, ce réactif nous apprend que sitôt que commence la production des 
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codes d'influence, sitôt qu'est établi le courant de haute fréquence, la con- 
ductibililé s'établit dans le tube suspendu à l'intérieur du solénoïde. La situa- 
tion dans laquelle il se trouve n'a aucune importance sur la rapidité avec 
laquelle s'établit la conductibilité; qu'il soit longitudinalemeDt ou transver- 
salement placé, celle-ci se manifeste avec la même instantanéité. Il n'en est 
pas de môme si l'on envisage les diverses substances qui composent la 
limaille. Le fer est le plus rapidement influencé, puis viennent le zinc et le 
cuivre, et enfin le plomb. -^ 

La substance composant le tube n'a qu'une importance très secondaire sur 
le temps perdu. Quelle soit plus ou moios conductrice du courant, quelle soit 
même imperméable au courant, isolante comme on dit, le temps de réaction 
demeure le même. Il semble possible d'induire de cette constatation que la 
protection plus ou moins complète du cylindre-axe par ses gaines propres et 
la myéline, de même que la résistance offerte par la peau, ne sauraient 
changer les conditions de réceptivité de l'organe conducteur de la force 
neuro-motrice, vis-à-vis des ondes électriques et probablemeût vis-à-vis de 
toute excitation par les agents physiques. 

Les renseignements fournis par l'expérimentation sont inQaiment plus in- 
téressants en ce qui concerne la durée de perméabilité du tube au courai[it, 
c'est-à-dire la durée de la modification apportée par l'onde électrique à la 
gaine d'éther péri-moléculaire de la limaille. Celle-ci est essentiellement 
. variable suivant la nature de la limaille et la matière qui compose le tube. 
Le tube conserve sa conductibilité pendant un temps en rapport avec l'état de 
la pression barométrique, de l'hygrométrie, de la température. Plus la pres- 
sion barométrique est élevée, plus l'air est sec, plus l'atmosphère est froide, 
plus est prolongée la conductibilité de la limaille. Elle diminue sensiblement 
lorsque s'abaisse la pression iparométrique, lorsque l'air est saturé d'humi- 
dité, €* que le thermomètre marque uae température élevée. 

Je ne puis m'empôcher de souligner d'un mot seulement le parallèle qui 
se poursuit entre l'effet différent, accusé par la clinique, des traitements par 
les agents physiques, suivant l'état de l'atmosphère et les réactions du tube, 
variables suivant ces mêmes conditions. Je les ai toujours vus manifester leur 
maximum d'action lorsque la pression barométrique est au-dessus de la 
moyenne, lorsque l'air est sec et chaud. L'humidité, les dépressions baro- 
métriques, le froid; mais surtout les deux premières conditions sont défavo- 
rables aux résultats de ces traitements,, et il n'est pas rare de voir les ma- 
lades demeurer stationnai res ou même l'amélioration obtenue rétrograder 
lorsqu'elles se trouvent réuaies. Il semble que Tonde électrique ou l'exci- 
tation physique impressionnent moins profondément l'état nerveux molécu- 
laire dans ce milieu afmbiant, mauvais pour sa propagation, ou plus juste- 
ment, favorable à sa diffusion. 
Quoi qu'il en soit, le temps maximum pendant lequel j'ai vu persister la 
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conductibilité de k limaille, soigneusement placée à Tabri des influences 
contraires, a été de dix-sept heures. La durée minima fut dans mes expé- 
riences de deux heures. Elle peut s'anéaniir lentement ou brusquement. 
Un choc, même minime, sufQt à l'anéantir subitement. Mais d'autres 
influences moins violentes la diminuent, Taffaibliâsent progressivement. Ce 
sont évidemment ces influences qui, se trouvant répandues dans Faimo- 
sphère sans qu'il soit possible d'y soustraire le Inbe, suffisent à la supprimer. 
On est en droit de supposer que le tube, isolé lotalem en l de ces causes de 
disruption du courant, conserverait indéfiniment sa conductibilité. 

Si Ton vient, en effet, à chauffer le tube, on le voit perdre progressivement, 
mais rapidement, sa conductibilité. Il en est ainsi des vibrations,. sonores ou 
silencieuses, produites à sa proximité, des radiations lumineuses émanant 
d'un arc électrique, des rayons cathodiques, des rayons de ROnlgen. Le froid, 
au contraire, eu retarde notablement la disparition. Me plaçant exactement 
dans les mêmes conditions, j'ai pu, en maintenant le tube dans un mélange 
réfrigérant, obtenir une prolongation de sa conductibilité, de une à six heuies 
de durée. 

Quelque prolongée que soit celle-ci, on peut constater aisément à l'aide du 
galvanomètre à miroir, qu'elle s'affaiblit par secousses au lieu de décroître 
insensiblement. Semblable aux dernières convulsions observées chez l'ani- 
mal lorsqu'il passe de vie à trépas, elle procède par soubresauts de moins en 
moins espacés, perd sur l'échelle rhéométrique quelques divisions pour en 
regagner chaque fois un nombre moins considérable; de sorte que le terrain 
perdu n'est jamais complètement reconquis et que.le résultat final se traduit 
par une perte sensible et' progressive. Image lointaine, mais peut-être pas si 
grossière qu'on serait tenté de le supposer, de prime abord, des dernières et 
suprêmes luttes du système nerveux quand l'influence des ondes neuro- 
motrices s'épuise au voisinage de l'agonie, et que le corps organisé perd 
contact avec le milieu ambiant. ' 

Peut-on s'empêcher de remarquer que le fioid prolongé est aussi favorable 
à la conservation de la propriété acquise de conductibilité, que la chaleur lui 
est contraire ? Or, dans la plupart des états pathologiques qui relèvent du 
traitement par les agents physiques, l'application prolongée du froid n'est 
rationnelle que lorsque la conductibiliié du neurone est diminuée. Tous les 
médecins bydropathes savent qu'une application froide prolongée, quelle 
qu'elle soit^ a pour résultat d'exagérer Térélhisme nerveux chez un. sujet 
e:i^cilable. Or, on ne peut comprendre Téréthisme nerveux que sous la forme 
d'une exagération de la conductibilité dans le* cylindre-axe, de mème*ffue 
l'apathie est le résultat de la résistance de ce môme cylindre-axe. Sous forme 
d'application très courte, le froid, par le choc subit qu'il détermine sur le 
système nerveux, peut supprimer ou ralentir la conductibilité eji^agérée du 
neurone. Son application prolongée l'augmente dans de notables proportions. 
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Et la chaleur? Elle nous offre tout juste le phénomène contraire. SousTin- 
ûuence des applications chaudes proloogées, nous assistons à la chute de 
Télat d'éréthisme nerveux, tandis que les applications très rapides et très 
chaudes sont capables de relever Tétât d'asthénie, de dépression du système 
nerveux, et de produire, dans une certaine mesure, Tétat de tonus physio- 
logique en rapport étroit avec la conductibilité normale du neurone. 

Voilà ce que nous enseigne la clinique : elle se trouve complètement d'ac- 
cord avec Texpérimeatation pratiquée sur le tube à limaille. Quel curieux 
rapprochement, et n'était-il pas, pour le moins, intéressant de le signaler I 
Mais là ne s'arrête pas l'analogie si frappante du tube à limaille avec le 
neurone, des effets de conductibilité dans les conducteurs discontinus et dans 
les nerfs. J'arrive au point qui m'a semblé le plus curieux au milieu des 
expériences que j'ai entreprises. 

On sait que le nerf réagit d'une manière différente au courant électrique, 
suivant la modalité sous laquelle celui-ci entre en conflit avec lui. Il y a, en 
effet, autant de différence entre les formes diverses sous lesquelles l'énergie 
électrique peut être appliquée au corps humain, qu'il s'en présente à l'œil 
^tre les diverses couleurs fondamentales du prisme. Le courant continu réa- 
git d'une manière vis-à-vis des conducteurs nerveux ; le courant alternatif 
réagit d'une autre. Celui-ci se présente-t-ilsous la modalité spéciale à laquelle 
on a donné le nom de haute fréquence, il n'éveille aucune sensation et, quoi- 
que administré à un potentiel énorme, il demeure imperçu par l'organisme, 
soit dans ses applications inductrices, soit dans ses localisations directes; si 
bien qu'on peut, le corps humain étant intercalé dans le circuit, comme un 
tube à limaille, allumer au travers de lui une série de lampes électriques de 
1 à 4 ampères sans qu'aucune perception n'arrive à notre sensorium. Le cou- 
rant alternatif sinusoïdal offre une autre caractéristique d'excitation qui lu^ 
est propre. Enfin, le courant franklinien, avec sa haute tension sous une faible 
quantité, présente des propriétés de réaction sur l'élément moteur qui lui 
sont tout à fait spéciales. 

Retrouvons-nous, à propos du tube à limaille, ces différences fondamen- 
tales de perméabilité aux diverses modalités de l'énergie électrique, et som- 
mes-nous en droit de poursuivre, entre le neurone et lui, l'analogie étroite 
qui les rapproche et permet de les comparer jusque dans leurs variations de 
conductibilité homologue, suivant les diverses formes sous lesquelles le 
courant les traverse? 

Je n'hésite pas à répondre afffrmativement. La conductibilité d'un tube à 
limaille varie dans d'énormes proportions, suivant la modalité du courant qui 
le traverse. 

On peut établir, tout d'abord, que la conductibilité du tube au courant 
alternatif s'établit plus rapidement, dure plus longtemps et se suspend plus 
difficilement qu'avec le courant continu. Alors que le moindre choc suffit à 
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l'anéantir quand le tube est traversé par celte dernière modalité du courant 
électrique, il faut une secousse plus considérable pour la supprimer quand il 
s^agit du mode alternatif. Les applications du froid, de la chaleur, les vibra- 
tions sonores, les radiations lumineuses ou cathodiques, Fimpressîonnent à 
peine dans ce cas, à moins qu'elles soient portées à leur maximum d'inten- 
sité. Donc, pénétration beaucoup plus profonde et plus complète du courant 
alternatif que du courant continu ; * caractéristique d'excitation notanunent 
plus élevée avec le premier qu'avec le second. N'est-ce pas là ce que nous 
enseigne la clinique? M. d'Arsonval l'a prouvé. Après lui, MM. Gautier et 
Larat l'ont mis en évidence. Tous les médecins qui pratiquent l'électricité 
médicale le constatent ; non seulement la conductibilité du neurone est infi- 
ment mieux adaptée au courant alternatif, puisqu'un courant moindre suffît à 
produire des effets identiques; mais les effets en sont différents, plus sou* 
tenus, plus durables. Ils s'appliquent particulièrement, avec succès, aux 
troubles nutritifs désignés sous le nom de ralentissement de la nutrition ou à 
la diathèse arthritique ou rhumatismale. L'analogie se poursuit donc encore 
ici entre le neurone et le tube à limaille. 

Quand, sous l'influence des décharges oscillantes, le courant alternatif a 
acquis les propriétés toutes particulières de haute fréquence, ses réactions sur 
la conductibilité du tube à limaille sont complètement bouleversées. Celui-ci 
est perméable au courant dans toute condition : ni le choc ni les applications 
soudaines et violentes de» la chaleur, du froid, de la lumière, du rayon de 
Rôntgen, n'ont d'influence sur sa conductibilité. Qu'il soit ou non placé dans 
le champ d'induction du 'solénoïde, sa conductibilité ne s'affaiblit ni n'aug- 
mente. Aucune influence physique n'est capable d'agir sur elle, si violente 
qu'on la suppose. La modification de l'éther produite de proche en proche 
dans la limaille par le passage môme du courant est tellement instantanée et 
et durable, qu'elle lutte* victorieusement contre toute cause de destruction 
provenant du milieu ambiant entrant en conflit avec le tube. 

Il est raisonnable, étant donné cette constatation, de préjuger des effets des 
courants de haute fréquence sur le conducteur discontinu nerveux. Quelles 
que soient les conditions ambiantes, et môme lorsque le conducteur parait 
réi'islant à toute autre modalité de l'énergie électrique, le courant alternatif 
de haute fréquence se fraye une voie à traversée neurone. En raison môme 
de cette facilité de pénétration et de conductibilité du neurone, la sensibilité 
est peu éveillée et le neurone donne passage, sans réaction apparente, à un 
eourantde voltage considérable sous une assez haute intensité. J'administre 
fréquemment à mes malades un courant de haute fréquence, allant jusqu'à 
200 milliampères sous 30 volts. Il est aisé de voir combien l'analogie se pour- 
suit entre le neurone et le tube à limaille vis-à-vis du courant de haute fré- 
quence, et c'est là un des points les plus iatéressants de cette étude. 

L'expérience suivante est encore plus féconde en résultats thérapeutiques. 
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Si Ton prend un tube à limaille parcouru par un courant continu ayant 
reçu le choc disru pleur de la conductibilité au courant, c'est-à-dire ayant 
cessé d'être perméable à celui-ci et qu'on le fasse traverser par un courant 
alternatif, on le voit reprendre ses propriétés et conduire ce courant. Alors 
gu'ïl avait perdu sa conductibilité pour le courant continu, il la retrouve vis- 
à-vis du courant alternatif. Or, après ce passage, si éphémère soit-il, d'alter- 
natif, le tube redevient conducteur du courant continu. Celte expérience m'a 
vivement frappé eu raison des constatations cliniques que j'ai maintes fois pu 
faire sur mes paralytiques. Un nerf moteur inexci table par le courant con- 
tinu était excité par le courant alternatif: premier point. Deuxième point, 
autrement important ; après quelques séances d'électrisation par le coui*ant 
alternatif et parfois dès la première, le nerf moteur répondait au courant con- 
tinu. Ainsi, tout comme dans un tube à limaille, le nerf, primitivement résis- 
tant au courant continu, devenait perméable à cette modalité électrique, après 
qu'il eut été traversé par un alternatif, même de faible intensité. 

Je ne crains pas de répéter qu'il y a dans ce phénomène une source pré- 
cieuse d'applications thérapeutiques. Les conducteurs discontinus, métal- 
liques ou nerveux, inertes ou vivants, répondent mieux au courant variable 
qu'au courant constant, au courant alternatif qu'au courant continu. On le 
savait déjà d'une àianière générale. Je n'apprends rien ici aux électriciens, 
mais la démonstration expérimentale, on ne peut s'empêcher d'en convenir, 
est vraiment digne d'intérêt. 

Mes recherches m'ont également appris que lorsque le tube à limaille, retiré 
de la zone d'inûuénce des ondes électriques ambiantes, et ayant reçu le choc 
disrupteur du courant, a cessé de conduire l'énergie électiique continue sous 
un certain potentiel, il est possible de lui rendre sa conductibilité en élevant 
subitement le potentiel du courant qui le traverse. Cette propriété du tube 
dure de une à plusieurs heures lorsqu'elle a été éveillée de cette manière. Je 
l'ai retrouvée au bout de cinq heures, sensible môme à un plus faible courant 
que celui qui avait servi à la manifester. Cette réapparition de la conductibilité 
éteinte se montre également, mais plus faiblement avec le courant continu, 
lorsqu'on renverse le sens du courant. Toutefois, le phénomène ne se produit 
pas d'une manière constante. Il manque en certains cas, sans qu'on puisse 
déceler la raison de celte capricieuse anomalie, que nous retrouvons encore 
dans le domaine physiologique. 

En effet, dans un grand nombre d'affections nerveuses, le neurone est 
résistant à de faibles excitations électriques; tandis que celles-ci, sous un 
potentiel plus élevé, y déterminent des réactions utiles. Dans un grand 
nombre de paralysies avec dégénérescence du conducteur ou du neurone 
central, la conductibilité n'est plus oWvcrte^qu'à un potentiel élevé. Tel nerf 
moteur qui ne répond plus à l'excitation ni du courant constant ni du courant 
variable, continu ou alternatif, donùe de magnifiques contractions muscu- 
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laîres avec le courant franklinien. Et lorsque quelques séanlces d'électrîsation 
statique oat rendu au nerf moleur sa perméabilité, il est habituel que celle-ci 
se maintienne môme vis-à-vis de faibles courants continus ou alternatifs. Les 
choses se passent donc dans le neurone exactement comme dans le tube à 
limaille. Enfin, nous voyons souvent le renversement du sens du courant faire 
réapparaître la conductibilité dans un neurone jusque-là résistant. Ce phéno- 
mène est rendu manifeste, surtout quand il s'agit d'exciter les nerfs moteurs 
des grands plexus viscéraux et de mettre en œuvre la conlractilité des fibres 
lisses. Dans le procédé électrothérapique, connu sous le nom de lavement 
électrique, l'excitation des nerfs moteurs ne se fait que par l'intermédiaire 
de fréquents renversements du courant. Hors de cette manœuvre pratique, 
la méthode, si féconde en résultats quand elle est normalement appliquée, 
demeure stérile et sans effets. 

Et pour résumer ces recherches expérimentales sur lesquelles il me restera 
l'honneur d'avoir appelé, le premier, l'attention des savants, je rappellerai au 
lecteur que la découverte des propriétés des conducteurs discontinus métal- 
liques, qu'on ne saurait vraisemblablement rapporter qu'à une modificalioa 
mystérieuse de l'élher, nous permet de jeter quelque lumière sur la physio- 
logie du neurone, sur ses fonctions, et en particulier, ainsi que l'a fait remar- 
quer avant moi M. le D»* Tison, sur le sommeil. 

Cette découverte éclaire d'un jour tout nouveau, dont l'intérêt est consi- 
dérable, la pathogénie propre au traumatisme, au choc nerveux ou physique, 
produisant dans le neurone les mêmes effets de discontinuité du courant ner- 
veux que ceux que nous observons dans le tube à limaille. % 

Elle nous fournit la clef des anesthésies, des paralysies, hystériques ou 
organiques, et celle* de leur guérison par les agents physiques. 

Au point de vue thérapeutique, elle nous explique les effets de Texcilation 
électrique et de l'excitation physique en général ; le rétablissement des fonc- 
tions de conductibilité du neurone, grâce à cette excitation; le mode d'action 
de Tauto-induction dans le solénoïde ; les différences de perméabilité au cou- 
rant du tube à limaille et du neurone; la réapparition de la conductibilité 
suspendue après le passage d'un courant de modalité différente. 

Enfin elle nous fournit la démonstration, expérimentale et directe, de la 
supériorité d'action du courant variable sur le courant constant, de l'alternatif 
sur le continu. De plus, elle nous révèle que le tube à limaille et le nerf 
réagissent encore de façon identique lorsque, la conductibilité se trouvant 
suspendue par quelque cause que ce soit, le passage d'un courant similaire à 
un potentiel plus élevé ou s'il s'agit du courant continu, le renversement du 
sens courant, suffisent à la rétablir. 

Conclusion : L'analogie entre les conducteurs discontinus et le neurone est 
frappante, et se poursuit dans tous les phénomènes dont l'un et l'autre sont 
le siège. Guimbail. [Revv^ des Agents physiques.) 
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QUELQUES INFLUENCES DES RAYONS X. SOLAIRES 
ET ÉLECTRIQUES SUR LA PEAU 



Depuis quelque temps, les comptes rendus des journaux relatent les effets 
remarquables produits j)ar les tubes Crookes sur la peau exposée à leur 
influence. De divers points nous sont parvenus des rapports sur la chute des 
cheveux, la décoloration de la peau et la desquamation. Depuis longtemps, 
on sait que certains rayons du soleil possèdent, chez certains individus, la 
faculté de donner naissance à des altérations cutanées, et les expériences 
faites d'après la puissance supposée- de la lumière rouge sur les efflorescences 
de la variole sont encore présentes à la mémoire. Pas plus tard qu'en 
décembre dernier, la Galette Médicale, de Liège, publia un long résumé du 
D' Finsen sur Tétude moderne e|. scientifique de la lumière, basée sur Tem- 
pirisme du moyen âge, qui donna l'usage d'envelopper les varioleux dans 
des étoffes rouges et de les entourer de tentures de môme couleur. Les 
succès obtenus par Lindholm et Svendsem, par l'exclusion des rayons chi- 
miques dans là variole, créèrent un certain enthousiasme qui s'étendit en 
Europe et parvint jusqu'à nous, et diverses expériences furent tentées aux 
hôpitaux de varioleux. Cependant, le succès ne fut pas prononcé. L'on 
connaît des cas de dermatite produits par l'effet de la lumière, indépen- 
damment de l'action directe du sokil, chez certains individus à l'épiderme 
sensible. 

Le D^ Graham, de Toronto, a publié deux de ces cas sous le nom de 
hydro-aestivale. La majorité des auteurs attribuent la cause de ces éruptions 
à l'action chimique des rayons du soleil, et les expérienc^ tendent à prouver 
que les i-ayons ultra-violets agissent avec une grande intensité dans cer- 
tains cas. 

Rikli a démontré que l'action du soleil peut être utilisée en thérapeutique, 
et, à en juger par les résultats obtenus dans certaines parties de T Allemagne 
et de l'Autriche, le traitement suivi à son Institut, près de Trieste, est 
recommandable. On. suppose ici que la lumière constitue le facteur essentiel 
de la guérison, et conséquemment les malades s'y exposent dans un état de 
parfaite nudité. Les bains de soleil sont pris en plein air, de façon à ce que 
le corps soit soumis non seulement à l'action directe des rayons du soleil, 
mais aussi d'une façon incidente aux variations de la température atmo- 
sphérique. 

Les effets de h lumière électrique sur la peau ont été étudiés et pré- 
sentent quelque intérêt. Dans un article lu à la dernière séance de V American 
Electro-therapeulic Society ^ le D»" Watson dit que, chez beaucoup de per- 
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sonnes dont les corps nus seraient exposés aux rayons d'un certain nombre 
de lumières incandescentes, la transpiration serait induite avajit que la tem- 
pérature de la chambre ait atteint celle du corps normal. Il attribue cela aux 
effets chimiques de la lumière. On sait, depuis longtemps, que certaines 
éruptions sont produites par Faction éclatante des rayons électriques. 

Passant maintenant aux rayons Rôutgen et laissant de côté les questions 
soulevées, quant à leur valeur thérapeutique, nous voyons qu'ils exercent 
un^ effet des plus prononcés sur l'intégument humain soumis à leur action. 

Dans un cas publié par 'le D' Fuchs, la douleur ressentie aux jointures 
des doigts d'une main examinée pendant une longue période au moyen des 
rayons X fut si longue, qu'un réactif fut nécessaire. La peau directement 
opposée au cathode fut colorée de brun; la main devint enflée et prit l'ap- 
parence d'un membre gelé. Au bout d'un quart d'heure, des bulles se 
formèrent, dont certaines assez grosses. Le contenu était similaire à celui 
des plaies provenant d'une brûlure. * 

Cette apparence gelée des parties exposées a été constatée à l'opeille d'un 
homme examiné pendant plusieurs heures à l'Université de Mumesota, afin 
de localiser une balle dans la tète. Pendant l'expérience, ce malade n'éprouva 
ni douleur ni sensation désagréable, mais perdit ses cheveux d'un côté de 
la tète. Beaucoup d'autres cas de perte temporaire des cheveux ont été rap- 
portés. 

Le D*" Parker, de Neve-Orléans, a appelé l'attention sur l'inflammation de 
la peau après de longues séances et subsistant après quelques heures. 

Dans le Brilish Médical Jouimcd du 7 novembre, le D*" Drury publie que, 
après une séance d'une durée d'une heure et demie, le malade ressentit sur 
la peau de l'abdomen comme une insolation, plus intense dans la partie qui 
avait été directement opposée à la plaque de platine du tube. Le quatrième 
Jour, de petits vessicules apparurent, augmentant de nombre et de grosseur; 
des bulles se formèrent et crevèrent jusqu'au dix-huitième jour après l'ex- 
position, où la plaie occupant la région présentait une surface de sept pouces^ 
et demi sur quatre. La surface de décharge, bien que non douloureuse, ne 
présentait aucun signe de guérison pendant dix jours, et à ce moment la 
plaie se cicatrisa sur les bords comme dans une brûlure. Deux mois plus 
tard, il y avait encore une blessure de trois pouces sur trois pouces et demi, 
malgré des essais de greffe. Le cautère au nitrate d'argent ne produisit 
aucune granulation, et un mois plus tard le milieu de l'ulcère, qui était 
recouvert d'une fausse membrane épaisse, fut cureté sous l'éther et la cau- 
térisation actuelle se fit. Seize semaines après l'exposition, il existait toujours 
un ulcère dont le milieu était couvert d'une fausse membrane et qui ne 
montrait aucun signe de guérison sous aucun genre de traitement. Le malade 
fut obligé de garder le lit pendant la plus grande partie du temps. La gravité 
d'une telle conséquence d'une séance de radiographie rend ce sujet inié- 
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ressant, el nous voudrions attirer Tattention sur un cas similaire rapporté* 
par le D' Barrister, de rarmée des États-Unis. De tels résultats doivent 
rendre prudents ceux qui emploient ce moyen de diagnostic. Le malade qui, 
pour la radiographie de ses désordres intérieurs aura à subir {Pendant plu- 
sieurs mois les désordres extérieurs, aura une mauvaise opinion de la 
méthode et de l'opérateur. La pensée d'enlever les cheveux dans un but 
cosmétique ne parait pas réussir, puisque, dans tous les cas observés, la 
chevelure repousse au bout d'un certain temps. 



•LE TRAITEMENT ÉLECTRIQUE DES NÉVRALGIES *'> 

Par le D' E. -Albert WEIL, licencié es sciences. 



La névralgie consiste essentiellement en une douleUr paroxystique siégeant 
sur le trajet d'un nerf et sur le territoire cutané ou viscéral qui en dépend : 
c est une réponse de la sensibilité consciente de Tindividu à une irritation de 
ses conducteurs nerveux. 

Cette irritation de la substance nerveuse peut être le fait soit d'une ma- 
ladie générale, soit d'un traumatisme, d'un néoplasme, d'une inflammation 
d'un organe voisin du conducteur sensible ou de ce conducteur lui-môme :. 
la névralgie réactionnelle est alors une névralgie symplomatique, et la théra- 
peutique doit s'adresser à la cause pour faire disparaître l'effet. 

A côté de ces névralgies, il en existe d'autres qu'on peut appeler idiopa- 
thiques ou essentielles, car elles existent indépendamment de toute lésion^ 
anatomique. Le froid, une contusion même légère,, une certaine prédisposition 
morbide, en sont les facteurs les plus fréquents. Pour les juguler, on a essayé 
une infinité de médications, une infinité de topiques. 

Mais les analgésiants et les révulsifs n'ont maintes fois, en dernière ana- 
lyse, donné que des mécomptes. Et l'intervention chirurgicale aurait été l'ul- 
time ressource à laquelle on aurait dû, en de trop nombreux cas, recourir sî< 
l'électricité judicieusement maniée n'était venue souvent apporter le remède 
aux situations les plus désespérées. 

Toutes les modalités électriques ont été vantées tour à tour à cet eff'et, et 
chacune d'elles même de diverses manières; et, de ce fait, la thérapeutique 
électrique des névralgies comprend les procédés les plus disparates. 

Duchenne, de Boulogne, — et je ne saurais prononcer ce nom sans témoi- 
gner ma profonde admiration au savant électrothérapeute qui fut l'honneur de 
notre Société, — Duchenne, de Boulogne (2) préconisait une sorte de fusti- 

(1) Communication faite à la Société de Médecine de Paris, séance du 26 mars 1898. 

(2) Duchenne, de Boulogne. De Vélectrisaiion localhée^ 2* édition, p. 953. 
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gatîoQ électrique faite au moyen de pinceaux ou de brosses mélaliiques 
reliées aux deux bornes d'un appareil d'induction. L'intensité employée était 
très élevée; Tapplication pouvait être faite en un point quelconque du légu* 
ment; mais Duchenne trouvait préférable de s'adresser aux points doulou- 
reux eux-mêmes. Chaque séance de vaut durer trois minutes et être répétée 
autant qu'il le fallait, jusqu'à cessation complète de la douleur. 

MorMeyer{l) employait le même procédé; mais souvent il mettait un des 
pinceaux à une distance d'un millimètre de la peau pour permettre à des 
étincelles de jaillir entre la peau et le rhéophore. 

Becquerel (2) usait d'une méthode qu'il appelait « hyposthénisante iv, car 
son but était de produire un engourdissement de la partie malade et, de fait, 
le résultat était souvent atteint et persistait pendant un temps plus ou moins 
long. Il plaçait deux électrodes mouillées sur le cordon nerveux : l'une au 
point du nerf le plus voisin du centre cérébro-spinal où il était possible de 
le saisir, à la distance la plus faible de la peau, et l'autre au point- qui pré- 
cède des subdivisions. 

Magendie(3), après Sarlandière (4), recommandait un procédé moins pra- 
tique. Il introduisait dans les tissus deux aiguilles de platine : l'une à l'ori- 
gine du nerf, ou du moins dans son voisinage; l'autre à sa terafinaison. 11 les 
reliait aux deux bornes d'un appareil d'induction et faisait passer le courant 
quelques secondes ; îl employait des courants très faibles, produisant peu de 
secousses, car une secousse pouvait, disait-il, à elle seule ramener la 
douleur. 

Frommhold (5) augmentait progressivement l'intensité dU courant employé. 
Il plaçait une électrode sur le nerf, alors que l'autre pouvait être mise en un 
point quelconque. Le courant induit, très faible d'abord, était amené de 
l'électrode indifférente à l'électrode active et, par gradation, il était amplifié 
jusqu'à produire une t)*ès nette sensation. 

A côté de ces électriciens qui n'employaient que le courant faradique, 
d'autres n'usèrent que du courant galvanique, et cola avec des différences 
telles d'intensité et de technique, que chacun de leurs procédés forme bien 
une méthode particulière. 

Faut-il citer partni eux, celui qu'a recommandé Ciniselli et Hiffelsheim (6) ? 

(1) Mor Meyer. Ueber Schmerzhafle Dràckpunkle (BerL Klin. Woch., 1875, n" 51, et 
1881, n" 31). 

(2) Becquerel. Traité des applications de Vélectricité^ 1857, p. 365. 

(3) Magendie^Goztf^/tf méd,, n*^ 43 et 45. Octobre, 1890. 

(4) Sarlandière. Mémoire sur C électrothérapie, Paris, 1825. 

(5) Frommhold. La migraine et son traitement électrique, Pesth, 1868; Électrothé- 
rapie. Pesth, 1865. ^ 

(6) CinisolH. Degli effeiti, chê si possone ottonere dalVappUcaz metodie, di due sole 
lamine elettromoti, etc. {AnnaL Univers, Vol. 202, p. 300, 1867.) — Hiffelsheim. Des ap^ 
plications médicale de la pile de Voila, Paris, 1801. « 
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Faut-il rappeler qu'ils recommandaienl le port sur la partie douloureuse d'un 
couple de disques zinc-cuivre reliés par un fil conducteur ? Du zinc au cuivre 
circule un courant très foible qui, par sa longue durée d'application, serait 
d'une très grande efficacité. Je ne crois pas, pour ma part, à cette efficacité : 
je suis persuadé que les phénomènes irritatifs que les plaques déterminent, 
ne sont pas compensés par leurs bons effets, pour le moins problématiques. 
Plus sérieuse est ]b, méthode employée par Sperling (1) et pourtant, a priori 
elle parait devoir être peu sûre. Les courants que recommandait cet auteur 
ne dépassaient pas 0,25 à 0,50 milliampères ; et comme ses électrodes avaient 

50 c. q., la densité en chaque point n était que de grj — a ^-- — ce 

qui donne une fraction de milliampère bien petite dans chaque centimètre 
carré, et l'on a peine à croire qu'elle soit suffisante pour èlre vraiment utile. 
A.ussi comprend -on que Remak, Onimus, Erb, Doumer, Wiesner, Mor 
Meyer, etc., se soient servis de courants d'une intensité bien supérieure. 

Onimus (2) est encore de ceux qui usaient de courants faibles en soi, mais 
très forts si on les compare à ceux employés par Sperling : il utilisait le cou- 
rant centrifuge au moyen de petites électrodes qu'il laissait en place pendant 
dix minutes environ. Remak (3), de même, se servait du courant centrifuge, 
inais avec plus de violence; quelquefois, il faisait rayonner le courant autour 
du point douloureux en laissant l'électrode positive fixée sur le centre du 
mal, et en déplaçant Télectrode négative sur la circonférence d'un cercle dont 
le rhéophore positif était le centre. 

Erb (4) était assez éclectique; pourtant, comme premier traitement, il 
essayait l'action électrotonisante de l'anode; il plaçait le pôle positif sur le 
foyer de la plus grande souffrance, et le cathode sur le tronc nerveux, et 
élevait peu à peu l'intensité du courant : c'était en somme une application 
centripète slabile. 

M. Doumer (5), dans la sciatique en particulier, dans un travail plus ré- 
cent, préconisa l'usage pendant les premiers jours du traitement de courant 
ascendant, pour passer ensuite d'une façon permanente au courant descendant. 

Le pinceau galvanique compte aussi des succès, et après Wiesner (6) et 
Seeger (7), Wilkowski (8) Ta remis en honneur en 1894. En promenant le 



(1) Sperling. Traitement galvanique des névralgies par les courants de très faible 
intensité. {Semaine méd.^ p. 4, XXV, 20 avril 18U2.) 

(2) Oaimus et Legros. Trailé d'électricité médicale, 2" édition 1888, p. 444. 
{S) Remak. Galvanothérapiey trad. Morpain, 1860. 

(4) Erb. Trailé d' électrothérapie, trad. Rueff, 1884, p. 461. 

(5) Doumer. Bulletin médical du Nord, 13 novembre 1891. 

(6) Wiesner. B^U Klin, H'och,, 1868, n«* 17 et 18. 

(7) Seeger. Traitement des névralgies. (Wien. med. Fr, 1872, n" 34 et suivants.) 

(8) Witkowski. Du pinceau galvanique dans le traitement de certaines affections ner- 
vêtues. (Deut.med. Woch., 4 octobre 1894, in Archives d'elec. médicale, 1894. p. 553.) 
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pinceau galvaniqne le long du nerf malade, Ton détermine une rougeur et des 
douleurs très vives : et ainsi la guérison arriverait en peu de semaines. 

Par suite d*idées théoriques ou a, d*autrepart, essayé une méthode d'élec- 
trisation indirecte : la galvanisation des points douloureux vertébraux qui 
accompagnent toute névralgie; mais il ne semble pasqifce ce procédé qui avait 
se luit M. Meyer (l) et Brenner (2) ait. donné des guérisons bien probantes. 

La multiplicité des procédés d*applicatipn du courant continu a fait qu'on 
apeu essayé réleclricité statique; et pourtant l'électricité statique a été la 
première modalité électrique employée pour la thérapie des névralgies. Après 
•Calugno(3), Brossaud (4), en 1828, la recommandait sous forme de faibles 
étincelles dans les névralgies faciales. Mais depuis, peu ou pas d'électriciens 
i'ont employée pour cet effet spécial; et pourtant, comme je pense Ife démon- 
trer tout à l'heure, son efficacité n'est pas douteuse. Il semble qu'on ait né- 
gligé son usage pour essayer concurremment à la faradisation et à la galvani- 
sation les formes nouvelles de courants électriques, les courants de haute fré- 
quence, Ics courants ondulatoires et les courants statiques induits. Et c'est 
ainsi qu'à côté de M. Oudin (3) signalant l'action analgésiante des applications 
locales de haute fréquence, à côté de M. Apostoli»(6) faisant du courant ondu- 
latoire le traitement de choix des névralgies ovariennes, Ton voit M. Mor- 
•ton (7) recommander l'excitation labile du nerf avec le courant auquel on' a 
donné son nom. 

' II 

A l'heure actuelle, du reste, nul de ces multiples traitements n'est le trai- 
' tement électrique de choix des névralgies des territoires cutanés. Il semble 
que cette supériorité est dévolue au traitement *lqu a indiqué surtout M. le 
professeur Bergonié (8), pour le cas de la névralgie du trijumeau. 

Cette méthode est une méthode galvanique ; mais elle a ceci de particulier 
qu'elle utilise de très hautes intensités et de grandes électrodes recouvrant 
tout le territoire malade : la grandeur des électrodes est le corollaire obligé de 
l'emploi des hautes intensités; car c'est grâce à leur grande surface que la 



(1) Mor Meyer. Les points de pression doulouretiXy etc. {Berl, Klin, If ocA., 1875, 
4[i« 51, et 1881, n" 31.) 

(2) Brenner. Berl. Klîi\ Woch., 1880, n*^ 'il. 

(3) Cotugno (1770). Cotunnii de Uchiade nervosa commentariis, 

(4) Brossaud. Essai sur les différentes espèces d* électricité appliquées au traitement dfs 
affections nerveuses et rhumatismales. 

(o) Oudin. Bultetiri officiel de la Société d'élecl., 1897, p. 15vS. 

(6) Apostoli. Bulletin officiel de la Société d'élecl., année 1897. p. 133 et 209. 

(7) William Morton. Traitement des névralgies. Post graduate^ avril 1893, p. 130, in 
Archives f p. 541, 1893. * , 

(8) Bergonié. Traitement électrique palliatif de la névralgie du trifumsau. (in Arch. 
Sékcl. méd., 15 octobre 1897, p. 377.) 
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densité da courant devient en chaque point assez faible pour que le patient 
puisse le supporter sans une trop vive réaction sensible. La technique à sui- 
vie est la suivante * On recouvre le territoire innervé parle tronc douloureux 

— la moitié de la face en cas de névralgie du trijumeau, — d'une électrode 
cousti^ite de telle sorte que sa résistance soit assez voisine de celle de la 
peau, pour qu'il ny ait pas une variation trop brusque de potentiel entre elle 
elTépiderme; on s'efiforce de la rendre parfaitement adhérente à la surface 
cutanée, et on la relie 'au pôle positif. Le cathode est placé sur la nuque. 
Puis, à l'aide d'un rhéophore, on fait arriver graduellement, sans secousses, 
le courant à la valeur désirée ; un maintient celte intensité pendant quinze à 
vingt minutes ; puis ensuite, sans heurfe et sans secousses, on la fait décroître 
jusqu'à zéro. Le plus souvent, M. Bergonié a guéri les cas de névralgie du 
trijumeau qu'il a traité parce procédé. Et, dans son mémoire, il a publié des 
des observations de MM* Cruilloz, Bordier et Debédat qui montrent que ces 
électriciens ont été aussi heureujc que lui. Aussi, si Ton se rappelle que, de 
toutes les névralgies, la névralgie du trijumeau est peut être la plus tenace. 
Ton peut induire que dans les autres spasmes douloureux la même méthode 
devra être employée et devra réussir. 

III 

Et pourtant elle ne réussit pas toujours; cela n'a rien d'étonnant, car s'il 
en était autrement, la galvanisation à hautes intensités par grandes électrodes 
jouirait d'une infaillibilité qui n'est octroyée à aucune médication dite spéci- 
fique, à aucun sérum dit antitoxique, parce que — comme on l'a dit souvenl 

— il n'y a pas de maladies, il n'y a que des malades. Mais quand la méthode 
de M, Bergonié échoue, le rôle de l'électricien n'est pas terminé et celui ^u 
chirurgien ne commence pas encore ; c'est ce que démontre clairement 
l'observation suivante : 

M^'^ M..., âgée de 50 ans, demeurant rue du Faubourg- Poissonière, fait en 
1897, une chute qui produit une énorme collusion de Tépaule, laissant comme 
résidu une névralgie très douloureuse du plexus cervico- brachial qui devient 
intolérable dans le décours d'une pneumonie double. 

Les grands- parents de^'^^' M... sont morts à un âge très avancé, après avoir 
joui toute leur vie d'une bonne .«anté. Sa mère est morte à ^^8 ans ; sonr père a 
succombé à 46 ans des suites de phtisie; ses frères et sœurs sont morts en bas 
âge : elle seule a survécu. 

Jusqu'à sa vingt-deuxième année, elle a été très bien portante; réglée à 
ii ans, elle était seulement sujette à des névralgies qui devaient s'exacerbeç et 
se renouveler plus fréquemment pendant la péûode qui &*écoule de sa vingtième 
à sa quarantième année. A 22 ans, déjà mère de trois enfants, elle contracte une 
pleurésie. A la suite de cette pleurésie, elle fut atteinte très facilement de bron- 
chites; si bien que, toussant presque continuellement, elle fut considérée comme 
atteinte de bacillose. Cet état maladif se prolongea dix ans, aggravé encore par 
trois accouchements et deux fausses couches. A 32 ans, elle eut son dernier en- 
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fant, à UQ moment ou elle était dans un état de faiblesse excessive : cet enfant, à 
sa naissance, ne pesait qu^une livre et demie. 

k partir de cette époque, sa santé se remet peu à peu, en même temps que les 
névralgies disparaissent, et Ton n'aurait à enregistrer aucun phénomène morbide 
si de nouveau, depuis 1889, M"»^ M... ne s'était mise à avoir une bronchite grip 
pale à peu près chaque hiver; mais ces bronchites n'ont pas altéré la santé géné- 
rale de M'"<'M..., qui est une grande et forte femme, menant une vie très active. 

Au mois d'août 1897, elle buta contre une corde tendue par un enfant, pour 
jouer dans Tappartement et tomba de tout son long. Elle perdit connaissance, et 
on la releva toute contusionnée : le côté gauche était couvert d'ecchymoses ; le 
côié droit également, mais il était peut-être plus éraflé, et en particulier l'épaule 
droite était œdématiée et était le siège de vives douleurs. M*"*» M...^ néanmoins, 
ne vit pas de médecin tout de suite. Pendant quinze jours après l'accident, les 
mouvements du bras furent pénibles et très douloureux; mais peu à peu ces phé- 
nomènes s'amendèrent, et M"<* M..., qui n'avait plus sur le corps aucune trace de 
l'accident, vivait avec un bras droit peut-être un peu plus souple que l'autre, 
sans qu'elle ressentît d'autres phénomènes douloureux que certaines attaques 
paroxystiques qui revenaient à intervalles très irréguliers, mai^ qui ne laissaient 
pas que de la faire souffrir cruellement. 

Au commencement de novembre, elle fut atteinte de grippe qui se compliqua 
de pneumonie double, avec lésions plus étendues à droite qu'à gauche; ce qu'il y 
a de particulièrement caractéristique, c'est que dès les premiers jours de cette 
maladie, les douleurs du bras s'exacerbaient et que la malade ne pouvait se cou- 
cher sur le bras droit et que, dans la nuit, il survenait de véritables crises névral- 
giques. Ces crises prirent une telle acuité, que le 3 décembre, elle passa la nuit 
à pousser des cris affreux; aussi, le 4 au matin, lui fit-on des pointes de feu sur 
les points douloureux du deltoïde et de l'articulation scapulo-humérale; on y 
ajouta même une piqûre de 1 centigramme de chlorhydrate de morphine. Mais 
ces tentatives restèrent infructueuses. Et l'on eut beau renouveler la révulsion 
sur la région douloureuse, refaire une piqûre de morphine le 7, la douleur repa- 
rut tenace malgré divers calmants, entre autres de Taconitine qu'on administra à 
la malade. 

On peut, en passant, signaler ce fait curieux : la névralgie du plexus cervico- 
brachial qu'une contusion avait déterminée, fut reveillée et augmentée dans le 
courA de la pneumonie, si bien qu'on peut légitimement conclure à une action 
de la toxine pneumococcique sur lés terminaisons nerveuses devenues points de 
moindre résistance par suite des attaques névralgiques antérieures à la maladie 
actuelle. 

Cette exagération des phénomènes douloureux survécut même à la pneumonie ; 
et le 27 décembre 1897, la malade se présente à moi dans l'état suivant : toute la 
région cutanée correspondant à l'articulation scapulo-humérale est douloureuse 
à la pression; il en est de même de la région de la fosse sus-claviculairc et au 
niveau du sterno-cléido -mastoïdien; la douleur n'est pas uniforme, et certains 
points sont plus douloureux que d'autres à la pression. Les mouvements du bras 
droit sont plus difficiles, presque douloureux. M™" M... peut le. lever assea haut, 
le mettre derrière son dos, la paume de la main en dehors, mais elle ne peut re- 
tourner cettb main sans crier quand tout le bras est derrière le dos. Le moindre 
frôlement, un peu brusque, détermine un accès. La malade ne dort pas la nuit : 
il y a un redoublement du mal quand elle est couchée. La contractibilité faradique 
et galvanique des deux bras est identique; il n'y a pas encore atrophie du bras 
droit ni aucun phénomène inflammatoire dans l'articulation même. Il s'agit mani- 
festement d'une névralgie cervico-brachiale. 

Pour juguler la douleur, je conseille à U^^ M... des galvanisations externes de 
la région douloureuse, et je procède le 27 décembre à une première séance. 

Je recouvre la partie malade d'une vingtaine de doubles de toile fine; je pose 
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par-dessas uite lame d*étaln que je moule parfaitement sur l*épau1e, et je main' 
tiens cette électrode en position par des bandes de toile; Téleétrode indifTérente 
identique^ do 25 centimètres sur 15, est placée sur la nuque. Je relie Télecirode 
active au pôle positif et Télectrode iodifférente au pôle négatif. 

Je fais passer le courant et, à Faide d*un rhéostat, j'amène l'intensité jusqu'à 
25 milliampèresy et je la maintiens vingt minutes environ. 

Le 28 décembre. Il semble à la malade qu'elle a un peu moins souffert ; nouvelle 
séance, 40 milliampères, vingt minutes. 

Le 29. Il y a une légère ao^élioration et la région est moins douloureuse au 
toucher. Nouvelle séance positive, 50 milliampères, un quart d'heure. 

Les 30 et 31. Séances de 50 milliampères, viugt minutes chaque fois. 

4 janvier 1898. La malade trouve qu'elle va mieux; elle a un peu dormi le 1^^, le 
2 et le 3 janvier, et a pu remuer son bras sans réveiller aussi facilement des 
donleurs; elle peut joindre les deux mains derrière son dos sans souflFrir. Séance 
positive, 60 milliampères, un quart d'heure. 

Le 6. L'amélioration n'a pas persisté, et depuis le 4 au soir, M"« M... souffre 
de nouveau énormément; elle n'a pas dormi dans la nuit du 4 au 5, et dans la nuit 
du 5 au 6 elle a eu de nouveau une trise aussi violente que lors de sa pneumonie. 
Séance de 60 milliampères, vingt minutes. 

Le 8. Pas d'amélioration. 50 milliampères, vingt minutes. 

Le 10. Ses soufTrances sont intolérables, peut-être plus violentes qu'avant tout 
traitement électrique. M"*** M... qui, à chacune de ses consultations était accom- 
pagnée de sa bru qui prenait des bains statiques pour une neurasthénie caracté-^ 
risée, demande à essayer cette forme d'électricité. Je lui propose des bains sta- 
tiques accompagnés d'étincelles sur la région douloureuse. Je lui administre un 
premier bain et fais éclater une série de petites étincelles sur l'épaule. Bain, un 
quart d'heure; étincelles deux minutes. 

Le 11. La nuit du 10 au 11 a été passable. Séance identique à celle de la veille. 

Le 12. Se<^ souffrances sont bien moins vives et la malade a dormi cinq heures 
dans la nuit du 11 au 12, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Bain, 
vingt minutes; trente étincelles de 3 centimètres sur l'épaule. 

Le 13. Six heures de sommeil et grande sédation des souffrances presque tout 
le temps; bain,, dix minutes; une centaine d'étincelles sur un point particulière- 
ment douloureux au niveau de l'extrémité externe de la clavicule : après l'appli- 
cation, la peau est comme ortiée et, ce qui est important, présente une analgésie 
assez marquée, si bien qu'on peut appuyer sur le point extrêmement sensible 
cinq minutes auparavant. Ce fait est du reste constaté après chaque application 
d'étincelles. 

Le 14. Bain positif, un quart d'heure, pluie d'étincelles sur toute la région 
douloureuse. 

Le 18. Du 14 au 17 janvier, la malade n'avait pas du tout souffert et se consi- 
dérait déjà comme guérie; mais dans la nuit du 17 au 18, elle a été réveillée par 
de légères souffrances dues probablement à ce qu'elle avait mis son bras soùs sa 
tête. Bain statique, dix minutes. Il semble qu'il n'existe plus qu'un seul point 
douloureux, toujours le même, à l'extrémité externe de la clavicule : on y applique 
cent cinquante étincelles environ de 3 centimètres; l'application, douloureuse 
comme toujours au début, ne tarde pas à être très supportable par suite de 
l'analgésie temporaire produite. 

{j6 20. Bon état, même intervention. 

Le 22. M"** M... a été heurtée très violemment à l'épaule le 20 et depuis, alors 
que le point douloureux précédemment signalé a complètcmentt disparu, il en 
existe nn autre en arrière au voisinage de l'extrémité externe de l'épine de l*omo- 
plate. Bain statique. Étincelles particulièrement à l'endroit qù était le premier 
point douloureux et sur le point qu'on vient de remarquer. 
' Le 24. Même intervention. 
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La malade ne souffre plus que très légèrement du point très voisin de la partie 
•externe de Tomoplate. Bain, dix minutes. 150 étincelle» de 3 centimètres sur 
toute répaule et particulièrement au point douloureux; par suite de la produc- 
tion d*étincelles toujours au même lieu, la peau en ces endroits présente dos 
taches brunes tranchant sur les traces des pointes de feu qu'on avait faites aupa- 
ravant en ces mêmes points. 

Le 27. Depuis le 25, la malade ne souffre plus et les mouvements sont faciles. 
Bain, dix minutes; étincelles, deux minutes. Mêmes interventions le 29 janvier 
«t le i*^»" février. 

3 février. La malade est guérie, car elle ne ressent même plus de gène dans le 
bras. Électrisation habituelle. 

Le 5. On fait la dernière séance d*électricilé; Tépaule peut être palpée sans 
ménagements; M°^<^ M... n*a aucune réaction; les mouvements sont faciles et il 
n'y a plus trace de points douloureux. 

25 mars. La malade est revue; elle déclare qu*elle ne souffre pour ainsi dire 
plus de son bras droit; elle s^en sert aussi bien que de l'autre et elle se trouve 
parfaitement guérie. 

IV 

Voici donc une observation d'une névralgie rebelle que n'avaient pu 
vaincre ni les médicameiîts analgésiques, ni la révulsion cutanée (cataplasmes 
sinapisés, pointes de feu), ni la galvanisation par hautes intensités, et qui a 
été sidérée par quinze bains statiques accompagnés de pluie d*étincelle8 de 
3 centimètres environ sur les points douloureux. Qui des bains, qui des étin- 
celles a ou Tinfluence la plus décisive pour la victoire finale? 

Je crois, quanta moi, que c'est aux secondes qu'il faut attribuer le succès. 
Le bain statique, certes, a dû être des plus efficaces pour calmer la nervosité 
générale de la malade; et ici, comme chez les neurasthéniques où il fait 
merveille, son état sédatif n'a pas dû manquer. Mais les étincelles /oco do/cn/t 
s'adressaient au mal lui-même et déterminaient très rapidement une ânes- 
ihésie locale, appréciable déjà à la fiu de chaque séance. Les premières étin-- 
celles, en effet, étaient fort douloureuses, mais peu à peu quand la peau avait 
réagi et cju'elle était devenue éiythémateuse par suite des phénomènes réac- 
tionnels circulatoires, la douleur disparaissait au point qu'on pouvait les mul- 
tiplier sans que la malade se plaigne beaucoup. Aj;rè3 chaque séance, les 
points douloureux cessaient de l'être; et là, où quelques minutes auparavant 
une simple pression, un effleurement môme provoquait un cri chez la ma- 
lade, l'on pouvait impunément appuyer môme très fortement; avec la répéti- 
tion des interventions, ce résultat persistait pendant un temps de plus en 
plus long, si bien qu'au moment des dernières séances, la douleur ne s'était 
pas réveillée entre chacune d'elles. 

Pourquoi ces étincelles amenaient-elles la sédalion de la souffrance*? Est-ce 
en surajoutant une douleur à la douleur névralgique et, si j'ose m'exprjmer 
ainsi, en donnant le calme par une sorte d'interférence des ondes doulou- 
reuses. Cette explication serait conforme à celle que donnait Duchenue, de 
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Boulogne, du succès de sa fustigation électrique. Il paitait enfin du principe 
suivant (1) : « Une douleur vive et instantanée produite artificiellement sur 
un point quelconque de Tenveloppe cutanée peut modifier et même guérir les 
névralgies »; et il pensait <Jue la faradisalion localisée agissait surtout parce 
qu'elle déterminait une vive douleur. 

Malgré lautorité de Duchenne, je ne crois pas plus que la faradisation gué- 
rissait parce qu'elle est douloureuse, que je n'attribue le succès des étin- 
celles chez mon sujet à ce qu'elles étaient difficilement supportables. 

Plus profond est l'effet de l'électricité, et je suis persuadé que les étincelles 
ont guéri le cas de névralgie de l'épaule que j ai rapporté, surtout en modi- 
fiant l'irritabilité des nerfs. 

é 

Tout récemmcjut; le'D'' Edouard Branly (2) a montré que les conducteurs 
discontinus, c'estTà-dire formés de corps conducteurs et isolants mélangés, 
jouissent de la propriété curieuse de voir leur conductibilité électrique varier 
suivant qu'ils auront été plus ou moins traversés par des courants ou dels 
décharges. Or, on peut assimiler les conducteurs nerveux aux conducteurs 
discontinus ; et l'on a de bonnes raisons pour croire que cette comparaison est 
exacte : les conducteurs nerveux ne sont-ils pas discontinus, puisqu'ils ^ont• 
constitués par une série de neurones simplement conliguës? On conçoit 
ainsi, ou plutôt' on induit comment les décharges électriques peuvent avoir 
un effet thérapeutique dans les maladies des nerfs, aussi bien dans les para- 
lysies que dans les névralgies. L'électricité modifie la conductibilité nerveuse; 
cela doit être tout le secret de son efficacité. 



Et je dis que c'est là le fait de l'électricité et non pas de telle modalité 
électrique seulement. Tous les procédés électriques, faradisalion, galvanisa- 
tion, hautes fréquences, statique, etc., ont une action spéciale sur les nerfs : 
c'est pourquoi ils ont été préconisés tour à tour dans les névralgies des. terri- 
toires cutanés. Les modes de traitement que j'ai rapportés au début de ce tra- 
vail paraissent certes inférieurs en efficacité à la galvanisation par hautes 
intensités; mais ce n'est pas à dire qu'on doive les dédaigner. Quand le pro- 
cédé des hautes intensités galvaniques n'aura pas jugulé une névralgie, je 
crois pour ma part qu'il faudra avant tout recoiuir au bain statique et aux 
étincelles loco dolenii. Mais, malgré la confiance que pourrait me donner 
l'observation démonstrative que j'ai rapportée, je reconnais que ce procédé 
pourra échouer à son tour; on essaiera alors les méthodes peut-être démodées 

(1) Duchenne, de Boulogne. De Véleclr nation localizée^ p. 952. 

(2) Edouard Branly. Conductibilité des radioconducteurs. {Archives d'électricité médi- 
cale, 1898, p. 45.) 
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maiûleoant des Duchenne, des Erb, des Becquerel, etc., etc., et souvent on 
sera surpris d'atteindre le succès alors qu'on désespérait. C'est pourquoi rap- 
peler les procédés de nos prédécesseurs, ainsi que je Fai fait au début de ce 
travail, n'est pas seulement faircr œuvre bibliographique : c'est rappeler que 
la thérapeutique électrique a des armes de réserve. (France Médicale,) 



DE L'ABSORPTION DIADERMIQUE DES MÉDICAMENTS 

ET NOTAMMENT DU FER 

AU MOYEN DE L'ÉLECTRICITÉ <^^ 

Par le D' GILLES (de Marseille). 



L'idée de l'absorption diadermique des médicaments est assez ancienne ; 
les travaux de MM. Labatut, Porte et Jourdanet (de Grenoble), ceux de 
M. Destot (de Lyon), lui ont donné une importance eî une actualité justifiées 
par des succès cliniques (2). 

11 résulte de ces mémoires que diverses substances peuvent être intro- 
duites dans l'organisme en vue d'un résultat thérapeutique ; y a-t-il cata- 
phorèse, c'est-à-dire transport mécanique ou électrolyse, échange chimique? 
C'est là un point que l'expérimentation n'a pas complètement élucidé, bien 
que Tassimilation ait été constatée aux deux pôles; comme conséquence pra- 
tique de ces recherches, on sait que les corps électro-positifs tels que le 
lithium doivent être administrés au pôle positif, tandis que les corps électro- 
négatif» tels que Tiode seraient mieux absorbés au pôle négatif : nous avons 
cependant constaté d'une façon certaine l'absorption de l'iode au pôle positif. 

La technique préconisée à Grenoble ayant donné des résultats heureux 
chez les malades que nous connaissons, nous l'avons pratiquée en essayant 
d'en généraliser l'emploi, et le moment nous parait venu de donner le résumé 
de nos observations. 

L*électrolyte doit être en solution peu cvmcentrée et offrir le meilleur con- 
tact possible avec la partie malade. La surface de contact sera étendue pour 
diminuer la densité du courant et permettre Tusage d'intensités aussi élevées 
que possible. Le pôle indifférent sera, selon les circonstances, un pédiluve 
ou un maniluve d'eau salée; un bain local constituera le pôle actif, si c'est 
possible; dans le cas contraire, on couvrira la partie malade d'une épaisse 
couche de ouate hydrophile imbibée de la solution voulue; le courant sera 
distribué par une plaque d'étain de dimensions appropriées, aussi étendue 

(1) Communication faite au Comité médical des Bouches-du-Rhône. 

(2) Voir Archives d'électricilé médicale, 15 fév., 15 nov. et 15 déc. 18%. 
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que possible. On pourra user pour le genou et le coude du procédé suivant 
que nous avons appris à Grenoble : un cylindre de bois de hauteur égale à la 
région articulaire, est fermé à ses deux cercles extrêmes comme un tambour 
par des lames de caoutchouc ; une ouverture percée au centre des lames 
permet au membre de traverser le tambour; le membre mis en place, on 
remplit Tappareil de liquide et on y amène le courant par une borne spéciale 
reliée à un crayon de charbon ou mieux à une lame d'étain appliquée à la 
surface interne du tambour. 

Nous usons d'un courant fourni par cinquante piles Leclanché et rhéoslé 
de façon à laisser passer une intensité aussi forte que permet de le faire la 
sensibilité du malade. 

Celte intensité maxima varie avec les sujets, les pôles et les électrolytes, 
de 10 à 50 milliampères; les séances sont bi ou trihebdomadaires, et leur 
durée est d'une demi-heure; si la peau du malade présente quelque fissures, 
nous les isolons en les couvrant de trois couches de collodion. 

Il est très important, en cas de maniluve, de faire enlever les bagues qui 
donnent très facilement lieu à la production d'eschares. 

Nos essais thérapeutiques ont porté sur le chlorure de lithium, Tiodure et 
le bromure de potassium; les effets de Tabsorplion du fer seront étudiés à la 
tin de cette note. 

Les maladies traitées ont été : la goutte, le rhumatisme articulaire aigu, le 
rhumatisme d'Heberden, le rhumatisme chronique, certaines arthrites fon- 
gueuses de cause douteuse, la périarthrite, Tentorse et les fractures. 

Le résultat a été excellent dans quatre cas de goutte aiguë; Tintervention 
a eu lieu dès le début de la période de déclin, et la convalescence a été 
presque nulle eu égard aux convalescences des crises antérieures. Dans deux 
autres cas, il n'y a pas eu de résultat apparent, mais Tatlaque eut peut-être 
été plus prolongée sans le même traitement que les précédentes, selon la 
règle. 

Nous avons traité sans résultat un cas de goutte chronique ; chez deux 
autres malades, la résolution totale ou partielle de petits tophus a été obte- 
nue; chez un malade, un accès de goutte est survenu au cours d'une cure où 
la haute fréquence était employée concurremment avec le traitement lithiné. 

Le rhumatisme articulaire aigu n'est heureueement influencé par le traite- 
ment lithiné que pendant la convalescence. Dans deux cas d'ankylose du 
poignet, datant d'un mois environ, nous avons obtenu une mobilisation 
rapide etcomptète; nous avons pu de même mobiliser de petites articulations, 
divers tendons, et améliorer considérablement deux hanches. 

Un seul sujet, atteint de rhumatisme d'Heberden, n'a bénéfieié en aucune 
façon du traitement. 

Dans le rhumatisme chronique, les résultats articulaires ont, sauf dans un 
cas, été toujours positifs, quoique incomplets; les résu^ats musculaires ont 
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été toujours bons, qu'il s'agisse de localisatioa dîathésique ou de dégéné- 
rescence secondaire. 

Le traitement calme les douleurs au moins d'une façon temporaire. 

Certaines arthritiques fongueuses du genou et de Tépaule, attribuées à la 
tuberculose, bénéficient d'une manière si heureuse et si complète d'un trai- 
tement suivi, conUposé de massage et d'électrisation, que nous estimons la 
question du diagnostic étiologique douteuse et devant être remise à l'étude; 
quoi qu'il en soit, dans des cas de ce genre, l'absorption électrique de la 
lithine est plus efficace que celle de l'iode, surtout au point de vue de la 
résolution de l'ankylose. 

Le courant continu, simple ou rhjtmiquement interrompu, parait donner, 
dans la périarthrite de l'épaule, des résultats semblables à ceux de l'absorp- 
tion litbinée; bien que le traitement électrique, convenablement dirigé (la 
faradisation exclue), nous semble un élément puissant de la cure, nous don- 
nons la première place aux manœuvres kinésithérapiques, qui seules peu- 
vent donner des résultats complets. 

On obtiendra surtout un résultat anesthésique dans le traitement lithiné 
des entorses et des fractures; la guérison parait d'ailleurs plus rapide dans 
ces conditions. 

L'absorption électrique du bromure de potassium au pôle négatif et même 
au pôle positif, ne nous a donné aucun résultat jusqu'ici. 

Les effets thérapeutiques positifs et incontestables de l'absorption diader- 
mique de la lithine, nous ont déterminé à tenter labsorption du fer en sui- 
vant la même technique i^Q soi de fer choisi a été le sulfate, maintenu au 
minimum par .l'addition d'une petite quantité d'acide tariÉique dans la 
solution. 

L'intensité employée dans la moyenne des cas n'a pu dépasser 20 mil- 
liampères. 

On ne peut user que du pied pour l'absorption d'un pareil médicament » 
car le tégument prend une teinte jaune ocre, très variable en intensité avec 
les sujets ; cette teinte atteint son maximum le lendemain de l'opération et 
peut persister pendant plusieurs mois. 

Dans deux cas où les pieds avaient des excoriations, nous avons usé du 
sulfate de manganèse appliqué en maniluve ; les résultats ont été bons« mais 
nous ont paru inférieurs à ceux du fer. 

Nous avons traité par ce procédé la chloro-anémie, l'hystérie, l'hysléro- 
neurasthénie et certaines hémorragies. 

Dans la chloro-anémie et l'anémie simple, le résultat est très bon : il se 
traduit presque immédiatement par l'amélioration des troubles gastriques et 
de Tétat général; dans l'hystérie et l'hystéro-neurasthénie, les résultats ont * 
été semblables à ceux des autres applications électriques, quelquefois bons, 
mais peu sûrs. 
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UactioQ du fer a paru heureuse dans les hémorragies; nous Tavons expé- 
rimentée notamment chez une jeune fille de quatorze ans, souffrant d'une 
arthrite ehronique avec laxite ligamenteuse au genou; le sujet avait plusieurs 
fois par semaine des épistaxis abondants ; il était peu, mais normalement 
réglé. Nous avons ainsi ordonné le traitement : maniluve au pôle négatif et 
ouate trempée dans la solution de sulfate de fer au genou ; trois séances ont 
suffi, et non seulement elles ont arrêté net les épistaxis qui ne se sont repro- 
duits que trois mois après et à de rares intervalles, mais elles ont complète- 
ment supprimé Tépoque menstruelle suivante. Nous avons alors employé fe 
courant descendant avec Tiodure de potassium au pôle négatif appliqué au 
genou de la môme façon : les règles suivantes ont été normales. 

Ces résultats ont besoin d'être étayés sur un nombre plus grand d'obser- 
vations; ils sont assez positifs pour nous autoriser à engager nos confrères 
dans une voie d'essais thérapeutiques qui amèneront de grands progrès en 
facilitant l'introduction, dans l'organisme, de certains médicaments, en loca- 
lisant l'absorption et en éliminant les réactions inévitables auxquelles ces 
substances sont sujettes dans le tube digestif. 



TRAITEMENT DE LA FISSURE DE L'ANUS 

Par M. le D' E. DOUMER. 



Les bons effets que l'on retire de l'emploi des divers modes d'électrisation 
dans un certain nombre de maladies de la peau et des muqueuses, m'on sug- 
géré l'idée de rechercher comment la &ssure douloureuse de l'anus se com- 
porterait vis-à-vis de cet agent thérapeutique. On sait, en effet, que sous l'in- 
fluence de l'énergie électrique elle-même, en dehors de toute action chimique, 
les ulcères, même les ulcères variqueux, s'améliorent; que les eczémas gué- 
rissent rapidement et que les phénomène§ douloureux qui accompagnent ces 
manifestations morbides, disparaissent ou s'atténuent dans une très large 
mesure. Il n'était donc pas illogique de penser que les éléments patholo- 
giques qui constituent la fissure douloureuse de l'anus pourraient être avan- 
tageusement modifiés par cet agent thérapeutique. Les faits ont dépassé mon 
attente, car six malades que j'ai eu à soigner, pour des fissures plus ou moins 
douloureuses de l'anus, et d'âges très différents, ont tous guéri dans un 
intervalle de temps très court, après un nombre de séances qui a varié de 
deux à quatre. 

Observation I 

Le premier malade que j'ai soumis à ce traitement, est un officier de 38 an?, 
qui était affligé d'une Ossure avec contracture et sphinctéralgie, depuis plus d'un 
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an. Il avait déjà subi, avec un résultat très incomplet^ deux dilatations forcées 
de Tanus. et il redoutait tellement cette intervention, qu'il ne voulait plus j 
avoir recours. 

Les douleurs, au moment où Je le vis, n*étaient pas très vives ni continues, 
mais elles survenaient après chaque défécation et duraient alors plusieurs heures, 
si bien qu'elles apportaient une gêne très grande & l'exercice de la profession de 
cet officier. La fissure était profonde, longue de 2 centimètres environ ; la con- 
tracture était moyenne; constipation très opiniâtre; parfois, poussées bémor- 
roïdaires intenses. 

Le 25 mars 1897, Je fis une première application de haute fréquence, à l'aide 
du résonnateur et de l'électrode à manchon en verre. J'introduisis cette élec- 
trode avec précaution pour éviter la douleur qui était vive au moment où Je fls 
cette application. Cette électrode fut introduite assez loin, de façon à intéresser 
le sphincter dans toute sa hauteur. La séance dura cinq minutes, au cours de 
laquelle le malade n'éprouva d'autre sensation que celle d'une légère sensation 
de chaleur au niveau de la marge ^e l'anus. 

Les suites de cette première intervention furent remarquables. Jusqu'au soir, 
le malade ressentit cette sensation de chaleur à l'anus, mais à partir de ce mo- 
ment, les douleurs furent tellement diminuée» que le malade, très occupé, ne 
Jugea utile de revenir, pour compléter sa cure, qu'un mois plus tard. La seconde 
application se fit dans les mêmes conditions que la première ; elle fut également 
bien supportée, et ses résultats immédiats furent le<^ mêmes. Mai^ à partir de cette 
seconde séance, les douleurs disparurent complètement et ne sont plus revenues 
jusqu'à ce Jour. La constipation qui était, avant le traitement, très opiniâtre et 
que le malade n'arrivait à vaincre que par des lavements répétés, cessa dès la 
première application et disparut à la seconde. 

Les poussées d'hémorroïdes, qui étaient fréquentes et intenses avant le traite- 
ment, n'ont pas reparu depuis. 

Observation II 

P. J..., 27 ans, jeune hqpime de constitution vigoureuse, mais arthritique et 
sujet à des poussées hémorroïdaires, souffre depuis trois semaines de sphinc- 
téralgie extrêmement vive. Constipation opiniâtre; le malade n'est pas allé k la 
selle depuis huit jours; pas d'hémorroïdes apparentes, pas de flux hômorroïdaire. 
Contracture' permanente du sphincter, s'exagérant lor-^qu^on cherche à introduire 
le doigt. Cette contracture est telle, que l'on ne peut introduire une électrode en 
verre de 8 millimètres abondamment vaselinée. On voit très nettement à la marge 
de l'anus, l'extrémité externe d'une fissure profonde et sanguinolente. Par les 
efforts de poussée, on arrive à constater la présence de deux autres fissures plus 
fines et plus superficielles. 

3 juin. — Première application de haute fréquence : durée, trois minutes; non 
douloureuse, donnant naissance, vers la fin de l'applioation, à une très légère 
sensation de clialeur^à l'anus. Légère amélioration le Jour même de la séance; le 
malade a eu, dans la soirée, après un lavement huilé, une selle pas trop doa- 
loureuse. 

Je fis quatre applications à raison de trois par semaine, de cinq minutes cha- 
cune. Toutes furent très bien supportées. Dès la seconde, l'amélioration fût très 
manifeste. Le malade a eu desselles tous les jours. Les douleurs, continues avant 
le traitement, ne se reproduisirent plus qu'après chaque évacuation, et devinrent 
de plus en plus légères. A partir de la quatrième séance, les douleurs disparurent 
complètement; deux des fissures sur trois étaient cicatrisées; l'autre était beau- 
coup moins profonde et moins longue. Huit Jours après la dernière séance, toutes 
les fissures étaient cicatrisées et le malade se déclarait guéri. 
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OBSBRVA.TION III 

l^mo veuve S..., 53 ans. Flux hémorroïdaires fréquents ; a déjà eu, dans«le cours 
de ees quinze dernières années, deux fissures avec sphinctéralgie très pénible. La 
première dura trois semaines, la seconde quinze Jours, et fut tellement intense, 
qu'elle nécessita une dilatation forcée sous chloroforme. Actuellement, il existe 
un flux hémorroïdaire très intense depuis douze Joupi, et des douleurs sphincté- 
riennes depuis sept Jours. A Texamen, on trouve un énorme paquet d'hémor- 
roïde», très turgescentes, avec un suintement sanguin à peu près continuel ; la 
malade est obligée de se garnir comme si elle avait ses règles. Profonde fissure 
à la marge; le sphincter est très contracté; consUpation opiniâtre, selles très 
difficiles et surtout très pénibles. 

Je fis, à partir du 15 juin, cinq séances de haute fréquence, d'une durée de 
quatre à cinq minutes, à raison de une par jour. Les eâfets immédiats furent les 
mêmes que ceux que j'ai signalés plus haut. Les résultats éloignés firent égale- 
ment les mêmes. Dès le troisième jour, cessation complète de la contracture et de 
la sphinctéralgie, et diminution très grande du paquet d'hémorroïdes. Neuf jours 
plus tard, sans qu'il ait été nécessaire de faire un plus grand nombre de séances» 
les hémorroïdes avaient complètemeni disparu. 

Observation IV 
(Recaeillie par le D' Bdtruille, chirurgien de riIôtel-Dleu, h Roubaiz.) ' 

Le nommé Y..., 75 auF, peintre, est entré à l'Hôtel-Dieu de Roubaix le 12 juin 
1897, avec le diagnostic d'hémorroïdes enflammées, porté parle docteur Rousseau, 
qui a délivré le billet d*hôpital. 

Cet homme, relativement encore robuste malgré ses 75 ans, a toujours joui 
d'une bonne santé; pas de syphilis, pas de maladie de la peau. Il accuse seule- 
ment avoir eu des coliques de plomb il y a une quinzaine d'années; ces coliques 
ont été fort bénignes ; pas de constipation habituelle. 

Vers 1870 cependant, il aurait souffert d'hémorroïdes qui se seraient rapidement 
flétries sans laisser de traces et sans plus Tincommoder par la suite. Il y a treize 
ans, il a dû abandonner la profession de peintre à cause de sa vu e qui baissait, 
et a travaillé dans un apprêt pendant cinq ans. Depuis huit ans ne travaille 
plus. 

Onze semaines avant d'entrer à l'hêpital, soit vers le 20 mars, ainsi que le ra* 
conle notre malade (un Flamand qui s'exprime assez mal), il aurait eu un fort 
échauffement (aie), à la suite duquel les hémorroïdes se seraient do nouveau 
montrées, accompagnées de diarrhée et de boutons au niveau des fes^ses. 

État aoluel, — A son entrée à l'hôpital, le malade, un vieillard un peu cassé, 
se plaint de ses hémorroïdes un peu rouges, mais pas assez turgescentes pour que 
je lui fasse la dilatation forcée de l'anus, étant donné surtout l'eczéma ciu pour- 
tour de l'anus et des fesses. 

Traitement émollient, vaseline boriquée {loco dilenli). Vers le 20 juin, je 
constate, outre l'éruption eczémateuse, une fissure de l'anus, assez douloureuse. 

Vers le 10 juillet, légère amélioration; les hémorroïdes se flétrisseot; persis* 
tance de l'eczéma et de la fissure douloureuse. Cette fissure, à cheval sur la mu- 
queuse et la peau, mesure de 12 à 15 millimètres. A cette époque, M.Doumer me 
fait part des recherches qu*il fait au sujet du traitement des fissures de l'anus par 
la haute fréqueq^e. Je lui envoie le malade pour qu'il le soumette à ce mode de 
traitement. On lui fait trois séances par semaine, de trois à cinq minutes chacune. 
Le malade n'accuse aucune douleur provenant du traitement, soit pendant le 
traitement, soit consécutivement aux séances. 

Dès la troisième séance, les douleurs sont moins vives, l'eczéma est complète- 
. ment guéri et la fissure commence à se cicatriser. 



Digitized by 



Google 



260 RBYUB IMTBRNATIONAI.B D'éLBGTROTHÂRAPIB 



Le 5 août, je constate que les hémorroïdes persistent encore, mais elles sont 
flétries et nullement douloureuses. La fissure et Teczéma ont complètement dis- 
paru. H a été fait, en tout, huit séances. 

Obsbrvatiok V 

L..., 45 ans, malade, envoyé par le docteur Butruille, soufre depuis huit jours 
de sphinctéralgie très intense. Les douleurs sont permanentes, mais considéra- 
blement exaspérées par les efforts surtout par les efforts de défécation. Nuits 
sans sommeil; constipation. Trois petites fissures, visibles seulement au moment 
des poussées. 

25 septembre 1897. — Première séance avec fine électrode^ Deux minutes 
Cette première séance n*a produit aucune amélioration. 

28 septembre. — On fait une seconde séance. L'introduction de Télectrode est 
beaucoup plus facile que pour la première. La séance dure quatre minutes et ne 
s'accompagne d*aucune sensation désagréable. A la suite de cette séance, il y a 
eu une amélioration très appréciable qui a duré toute la journée du 29. Le ma- 
lade a pu aller à la selle sans trop souf&ir. 

30 septembre. — On fait une troisième séance. L'introduction de l'électrode 
est encore plus aisée que lors delà seconde. Sédation très marquée des douleurs; 
le malade n'a plus de constipation. Les fissures sont beaucoup moins visibles et 
moins longues. 

2 octobre. — On fait une quatrième et dernière séance. Les douleurs ont com- 
plètement cessé, les selles sont faciles. Le docteur Butruille, qui a revu le malade 
quelques jours après, m'annonce que la guérison est complète. 

Obsbhvj^tion VI 

A. T..., 29 ans, souffre depuis quinze jours^e douleurs extrêmement vives qui 
surviennent le soir, |iu lit, vers les dix ou onze heures. Constipation, selles par- 
fois seulement douloureuses. Ces douleurs surviennent sans cause apparente, 
généralement deux ou trois heures après la défécation, qui a lieu le soir; elles 
s'accompagnent d'une sensation de constriction très vive; cette sensation n'est 
pas d'ailleurs seulement subjective, car le doigt ne peut être introduit dans l'ori- 
fice anal qu*avec la plus grande difficulté. A l'examen, on ne constate à la marge 
de l'anus aucune trace de fissure, mais l'exploration de la muqueuse est rendue 
impossible par suite de la douleur qu'elle provoque et par suite aussi de la con- 
tracture du sphincter. Il n'existe aucun signe de maladie de la moelle ; on ne 
trouve pas de bourrelets hémorroïdaux. Il est probable qu'il existe des fissures 
intéressant le sphincter; je ne trouve aucune autre cause qui puisse expliquer 
cette sphinctéralgie et cette contracture. 
Je fais à ce malade une première séance de trois minutes, le 10 septembre 1897, 
' qui produisit le jour même un soulagement très marqué; d^abord la constipation 
disparut, les douleurs ne revinrent pas dans la nuit suivante et l'exploration aa 
doigt, immédiatement après la séance, devint plus facile. Les trois jours qui sui- 
virent furent mauvais. Une seconde séance de haute fréquence fut faite le 14 sep- 
tembre, et fut suivie d'une sédation très grande de l'élément douloureux. Les 
douleurs diminuèrent de plus en plus, et huit jours après elles n'existaient plus. 

Quoique je n'aie eu à traiter que six cas seulement, les résultats ont été 
si constamment heureux, Tamélioration dans chacun d*eux a été si rapide, 
sa marche a été dans tous aussi semblable à elle-même, qu'il semble que 
nous soyons autorisé à conclure que Ton peut trouver dans les applications 
locales de haute fréquence une excellente méthode de traitement pour la fis» 
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sure douloureuse de Tanus. Les symptômes de cette maladie s'améliorent à 
peu près parallèlement, la sphinctéralgie diminue, les fissuras m cicatrisent, 
la contracture cède à peu près en même temps et, détail à polerqui a bien son 
importance, la constipation et les hémorroïdes, lorsqu'il en existe, dispa- 
raissent. Je me demande môme si Ton ne pourrait pas trouver, dans ces 
applications, une méthode très commode pour traiter avec succès cette ma- 
ladie si banale et souvent si pénible que le sont les hémorroïdes. 

Nota, — Depuis que cet article est écrit et qu'il a été lu à rAcadémie de 
médecine, j'ai soigné cinq autres cas de fissure douloureuse. Tous ont été 
guéris rapidement, mais pour quelques-uns la marche de ramélioration a été 
un peu différente de celle que je signale dans cet article. Pour deux d'entre 
eux, en effet, les séances ne produisirent, pendant le cours du traitement, au- 
cune amélioration et, considérant ces cas comme des insuecèâ, je cessais les 
applications, dans l'un, après ^quatrième; dans l'autre, après la troisième. 
Or, dans ces deux cas, l'amélioration commença à se fTQdmreimmédiateme^it 
après la cessation du traitement , et suivit jusqu'à la guérisoa qui a, eu lieu 
de cinq à huit jours après la fin du traitement, une marche tout à fait régu- 
lière. Dans ces deux cas, il s'agissait de fissures ancienneïi, non accompagnées 
d'hémorroïdes; ils m'ont été adressés l'un et l'autre par mon savant collègue^ 
le professeur Lemoine. Dans un prochain article, je reviendrai sur cea cas 
anormaux. 



VARIÉTÉS 



Du traitement électrique dans deux cas de maladie da Fri^dreiab, 
par M. le D' E. Deschaups, de Rennes (1). 

La maladie de Friedreich (Tabès Familial) est une affectioa très rare, aussi 
nousa-t-il semblé intéressant de vous communiquer les résultats du traite- 
ment électrothérapique dans les deux cas que nous avon.^ la bûniie furtuue de 
posséder depuis un assez long temps à notre clinique libre. 

Obsbrvation l (44 septembre 4894J* 

Histoire résumée de la malade. — Marguerite B..., fille de quinze ans et demi. 
A. H... : père alcoolique, mort hémiplégique à cinquante-eii ans, eD 181)1 î mèro 
vivante et bien portante. 

Une sœur fut prise de la même maladie à huit ans : même dîfOcuUé de la 
marche qui a fini par retenir au lit la malade, qui est morte à ^iagt-tioiâ ans, 
d*une affection pulmonaire. 

A. P... : Rougeole à deux ans; à huit ans, débuts de la maladie actuelle : dif- 

(1) Communication faite au XII' Congrès international de Mua<:gu, 
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ficulté de la marche, chutes fréquoDlos, strabisme, céphalal|;ie, épistaxis. Ces 
symptômes s'accentuent plus ou moins, jusqu'à Quinze ans sans rémission. 

État actuel (septembre 1894). ^ La malade ne peut marcher seule sans tituber 
de tous côtés; de plus, elle foit des chutes fréquentes. 

L'incoordination motrice est aussi manifeste pou<* les membres supérieu'^s ; la 
malade ne peut mettre le doigt sur le bout de son nez au commandement, et c'est 
après quelques tâtonnements qu'elle peut prendre une épingle. Il lui est impos- 
sible de transporter un yerre plein sans renverser une partie de son contenu. 

A l'examen, on relève les signes objectifs suivants : njstagmus, embarras de 
la parole, mouvements involontaires qui s'exagèrent par l'occlusion des jeux, 
absence du réflexe rotulien, scoliose, légère déformation du pied qui est cepen- 
dant assez bien maintenu. 

Au dynamomètre, 15 kilogrammes pour la main droite et 18 kilogrammes pour 
la main gauche. 

Traitement. — Suivant les indications de Ladame, de Genève, la malade fui 
soumise à la galvanisation de la moelle à l'aide de deux électrodes : l'une de 
50 centimètres carrés; l'autre de 100 centimètres carrés, placées & la partie cer- 
vicale et lombaire du rachis (courant ascendant). L'intensité, d'abord de 10 mil- 
liampères, fut portée progressivement à 20 milliampères, intensité que nous 
avons to^]our8 conservée : durée quinze minutes. 

Résultats. — Ce traitement, commencé le 14 septemb^ 1894, sans grand en- 
thousiasme, n'a pas tardé à nous donner des résultats que nous n'osions espérer. 
Après quinze jours, l'amélioration se fait déjà sentir et se traduit, au dire de la 
malade, par une durée plus grande de la station debout, dix minutes au lieu de 
cinq ; elle peut monter l'escalier de notre clinique sans être obligée de s'arrêter 
à chaque marche comme précédemment. 

Après six semaines, notre malade a pu faire une promenade de 4 à 5 kilomètres 
en donnant seulement le bras de temps en temps à l'un de ses parents ; elle 
reste debout une demi-heure; la démarche est plus assurée et \^^ chutes sont 
moins fréquentes. Le 6 décembre, notre jeune fille peut venir seule à l'hôpital. 
Elle en avait préalablement fait Tessai en se faisant accompagner. Le 13 dé- 
cembre, la malade n'est pas tombée depuis huit jours; elle tombait quatre et cinq 
fois par Jour. 

Cette amélioration a progressé d'une façon régulière, mais elle semble main^ 
tenant devoir re^^ter stationnaire. 

La scoliose seule s'est manifestement accentuée. 

L'incoordination motrice des membres supérieurs s'est modifiée plus lentement 
que celle des membres inférieurs; mais cette modification a été plus complète et 
la malade, qui marche encore comme une femme ivre, mais sans tomber, peut 
coudre, enfiler une aiguille et apprend l'état de brodeuse. 

L'écriture qui, au premier abord, paraît suffisamment assurée, présente cepen- 
dant, pour un œil exercé, la trace de l'incoordination motrice particulière à la 
maladie de Friedreicfa et est capable de justifier notre diagnostic. 

La force musculaire prise au dynamomètre paraît normale : 27 kilos pour la 
main droite, 31 kilos pour la main gauche; mais la supériorité anormale de la 
main gauche sur la main droite s'est conservée. 

Observation II (^B octobre 4896J. 

Histoire résumée de la malade. — Rosalie H..., vingt-neuf an«. Père alcoo- 
lique, mort à soixante-cinq ans, d'une maladie de foie ; mère morte à cinquante 
ans. d'une aflTection cardiaque; deux frères morts : l'un àr huit ans, l'autre à un 
mois; une sœur âgée, de trente-deux ans, bien portante. Rosalie H..., s'est ma- 
riée à vingt-quatre ans; elle a eu un enfant qui est mort à huit mois. 

La maladie semble avoir débuté par l'incoordination motrice des membres snpé- 
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rieurs vers Tftge de seize ans. La malade est inhabile pour son métier de eoutu- 
rière; elle est maladroite et casse souvent la yaisBelle. La progression fut lente, 
puisque Rosalie H... put se marier. Elle eut un^ accouchement normal, mais à 
partir de cette époque, l'affection qui nous intéresse fit des progrès rapides. La 
parole s'embarrassa et devint nasillarde, l'incoordination des membres inférieurs 
augmenta de telle sorte que la marche devint impossible, la malade se heurtant 
de tous côtés et tombant souvent. 

État actuel (29 octobre 1896). — Au moment de notre premier examen, nous 
relevons les symptômes suivants : rides au front, nystagmus, mouvements invo- 
lontaires de la tête, des membres et du tronc, instabilité de l'équilibre qui s'exa- 
gère par l'occlusion des yeux, embarras de la parole, réflexes du coude et du 
genou abolis, démarche titubante, pieds presque normaux, scoliose légère, inco- 
ordination très accusée des membres supérieurs. 

L'écriture est absolument impossible; il faut prendre la main de la malade pour 
obtenir quelques traits à la plume et sa signature au crayon. 

Traitement, Résultats. — La malade^ soumise au traitement électrothérapiq^e 
de la façon indiquée plus haut, mais avec une intensité immédiate de 20 mil- 
liampères, n'a pas tardé à s'améliorer aussi bien pour l'incoordination motrice 
des membres supérieurs que pour celle des membres inférieurf^. Les chutes sont 
devenues très rares et la malade peut maintenant vaquer seule dans sa maison. 
Deux spécimens de son écriture, l'une après deux mois d'intervention, l'autre 
après six mois, sont la justification des progrès accomplis. 

La force musculaire, mesurée en même temps au dynamomètre, était de 
27 kilos pour la main droite, et 26 kilos pour la main gauche. El]e ne parait 
donc pas diminuée, bien que l'écart normal entre les deux mains soit supprimé 
comme dans ie cas précédent. 

CONCLUSIONS 

La galvanisation constante de la moelle épinière peut agir d'une façon 
efficace dans certaines scléroses et, en particulieri dans celle qui constitue 
Télément anatomo-pathologique de Friedreich. 

L*on peut par son action modifier, dans des proportions considérables, 
rincoordination des mouvements. Mais pour obtenir des effets, il est indis- 
pensable d'employer des intensités suffisantes, c'est-à-dire 20 milliampères 
environ. 

Celte galvanisation agit, selon nous, sur la circulation médullaire électro- 
chimique, et plaide en faveur de l'hypothèse d'une sclérose vasculaire admise 
par certains auteurs. 



Interprétation d'un phénomène récemment décrit 
dans la paralysie faciale périphérique, par le D^ &i. Campos. 

Bordier et Frenûel ont décrit (1) un phénomène nouveau dans la paralysie 
faciale périphérique : la rotation du globle oculaire en haut et en dehors pen- 
dant Tocclnsion des paupières. Ce fait aurait une valeur pronostique considérable 
et indiquerait une paralysie faciale grave. Bonnier, dans un article de la Gazette 
hebdomadaire du 14 novembre 1897, revient sur ce phénomène qu'il interprète 
d'une façon toute différente et qui serait loin d'être rare, car il aurait existé dans 
tous les cas qu*il a eu l'occasion d'observer. 

(1) Sem. méd,^ 8 septembre 1897. 
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Comment interpréter ce phénomène ? D'après Bordier et Frenkel il s'agirait 
d'une véritable décharge nerveuse : l'excitation volontaire n'ayant pas d'action 
sur le facial, se déchargerait sut une autre voie. Pour Bonnier, au contraire, il 
s'agirait d'un désarroi dans la motricité. L'explication nous paraît beaucoup plus 
simple. C'est qu'à l'état de repos, l'œil se porte en haut et en dehors : en effet, si 
l'on vient à ouvrir les paupières d'un individu qui dort (et Bonnier lui-même 
admet ce fait qui est d'ailleurs classique), on constate que le globe oculaire prend 
la position que nous venons d'indiquer, c'est-à-dire qu'il exiéte une sorte de 
consensus en vertu duquel lorsque les paupières se ferment, l'oeil se porte en 
haut et en dehors. Cette simple constatation nous explique ce qui se passe dans 
la paralysie faciale. Lorsque l'on commande à un sujet atteint de celte affection 
de fermer ses yeux, il ne peut y arriver que grâce à un effort particulier, et 
comme cet effort doit nécessairement se répercuter sur les mouvements du globe 
oculaire, on verra l'oeil prendre cette position. Ce qui constitue la différence entre 
ce qu'on observe normalement et ce qui se produit dans notre cas, c'est qu'ici le 
phénomène devient plus apparent. Gela se comprend facilement; l'œil devant se 
porter en haut et en dehors dans l'occlusion normale des paupières, lorsque cette 
occlusion nécessite un effort plus considérable, le mouvement de l'œil en haut 
et en dehors sera plus marqué. 

Il en est de même dans les paralysies des muscles de l'œil. Si l'on suppose une 
paralysie du muscle droit et que Ton commande au malade de axer un objet 
situé à droite, après avoir bouché l'œil gauche sain avec un verre dépoli qui em- 
pêchera le malade de voir, mais qui permettra au médecin d'explorer les mouve- 
ments que l'œil pourra faire en arrière de lui^ on verra l'œil malade seul décou- 
vert se redresser, de manière à diriger sa ligne visuelle vers l'objet. Mais, si en 
même temps on examine les mouvements que fait l'œil gauche derrière le verre, 
on observe qu'il se porte fortement en dedans. Pourquoi cette adduction exagé- 
rée de l'œil sain ? c'est bien simple. En raison de la paralysie du muscle droit 
externe droit il a fallu une impulsion considérable pour porter l'œil en dehors : 
mais en vertu d'une dif'position anatomique bien connue depuis les recherches 
mémorables faites par notre maître M. Laborde, en collaboration avec M. Mathtas- 
Duval, le nerf moteur oculaire externe ne peut agir sur le droit externe d'un œil 
sans exercer une action analogue sur le droit interne de l'autre œil. Il en résulta 
que l'impulsion très énergique que le droit externe paralysé reçoit pour pouvoir 
entrer en action, se transmet également sur le droit interne de l'œil gauche, qui 
se dévie en dedans beaucoup plus que l'œil droit n'a été attiré eu dehors. C'est 
donc, on le voit bien, ce qui se passe dans la paralysie faciale : pendant l'occlu- 
sion des paupières, l'œil tend, à l'état normal, à se porter en haut et en dehors, 
mais quand l'orbiculaire est paralysé, l'occlusion ne peut se faire sans un effort 
très considérable, et cet effort s'exerçant avec la même intensité sur l'agent mus- 
culaire déterminant le mouvement de l'œil en haut et en dehors, il s'ensuit que 
ce mouvement devient plus manifeste, et d'autant plus manifeste que la paralysie 
faciale est plus marquée. 

Mais quelle est la cause de ce mouvement en haut et en dehors? Bordier et 
Frenkel admettent qu'il se fait sous l'influence du petit oblique, car c'est le seul 
muscle qui puisse imprimer à la fois au globe ce double mouvement Bonnier, au 
contraire, n'admet pas cette interprétation; car ce que l'on remarque surtout 
d'après lui, serait l'élévation du globe oculaire, la rotation en dehors ne viendrait 
qu'au second rang. C'est en se basant sur ces considérations, qu'il admet que le 
muscle en cause serait le droit supérieur auquel, dans certains cas, viendrait 
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s'ajouter le muscle droit externe. Mais ceci constitue une erreur physiologique, 
car le muscle droit supérieur n'élève pas seulement TobU, mafs il le porte aussi en 
dedans; et Bonnier dit lui-même qu'il n*a Jamais vu l'œil se porter en dedans. Il 
n*y a qu'un muscle qui puis{^ à lui seul j)orter l'œil en haut et en dehors, c'est le 
petit oblique, comme le font remarquer Bordieret Frenkel, et il n'y a aucun 
muscle, ajoutons-nous, qui soit capable de porter l'œil directement en haut. Cette 
action est beaucoup plus complexe : elle nécessite à la fols l'intervention du droit 
supérieur et du petit oblique qui, étant antagonistes sous certains rapports (le 
premier étant rotateur en dedans, le second rotateur en dehors), sont synergiques 
pour ce qui concerne l'élévation ; de telle sorte que, lorsqu'ils agissent ensemble, 
les mouvements contraires se neutralisant, le résultat définitif est une élévation 
du globe oculaire qui se porte directement en haut. Bien plus, on est obligé, si 
Ton veut faire intervenir le droit supérieur, d'invoquer pour la rotation en haut 
et en dehors, l'action de trois muscles : le petit oblique et le droiC supérieur, 
auxquels Rendraient s'ajouter le droit externe. Ici donc la résolution du pro- 
blème deviendrait encore plus complexe : car on sait que l'innervation du droit 
externe est assurée par un nerf spécial : le moteur oculaire externe, dont l'action 
viendrait s'ajouter à celle du moteur oculaire commun qui régit les mouvements 
du droit supérieur et du petit oblique. 

Mais quelle est la cause intime qui détermine la rotation de l'œil en haut et en 
dehors, soit en agissant sur le petit oblique, comme le veulent Bordier et Freu- 
kol, soit en agissant sur le droit supérieur, ainsi que le prétend Bonnier? Bordier 
et Frenkel admettent que l'impulsion volontaire ne pouvant se transmettre à l'or- 
biculaire par le facial paralysé se décharge sur le petit oblique dont les fibres 
motrices proviennent d'un noyau situé à la partie postérieure des noyaux du nerf 
moteur oculaire commun. 

Or, on sait que^ d'après Mendel, le facial supérieur tirerait son origine dans la 
masse de substance grise située au-dessous de l'aqueduc de Sylvius, d'où naît le 
nerf moteur oculaire commun. Cet auteur aurait constaté, en effet, après avoir 
arraché les paupières et le frontal chez le lapin et le cobaye, la dégénérescence 
de la partie postérieure de la substance grise en question. De plus, d'après Bech< 
terew, il existerait des fibres d'union reliant le moteur oculaire commun au facial* 
A l'appui de cette opinion> on pourrait citer le phénomène signalé par Gifford, qui 
a prouvé que lorsqu'on commande à un sujet de fermer un de ses yeux, après en 
avoir écarté les paupières à l'aide d'un blépharostat, on constate, pendant l'effort 
qae fait le sujet pour vaincre l'obstacle apporté à l'occlusion par le blépharostat, 
un rétrécissement pupillaire. Gela serait la preuve évidente de la vérité de la 
théorie de Mendel et expliquerait comment l'excitation transmise au facial, ne 
pouvant traverser ce cordon nerveux, se propagerait au noyau du petit oblique 
situé en avant de lui. 

Mais pour Bonnier, qui nie l'intervention du petit oblique pour admettre celle 
du droit supérieur, et, dans quelques cas, celle du droit externe, cette explication 
n'est pas possible. — Il ne pourrait pas s'agir d'une décharge nerveuse, car dans 
aucun des schémas sur la topographie des noyaux du moteur oculaire commun, 
le facial ne se trouve en rapport avec le droit supérieur. La véritable cause en 
devrait être recherchée dans une irritation de l'appareil ampullaire des canaux 
demi'Circulaires de l'oreille interne. Ce qui le prouverait seraient certains 
troubles : bourdonnements, vertige, etc. Mais, si ces phénomènes accompagnent 
souvent la paralysie faciale, on ne saurait, croyons-nous, y voir, par rapport au 
phénomène de Bordier et Frenkel, une relation de cause à effet, pas plus que l'on 
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ne saurait, par exemple, attribuer à la paralysie de Torbiculaire buccal, le lar- 
moiement qu*on observe dans quelques cas de paralysie faciale. Pour ce qui est 
de l'action du droit supérieur, nous avons vu plus baut qu*il est incapable à lui 
seul de porter Toeil directement en haut. Mais il est une cause sur laquelle Bon- 
nier insiste particulièrement, c'est que ce mouvement de rœil est parfois spasmo- 
dique, ce qui démontrerait forcément une irritation partant des canaux demi- 
circulaires de Toreille interne. Est- il nécessaire d'avoir recours à une pareille 
interprétation pour expliquer le spasme sur lequel Bonnier aime tant à insister? 
Nullement. Si l'élévation de l'œil se fait spasmodiqnement, la foute n'en est pas 
à une incoordination due à l'appareil ampuUaire irrité. ~ Et d'ailleurs cette 
incoordination existe-t-elle? Non pas. Pour fermer ses paupières, le malade est 
obligé de faire un effort inaccoutumé : il concentre toute son attention sur ce 
mouvement qui tend à rétrécir la fente palpébrale et ce fait ne pouvant se mani- 
fester sans une répercussion correspondante sur le globe oculaire, celui-ci se 
porte en baut et en dehors. Il y a donc loin d'une incoordination à la production 
de ce phénomène qui n'est en réalité que l'exagération d'un fait normal. 

Mais s'il n'y a pas d'incoordination et par conséquent la théorie auriculaire est 
fausse, la théorie de la décharge nerveuse de Bordier et Frenkel a-t-el1*c une base 
plus solide ? Nous ne le pensons pas et ea voici la raison : Faites fixer à un sujet 
sain un de vos doigts situé à la hauteur de ses yeux à la distance d'un mètre et 
dites-lui de fermer ses paupières en môme temps que vous vous y opposerez en 
soulevant la paupière supérieure que vous maintiendrez à l'aide du pouce de 
l'antre main contre Tarcade orbitaire. Vous verrez alors, lorsque le sujet essaiera 
de fermer son œil, son globe oculaire se porter presque toujours en haut et en 
dehors. Ici pourtant il n'y a pas de paralysie et le facial peut très bien conduire 
les impulsions centrales, mais en vertu de l'obstacle opposé par votre doigt, l'iou- 
pulsior{ devra s'exagérer et cette impulsion se transmettant au globe oculaire le 
portera manifestement en haut et en dehors. Cette expérience, très facile à véri- 
fier, démontre à l'évidence ce qui se passe dans la paralysie faciale et que l'influx 
nerveux au lieu d*abandonner les voies normales pour se décharger sur une voie 
voisine, les parcourt au contraire avec une plus grande intensité et rend ses effets 
plus évidents. Elle constitue de plus la condamnation naturelle de la théorie de 
Bonnier, car elle se réalise chez des sujets sains, par conséquent en dehors de 
toute irritation possible de l'appareil ampullaire liée à la paralysie faciale. 

En résumé, nous croyons pouvoir conclure en affirmant que le phénomène 
signalé par Frenkel et Bordier est un phénomène physiologique qui devient plus 
manifeste par le fait d'une impulsion nerveuse plus considérable et d'autant plus 
manifeste que l'impulsion est plus intense, c'est-à-dire que la paralysie est plus 
marquée, (Progrès Médical.) 

Xae miorophonographe et l'édacation de la parole 
chez le sourd-muet, par J.-Y. Laboedb (1). 

Je viens réaliser la promesse que j'ai faite à mes collègues de la Société de 
mettre sous leurs yeux l'instrument dit le Microphonographe^ dont il a été plu- 
sieurs fois question ici dans les communications de notre collègue, M. Gellé, et 
dont j'ai, moi-même, fait pressentir, à cette occasion, l'importance et l'intérêt 
scientifiques et pratiques. 

(1) Comrannicalion à la Société de Biologie, le 22 janvier 1898. 
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L'idée prenxière de cet iDstrument et de son application à la «ur^i-mu^t/^ ap- 
partient à M. Dussaud (de Genève), professeur à Tlnstii ut physique, et député de 
cette ville; et c*est d'après mes indications, basées sur les données d'ordre phy- 
siologique, que je vais essayer de résumer, en quelques mots, que M. Dussaud, 
un do ses distingués collègues et compatriotes; M. Georges Jaubert, docteur es 
sciences, et M. Berthon, administrateur de la Société des Téléphones, créateur 
du téléphone et du microphone qui portent son nom, ont apporté à l'appareil les 
perfectionnements Fuccessifs qui en font l'instrument que je vous montre, suscep- 
tible d'applications importantes déjà réalisées. 

Augmenter l'intensité du son, tout en le léglant et le graduant à volonté, telle 
a été ridée-mère, génératrice du micronographe Dussaud, 

Elle a été réalisée par l'adjonction et l'adaptation d'un appareil de renforce- 
ment (microphone) au phonographe (d'Edison), mis en jeu par une pile à cou- 
rant continu, en machiue dynamo-électrique, activant le système. 

Il s'agit, en somme, d'un moyen mécanique d'amplification du son, au même 
titre que le grossissement des objets par le microscope ; en sorte que le micrO' 
phonograpfi^ peut être appelé un microscope du son. 

Il se compose essentiellement de deux parties : V enregistreur, le répétiteur. 

i^ L'enregistreur (nouveau modèle) est constitué par de minuscules éleclro^ 
aimants commandant un burin qui grave les sons sur un rouleau de cire ana- 
logue à ceux des phonographes, et mû par un mouvement d'horlogerie puissant 
ou bien (comme dans le dernier modèle que voici) par une machine dynamo- 
électrique. Les électro-aimants. sont aaionnés, eux-mêmes, au moyen d'un cou- 
rant électrique. circulant dans des microphones particuliers. 

On peut, de la sorte, en produisant les bruits, même les plus faibles, devant le 
microphonographe, les inscrire' avec une netteté remarquable (Ex. : la parole 
chuchotée, le bruit respiratoire, les bruits cardiaques, etc.). 

2'» Le répétiteur^ de son côté, se compose de rouleaux de cire impressionnés 
*tpar l'enregistreur), qui, en tournant par un mouvement d'horlogerie, actionnent 
un style, lequel actionne directement le microphone au contact du rouleau ; et le 
microphone, à son tour, actionne un récepteur téléphonique. 

En portant le dit récepteur à l'oreille, on entend aussi souvent qu*on le veut 
les bruits, les sons ou la parole inscrite; et cela avec une intensité qu'on peut 
régler à volonté de la plus faible à la plus forte : c'est là, dans cette dernière 
particularité que gisent essentiellement l'intervention et les avantages du nouveau 
mici^ophone; et ce résultat découle, d'une part, des modifications fondameniales 
apportées à la con?titution et à l'adaptation du microphone; et, d'autre part, à la 
transmission — dont l'idée revient à M. Dussaud — du mouvement de la mem-- 
brane, non plus par l'intermédiaire de tubes en caoutchouc ou de cornets acous- 
tiques plus ou moins volumineux comme dans le système Edison, mais par Vélec- 
tricité : la perte est alors nulle^ pour ainsi dire, et le rendement extraordinaire, 
parce que la membrane agit directement, par contact direct sur le microphone ; 
en sorte que lorsque le sourd, par exemple, porte l'appareil à son oreille, c'est 
comme s'il plaçait contre cette oreille la membrane elle-même actionnée par le 
style : la membrane agit donc, en ce cas, comme régulateur du courant (1). 

Enfin, un autre avantage de ce dispositif, c'est d'avoir pu établir un courant 

(1) 11 est curieux de constater que dans lé (îîëpoâîtir intime de l'appareil micropho- 
nique, le constructeur, pour produire et multiplier les effets d'impressionnabilité vibra- 
toire, a imité et presque réalisé, sans s'en douter, l'appareil auditif de Corti : le petit 
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téléphonique secondaire^ qui permet l'attéuuation des bruits accessoires produits 
par Tappareil, bruits qui, comme nous Talions voir, ont cependant une réelle 
importance pour le but pratique à poursuivre et à obtenir. 

Toujours est-il, d'après ce qui vient d*étre dit, que : 

1» On peut, au moyen d*un seul microphonographe, actionner un nombre rela- 
tivement considérable de téléphones, plus de deux cents; comme chaque télé- 
phone peut, au moyen d*un cornet approprié, être entendu par un groupe de cent 
personnes; vingt mille, au moins, peuvent, on le voit, participer à une audition 
en même temps. 

Ce résultat nous importe surtout au point de vue de la pratique de l'appareil 
dans la surdi-mutité, car il est possible, avec un seul appareil, de faire l'éduca- 
tion parlée d'un grand nombre de sujets à la fois. 

2^ En second lieu, le mode de transmission électrique permet l'audition du pho- 
nographe à de grandes distances (950 kilomètres d'après l'essai sur lignes artifi- 
cielles); et comme cette transmission ne comporte pas en soi de déperdition, 
cette audition a la même netteté, en ce cas, qu'à la distance prochaine de 1 mètre : 
d'où des applications importantes à la transmission éloignée de la parole ; et aussi 
à la cinématographiey grâce à la possibilité de l'inscription des rouleaux à une 
grande distance avec l'enregistreur (dernier modèle). 

Tel est, dans ses lignes essentielles, la description de l'appareil ; v9yon8-en le 
mécanisme : il se dégage clairement, ainsi que Je l'ai déjà dit, des données phy- 
siologiques qui ont servi de base à ses perfectionnements et à ses applications : 

Si, en effet, on cherche, par une simple analyse, à se rendre compte de la sen- 
sation auditive, on y trouve l'intervention nécessaire de trois éléments, de trois 
facteurs essentiels : 

1^ La matière même de la sensation, l'excitant, c'est-à-dire le son ou le bruit, 
résultant d'ondes ou vibrations sonores. 

2^ La transmission de ces ondes ou vibrations au centre perceptif. 

Z^ La réception ou la perception du son, d'où résulte la détermination de la" 
sensation. 

Or, en ne considérant, pour le cas qui nous occupe — le cas du fonctionne- 
ment de l'appareil dont il s'agit, microphonographe — que le premier de ces élé- 
ments, c'est-à-dire le son ou le 6rtitt, — la nature même, la qualité, le mode de 
production de ce son ou de ce bruit paraissent avoir une importance capitale pour 
le réveil de la perception, et par conséquent de la sensation auditive^ Jusqu'alors 
éteinte et rebelle à toute espèce de provocation. 

En effet, l'espèce de son, de bruit, d'onde vibratoire particulière, engendrés par 
le microphone (Dussaud) annexé au phonographe, dans les conditions mêmes de 
son premier fonctionnement (voir nos communications à ï Académie de médecine)^ 
incitait et réveillait la perception et la sensation auditives, chez les sujets atteints 
de surdi-mutité, dont on avait fait l'éducation parlée, mais qui n'avaient jamais 
jusqu'alors perçu^ par conséquent entendu ni un son ni un bruit quelconques : 
c'était pour«nx la révélation inattendue d'un monde nouveau, d'une sensation 
inconnue ; révélation qu'ils manifestent par les signes d'une satisfaction, d'une 
joie parfois débordantM^ 

Oe plus, le caractère, la nature du bruit (craquement, pétillement...) sont par- 
faitement perçus et exprimés; et si le bruit se produit sur un rythme musical^ 

appareil démonté le montre clairement dans le groupe de ces minuscules billes de char- 
bon, sur lesquelles frappe le style du microphone à l'instar des marteaux de Corti. 
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comme dans nos expériences^ après quelques essais répétés, le rythme est saisi 
el indiqué par le sc^et qui bat la mesure, ain«i que Tindiquent clairement les pho- 
tographies instantanées dont je fais passer un exemplaire. 

Le problème se trouvait ainsi résolu dans son poslulatum fondamental^ et il 
ne restait qu*à faire subir à Tappareil les perfectionnements nécessaires pour 
l'adapter» d'une part, à la répétition du son nettement articulé ou parlée en un 
mot, de la parole^ eji, d'autre part, de foçon à le rendre applicable et pratique pour 
un usage habituel. 

Or, ces desiderata, ces perfectionnements se trouvent aujourd'hui réalisés, dans 
l'appareil complet et portatif que je vous présente, grâce au concours solidaire, 
Je me plais à le répéter, de MM. Dussaud, Georges Jaubert et Berthon, et aux 
précieuses ressources de toute sorte de la Société des Téléphones^ sous la haute 
direction de M. Léauté, de Tlnstitut, H est Juste d'y ajouter l'intervention géné- 
reuse et les encouragements prodigués aux inventeurs par M. Eugène PéreirOf 
qui comprend et pratique si bien, par ce côté humanitaire, la devise : a Noblesse, 
c'est-à-dire hérédité oblige, i^ 

Nous nous trouvons ainsi en possession d'un véritable parleur automatiquef 
facilement maniable pour les exercices auditifs, nécessaires à la récupération et 
à l'apprentissage de la parole, chez ceux qui en sont privés originellement, c'est- 
à-dire chez les sourds-muets, dont l'éducation va pouvoir être entreprise et réa- 
lisée sur de nouvelles bases; car, Jusqu'à présent, et à défaut de moyens appro- 
priés, on a négligé — et on a dû le faire systématiquement — l 'intervention de 
r organe de l'ouïe, abandonné ainsi à son défaut natif de fonctionnement. 

C'est, en un mot, l'apprentissage normal de la parole par le mécanisme au^ 
dlble qui y préside naturellement, rendu possible et facile par l'appareil nouveau, 
et cela dans des conditions singulièrement favorables, car, Je le répète, avec un 
seul appareil, et grâce aux multiples communications par le bitéléphone (de Mer- 
cadier, par exemple), un professeur peut poursuivre simultanément l'éducation 
de plusieurs sujets. 

Il reste à institiier la méthode rationnelle qui doit présider à cette éducation^ 
et dont nous nous occupons avec le concours de compétences appropriées, celle 
d'un maître spécialiste en otologie, notre collègue et ami, M. le docteur Gellé, et 
d'un maître éducateur des sourds-muets, M. Auguste Boyer, professeur agrégé à 
l'Institution nationale. 

Les essais réalisés et les résultats déjà acquis, quoique sur un théâtre encore 
restreint, permettent de concevoir les espérances les plus Justifiées, ainsi que Ton 
a pu s'en convaincre ici même par les communications de M. Gelié. Nous tien- 
drons la Société au courant de cette question d'un si haut intérêt scientifique et 
pratique. Et, afin de donner dès aujourd'hui, à ma communication, un aperçu de 
cette sanction pratique, nous allons appliquer le fonctionnement de l'appareil à 
un sujet chez lequel la fonction auditive, après avoir complètement sommeillé 
durant près de quarante années, a pu et peut être réveillée instantanément de 
façon à réaliser non seulement la perception simple du son ou du bruit engendré 
par le microphonographe; mais, do plus, la sensation d'un rythme musical, nette- 
ment exprimée, comme on le voit, par la physionomie transfigurée du sourd- 
muet (1). 

(!) Noos avons dû négliger, dans celte brève présentation, le côté historique de la 
question, sur laquelle nous nous proposons de revenir amplement dans une prochame 
publication sur ce sujet. 
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Le prurit comme ssonptôme de la paralysie générale. 

Il y a déjà longtemps que les cliniciens connaissent Texistence des démangeai-^ 
sons cutanées apparaissanl pendant le cours de certaines maladies nerveuses. Ces 
démangeaisons se rencontrent particulièrement dans la neurasthénie, dans le 
tabès, dans la sjringomyélie. Jusqu^ici elles n'avaient pas encore été signalées 
dans la paralysie générale, et c'est précisément dans deux cas de cette maladie 
que M. le D^ A. Sarbo (t) les a rencontrées^ dès les premiers temps et comme 
éymptôme très précoce de cette afTection. 

Dans le premier ca^», il s*agit d'un homme de trente-cinq ans qui, dès le début 
de sa paralysie générale, fut affecté »d'un prurit généralisé, présentant son inten- 
sité la plus grande à la face et au cuir chevelu. Nulle part il n'y avait de lésions 
cutanées, et cependant les démangeaisons étaient telles qu'elles obligeaient le 
malade à se gratter jusqu'au san^. Cet homme fut traité par la franklinisatiou. 
qui diminua très notablement le pirurit et produisit un amendement dans les 
troubles psychiques. Plus tard, les démangeaisons reparurent puis s'atténuèrent 
d'elles-mêmes lentement, progressivement, en même temps que s'accomplis- 
saient les progrès des lésions ménîngo-encéphaliques. 

Dans le second cas, les choses se passèrent sensiblement de même. Il s'agit 
d'un homme âgé de quarante ans, atteint de paralysie générale et qui, dès le 
commencement de sa maladie, eut des démangeaisons violentes qui commen- 
çaient derrière les oreilles pour ^e généraliser de là sur tout le corps. Chez cet 
homme également, pendant quelque temps la franklinisation diminua le prurit 
et les troubles cérébraux. Le répit fut toutefois de courte durée, les démangeai- 
sons reparurent en même temps que se montrèrent de nouveau les troubles psy- 
chiques. 

Comme il est facile de s'en rendre compte, la coexistence des troubles céré- 
braux et des démangeaisons observée chez ces deux ukalades, fait bien voir que 
le prurit en question est en rapport direct avec les lésions de l'écorce cérébrale 
propre à la paralysie générale. C'eèt un symptôme qui accompagne le début de 
ces lésions et par conséquent la période d'excitation de la maladie et (}ui dispa- 
rait avec elle quand la marche des altérations anatomique» eat arrivée à produire 
la sclérose de l'écorce cérébrale. 



Effets thérapeutiques des bains de lumière électrique, 

par M. Below (2). 

J'ai traité jusqu'ici par les bains de lumière électrique (émanant de l'arc vol- 
taïque ou de lampes à incandescence) 122 sujets atteints de diverses aOections 
cutanées, de rhumatisme musculaire et de pyphilis : 67 de ces individus sont gué- 
ris, l'état de 30 s'est amendé, chez 19 il ne s'est produit aucune amélioration. 
Bien entendu, ces malades n'ont Jait usage d'aucun médicament. L'effet des bains 
de lumière électrique a été nul dans les cas de naevus vasculalre, de prurit du 
scrotum et du gland, de cancer, de sarcome, d'alopécie, d'atrophie du nerf op- 
tique et de cataracte. Par contre, c'est chez les patients atteints de lupus, d'ulcère 
de jambe, de rhumatisme musculaire et de syphilis que les meilleurs résultats ont 
été obtenus. Dans cette dernière affection, les bains de lumière agissent en pro- 

(1) A. Sarbo (Pester^ mêd, chir. presse, 12 septembre 18i»7). 

(2) Communication faite à la Société de Médecine berlinoise. 



Digitized by 



Google 



i ^ yfcTifc -an- -r ^ ^ . r .-m ir = 



BBVUB INTBRNATIONAXB D'ÉLBCTROTHèRAPIB 271 

Yoquant la sadation. Je ferai remarquer à ce propos qu*à Haïti et sur la côie du 
Mexique, les indigènes atteints de syphilis s'enfouissent dans le sable du bord de 
la mer, s'exposent à la lumière solaire et boivent du thé pour activer la produc<^ 
tion de la sueur; au bout de quatre à six semaines ils seraient guéris. 

La photothérapie électrique me paraît indiquée, d'une part, dans les affections 
justiciables de la méthode sudorifique où les procédés usuels de sudation ne sont 
pas supportés à cause de l'existence d'un asthme ou bien de lésions cardiaques 
ou pulmonaires, et, d'autre part, pour le traitement du lupus et des ulcères de 
Jambe. 

M. Sbnator. — S'il est vrai que les naturels de Haïti s'enfouissent dans le « 
sable et guérissent ainsi leur syphilis, ce résultat est dû vraisemblablement à la 
chaleur solaire, et ne saurait par conséquent être invoqué à l'appui du traitement 
de cette maladie par les rayons lumineux. 

M. Bbhrbno. — Personne Jusqu'à présent n'a réussi à guérir la syphilis par la 
sudation seule. 

Quand on possède deux agents de traitement de cette maladie aussi puissants 
que le mercure et Tiode, il faut savoir s'j tenir et ne pas les abandonner pour 
leur substituer les bains de vapeur et les bains de lumière, dont l'action est plus 
que problématique. 

M. MuKTBB. — Toutes les expériences qui nnt été faites pour guérir la syphilis 
par les sudorifîques ont donné des résultats fort médiocres. 

Lorsqu'on provoque la sudation par les moyens ordinaires, la température du 
corps augmente, le pouls devient plus fréquent, etc. Ces phénomènes, qui 
acquièrent parfois chez certains malades une intensité fâcheuse, sont évités si l'on 
se sert du bain de lujàaière électrique comme agent sudorifique. Aussi, dans ces 
conditions, les patients peuVent-ils être soumis à des températures beaucoup plus 
élevées, 75» par exemple* 

En général, les bains do lumière électrique diminuent la fréquence du pouls 
par suite de leur action excitante sur le pneumogastrique. Ils peuvent donc être 
employés avec avantage contre les palpitations réflexes dues à certaines affections 
des organes génitaux (onanisme, retour d'âge), ainsi que dans les affections car- 
diaques et rénales lorsqu'il s'agit de provoquer la sudation tout en ménageant le 
cœur. 

L'insalubrité des villes industrielles. 

Dans une ville industrielle où l'on brûle beaucoup de charbon, cette combus- 
tion devient une cause d'insalubrité. Le premier inconvénient est le dégagement 
de fumée. Les gaz chauds entraînent de petites parcelles de ciiarbon qui restent 
en suspension dans Tatmosphère. De là un obscurcissement de l'air dans les villes 
industrielles. Le charbon absorbe surtout la lumière violette. Or celle-ci favorise 
la formation d'eau oxygénée qui détruit les microbes pathogènes en général et en 
particulier ceux de la fièvre typboïde^ du choléra, du charbon. En général l'ob- 
scurité favorise la multiplication des bactéries. Ces parcelles de charbon répan- 
dues dans l'atmosphère constituent un centre d'attraction pour la vapeur d'eau, 
aui(si les Jours de brume intense et de pluie sont-ils bien plus fréquents dans les 
grandes villes industrielles. Les brouillards de Londres sont souvent cités et, 
d'après Forster, la moyenne annuelle des jours brumeux s'y est élevée en vingt 
ans (de 1872 à 1892) de 98 à lo3. Paris, par suite du développement industriel de 
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ees faubourgs commence à avoir des brumes. Glasgow en Ecosse et Lille en 
France sont les villes les plus brumeuses. 

Cette brume est fort épaisse; d'après les aéronautes on n*en sort qu*à partir de 
sept ou buit cents mètres. Ces inconvénient? de la fumée ont depuis longtemps 
attiré Taitention publique et depuis longtemps les autorités ont presctit la fumi- 
Vorité pour tous les industriels. Mais la fumivorité est toujours incomplète et leK 
appareils ne fonctionnent bien qu'avec des chauffeurs habiles qui sont rares. 

La fumée n'est pas la seule cause d'insalubrité résultant de l'emploi du charbon. 
La combustion dégage de l'acide carbonique qui est fort long à se diffuser dans 
l'atmosphère. Ainsi à Paris il se brûle 7,800,000 tonnes de charbon qui dég^agent 
24,000,000 de tonnes d'acide carbonique, tandis ^ue la respiration de tous les 
habitants n'en .dégage que les trois centièmes de cette quantité. Mais il se forme 
le plus souvent un peu d'oijde de carbone dû à une combustion incomplète. 
L'oxyde de carbone, répandu en très faible quantité dans i*air que nous respi- 
ronsi a pour effet de transformer une partie de l'hémoglobine en hémoglobine 
oxjcarbonée qui ne peut plus servir à la circulation. 

D'où l'anémie si fréquente dans les centres urbains^ et le suQcès si Justifié de 
l'Hémoglobine Dalloz. 

La houille dégage également une certaine proportion d'acide sulfureux qui, 
dans l'air humide, se transforme rapidement en acide *8ulfurique et qui provoque, 
d'après Haubner, une intoxication lente appelée maladie acide. Elle produit le 
déphosphatage des os et l'abâtardissement de la race qui n'est plus en état de 
résister à la tuberculose. Haubner a étudié cette maladie chez des animaux de 
l'espèce bovine qui séjournaient dans le voisinage d'usines. 

Le gaz présente les mêmes inconvénients qui Font aggravés encore par le fait 
de son emploi dans des bureaux et des salles de réunion où l'air ne se renouvelle 
pas suffisamment. La Société des Ingénieurs américains demandait, pour aérer 
suffisamment une salle, cinquante-six mètres cubes par homme et par heure, et 
quatre-vingt-six mètres cubes par bec de gaz et par heure. On est bien loin de 
ces conditions dans les bureaux et ateliers des villes. 

Peut-on diminuer ces causes d'insalubrité? On peut le faire grâce à la distribu- 
tion d'énergie électrique produite dans des usines situées à la périphérie des 
villes. Une usine centrale produisant huit cents chevaux donnera bien moins de 
fumée et brûlera moins de charbon que deux cents petites usines d^ quatre ohe* 
vaux. L'électricité peut servira chauffer et à faire la cuisine, sans combustion et, 
par suite, sans dégagement de gaz noscifs, et si son emploi était généralisé^ le 
prix actuellement élevé pourrait diminuer assez pour permettre des économies 
aux ménages qui l'emploieraient. Enfin, dans certaines villes, on pourrait suppri- 
mer la combustion du charbon en dérivant une partie de l'eau d'une rivière, de 
façon à former une chute d'eau artificielle servant à produire l'électricité. C'est ce 
qu'on tente de faire en ce moment à Lyon en prenant au Rhône iOO mètres cubes 
par seconde et créant une chtue de 12 mètres qui alimentera une usine élec- 
trique. Celle-ci distribuera dans la ville la force motrice, la lumière et la chaleur. 
On compte sur une diminution du brouillard et une plus grande salubrité (1). 

(1) Voir VÊcho médical de Lyon, 13 déc. 1897. 
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RADIOGRAPHIE & RADIOTHÉRAPIE 



Accidents cutanés et viscéraux consécutifs à remploi 

des rayons X» 

par les D" Oudin, Barthélémy et Daribr. 



PREMIERE PARTIE 

Au mois d*août 1896« tant au Googrès de Nancy qu*à celui de Londres, nous 
montrions, le D^* Oudin et moi,outre les résultats relatifs à la médecine générale» 
nos premières applications radiographiques à la Yénéréologie et à la dermato- 
logie. 

Cette année, outre des lésions dues à la tuberculose, au rhumatisme, au pso* 
riasis ou à la syphilis, nous pouvons vous apporter an grand nombre de radio- 
graphies relatives aux affections thoraciques, poumons, plèvre, aorte, appareil 
circulatoire, etc. 

Le progrès est considérable et l'utilité diagnostique ne peut plus être contes- 
tée, comme vous pouvez vous en rendre compte par Texpopition de toutes .pes 
épreuves; mais c'est surtout sur les accidents qai peuvent résulter de l'emploi 
des rayons X que nous désirons cette fois attirer votre attention. 

La chaleur, la lumière, l'électricité, ont une action favorable sur un grand 
nombre de lésions. U était tout indiqué de tenter l'épreuve des bénéfices à retirer 
de l'emploi des rayons X récemment découverts. D autre par, le perfectionne- 
ment presque journalier de l'outillage radiographique, la multiplicité des ser- 
vices rendus à la médecine par ce nouveau mode d'exploration, tant au moyen 
de l'écran fluorescent que par l'épreuve radiographique, firent vite que les appli- 
cations médicales sont devenues d'usage courant. De tous côtés, dan^ tous pays, 
les malades les plus divers furent soumis à Taction des radiations nouvelles et le 
nombre des expériences devint rapidement considérable. Ces expériences eurent 
lieu parfois avec cette imprudence qui résulte, tantôt de l'accoutumance, tantôt 
de rigoorance où l'on est do la façon dont il faut se conduire vis-à-vis d'un agent 
que personne n'a encore employé; et pourtant ,^ cette condition doit faire prendre 
des précautions dont il y a lieu de se départir, d'autant moins qu'on ne connaît 
pas encore les détails de la voie où Ton s'engage. 

Toujours e^t-il qu'un certain nombre d'accidents ont été signalés de part et 
d'autre. Relativement au grand nombre d'expériences radiographiques qui se 
comptent maintenant par centaines de mille, les accidents sont dans une propor- 
tion minime, infiniment moindres par exemple que ceux du thloroforme. Mais 
s'ils sont négligeables comme quantité, s'ils^ n'ont jamais occasionné la mort ni 
rinfirmilé, quelques-uns ont été assez sérieux, comme le cas par exemple qui a 
été adressé de Dublin à Apostoli, et les autres ?q sont montrés assez fréquents 
(nous en avons réuni une cinquantaine dans ce mémoire) pour que leur étude 
s'impose, pour que la cause en soit recherchée, afin qu'à l'avenir on sache se 
mettre dans les conditions voulues pour éviter toute lésion dans remploi des 
rayons X. 
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Précisément parce que nous avions affaire à des agents inconnus, nous avons 
toujours procédé avec la plus extrême prudence, plaçant toujours nos ampoules à 
plus de 15 ou 20 centimètres de distance et n^employant que des intensités élec- 
triques qui ne dépassaient pan 6 à 8 ampères. Nous risquions d'avoir des résultats 
moins puissants, ce que la pratique n*a pas démontré ; mais nous étions certains 
do n'avoir pas d'accidents, puisque i;xous avons pu Fun et l'autre poser jadis, pour 
le pli du coude par exemple, pendant une heure et quart sans avoir même un ér j- 
thème ou une squame. 

Pourtant nous avons eu, sur plus de 400 expériences, cinq fois des suites, ja- 
mais fîlcheuses, mais anormales; dans un cas, deux petites escarres lenticulaires 
et superficielles du lobule de l'oreille. Dans deux autres im érythème érysipéla. 
toïde sur des lupus, l'un de la joue, l'autre de roreille, conmie à la suite d'une 
injection de tuberculine; sur ce dernier une alopécie peladoîde qui dura deux 
mois circonscrite et péri-auriculaire ; enfin, chez un enfant de 7 ans, qui avait 
déjeuné une heure auparavant* une indigestion subite et violente suivie pendant 
deux mois de petites coliques sèches intermittentes. 

Ces accidents étaient trop rares et trop insignifiants pour nous fournir d'utiles 
indications. Il nous fallut réunir tous les cas publiés et les classer. Il est probable 
que chaque expérimentateur n'a que très peu d'accidents à son actif et que l'ex- 
périence individuelle ne peut heureusement pas suffire pour élucider la question. 
Nous ne saurions trop prier les auteurs de publier toutes les observations accom- 
pagnées de suites anormales et avec tous les détails et toutes les conditions de 
l'expérimentation. C'est ordinairement ce qui fait défaut et^ce qui rend difficile et 
incertaine l'appréciation des causes nuisibles. 

Quoique la solution ne soit pas encore complète, il fallait poser le problème, et 
c'est pour cela que nous avons réuni tous les faits que nous ayons pu trouver et 
qui, jusqu'à ce jour se montent au chiffre de 44. Nous avons été aidés dans la re- 
cherche de ces documents par notre ami le docteur Jacquet, à qui nous sommés 
heureux d'avoir Toccasion d'adresser des remerciements. 

Notre mémoire est divisé en cinq parties : 

Dans la première sont réunies et classées les observations. Dans la seconde 
sont analysés les symptômes, les caractères, la marche et l'évolution des acci- 
dents. Dans la troisième sont exposées les interprétations et sont discutées les 
vues théoriques. Dans la quatrième sont étudiés comparativement les accidents 
de l'électricité ordinaire. Disons tout de suite qu'il y a des troubles fonctionnels 
viscéraux et des accidents cutanés, et que ces derniers, qui nous intéressent le 
plus ici, doivent être divisés en lésions aiguës et en lésions chroniques, comme 
les dermites électriques. 

Enfin nous avons entrepris une série d'expériences dont la relation formera 
notre cinquième chapitre. 

Nous avons soummis plusieurs animaux, lapins et cobayes, à des séances plus 
ou moins prolongées de radiations puissantes, beaucoup plus intensives, à tous 
points de vue, que celles dont on se sert couramment. 

Les lésions qui s'en sont suivies ont été étudiées dans des biopsies répétées, e^ 
les résultais microscopiques, constatés par Darier, sont consignés dans cette 
dernière partie de notre mémoire. 
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DEUXIEME PARTIE 

OBSERVATIONS 

I. — Un jeune apprenti» dont le patron, fabricant dlnsirnments de chirurgie, 
roulait radiographier la colonne vertébrale, fut soumis à Faction des rayons X. 
Pendant une heure un tube de Grookes fut placé à 0.12 centimètres environ de 
répigastre, la chemise de flanelle élant interposée entre le tube et la peau. H 
n'en résultat rien immédiatement; mais le lendemain» la peau devint sensible, 
irritée et rouge sur toute la surface exposée aux rayons. La douleur augmenta pen- 
dant quelques jours, puis il survint un nombre considérable de vésicules. Le 
pasf^age de la peau saine à la peau altérée se fit sans transition surtout au bord 
inférieur de Taire irritée. Les vésicules, surtout autour de TombiliCy étaient très 
nombreuses. La lésion ne provoquait qu'une démangeaison médiocre. Le dix- 
neuvième jour à dater de l'expérience, tout Tépîderme se détacha et la peau rede- 
vint tout à fait saine, sans élévation au-(Jiessus de la peau environnante; les pla- 
ques vésiculeuses seules étaient encore excoriées. La plupart des poils tombèrent, 
sauf au niveau de la ligne médiane. La guérison eut lieu très lentement au niveau 
des parties excoriées, (Radcliffè Crocker, Bristish med. journal, 2 janvier 1897.) 

II. — Dans un cas, l'exposition prolongée à l'action des rayons X détermina 
une deratite vésiculeuse accompagnée d'une grande irritation et de cuisson, 
puis suivie de l'exfoliation de l'épiderme. (Quinzaine médiccUe, 1®^ avril 1897.) 

III. — Chez un expérimentateur on constate une dermatite des extrémités des 
doigts avec chute de l'épiderme et lésion des ongles. (Id.) 

IV. — Un démonstrateur, faisant des expériences en public pendant six à huif 
heures par jour, eut des ampoules à la main droite dont les ongles tom- 
bèrent. L'opérateur, se servant plus tard de sa main gauche, éprouva les mêmes 
accidents, eut même de la rougeur et du gonQement de la face ; les cheveux 
tombèrent au niveau du front et de la tempe, le sourcil gauche se dépouilla, les 
poils du côté gauche de la moustache tombèrent. Il y aurait eu quelques troubles 
de la vue. [Id.) 

V. — Chez un homme faisant journellement des radiographies, la main droite 
80 couvrit, au bout de pluUeurs semaines, de taches foncées qui devinrent dou- 
loureuses; le reste de la peau était atteint de rubéfaction et d'inflammation, L'épi^ 
derme se dessécha petit à petit, devint dur et jaune, puis se mit à tomber. Un 
nouvel épiderme prit la place du premier, mais fut atteint à son tour et cette fois 
l'inflammation gagna les extrémités des doigts, les ongles tombèrent et furent 
remplacés par de nouveaux, normaux d'ailleurs. {La Science française, 2 jan- 
vier 1897, d'après le journal anglais Nature,) 

YI. — Chez un patient, dont on radiographiait la région rénale pour cause de 
calcul, il se produisit d'abord des nausées, puis une large ulcération au niveau 
de l'épigasire, qui fut très profonde et mit beaucoup de temps à guérir. (D^ Drury). 

Vn. — Daus un autre cas, un tube de Golardeau avait fonctionné énergique- 
ment quarante-cinq minutes, à 3 centimètres du temporal gauche. Les tissus se 
sont tuméfiés sur une zone d'environ 10 centimètres de diamètre; barbe et che- 
veux sont tombés. Au bout de plusieurs mois, il reste encore quelques croûtes 
légères, des points de cicatrisation qui s'achèvent. Les cheveux et la barbo 
repoussent lentement, des bords vers le centre. ( Abel Buget, Technique médicale 
des rayons X^J 

VII bis. — Dans des conditions semblables, la pose effective avait duré cinq 
henreé, les accidents se sont étendus à tout un côté de la tête. (Du même. ) 

VIII. — - Après de nombreuses expériences avec les rayons X, Tingénieur 
Leppin constata^ à la suite d'une séance de radiographie, une forte rougeur à la 



Digitized by 



Google 



276 REVUE INTERNATIONALE D*BLBCTROTHéRAPIB 

main gauche et uoe ampoule ultérieure semblable aux suites d'une brûlure. L'in- 
flanMdtton céda au traitement par Teau blanche, mais la main conserve une teinte 
plo» foncée, la peau reste rugueuse. (Journal P Eclair, 9 juillet 1896.) 

IX. — Après plusieurs mois d'expériences continues, les mains de MM. Oudin 
et Radîguet ont été fortement lésées : dermite chronique des régions dorsales 
de la main plus particulièrement exposée aux rayons. La peau est épaissie, 
oedémateuse, elle a perdu son élasticité, et les plis ne se détendent pas ; elle est 
rouge, ^^ongestive. trop large; elle ne desquame ni ne suinte. Les ongles sont 
douloureux (Radigoet) jusqu'à la moitié inférieure; la sensibilité tactile est 
émoussée ; ils sont épaisssis et décollés, mais ne tombent pas. 

En restant un mois sans s'exposer aux rayons, l'état normal reparaît comme 
font les chirorgiens dont les mains ne supportent pas les solutions de sublimé ou 
d'acide phénique. (D' Barthélémy.) 

X. — Un Tieux confrère et sa fille, tous deux atteints de surdité incurable, 
avaient demandé qu'on essayât Faction des rayons X, sur les osselets et sur la 
sclérose de l'oreille interne. Plusieurs iiéance<« de quinze minutes eurent lieu avec 
le gros tube de Golardeau, à 5 centimètres de distance. Huit jour« après la der- 
nière séance, tous deux eurent du gonflement du pavillon de l'oreille et une petite 
escarre, grisâtre, indolente, adhérente, apparut sur l'antragus, de la dimen- 
sion d'un grain de millet. L'escarre fut longue à se détacher; mais la cicatrisation 
te fit au-'dessotis simultanément et il n'y eut aucune espèce de suite. Enfin, huit 
jours après l'apparition de cette escarre, les cheveux tombèrent chez la jeune 
fille, sur une surface égale à peu près à la paume de la main, et sur la région tem- 
poraire temporo-mastoîdienne. (D^ Oudin et Gamaud.) 

XL — Lupus ulcéro-croûteux de la joue et de l'oreille droite, raclé en 1B94 à 
Saint-Louis, récidivant en 1896. 

A la suite de plusieurs séances de rayons X, le lupus a subi une poussée aiguè 
avec turgescence, gonflement, douleur analogue à celle que cause l'injection de 
tuberculine. Après cette poussée, comme dans un autre cas du service du prof. 
Founier, une poussée en sens inverse se produisit et le lupus s'est flétri, ratatiné, 
a pâli, les croûtelles détachées sont tombées et une notable amélioration a été 
constatée. Mais ce qu'il y a d'intéressant à signaler ici, c'est une alopécie qui 
s'est produite huit ou quinze jours après la dernière séance des rayons X (4 en 
tout) sans douleur ni sensation anormale. Un beau jour le malade a con«»taté que 
ses cheveux tombaient par touffes, puis la surface s'est dénudée à la manière d'une 
plaque de pelade demi-circulaire, occupant trois centimètres de large au pour- 
tour de Toreille et toute la région temporale. Aucune espèce de douleur, ni de 
rougeur; aspect peladique complet qui persiste pendant quinze à vingt jours. 
Puis la repousse des cheveux commence à se faire; il paraît que les premiers pré* 
sentèrent une extrémité renflée en massue et qu'ils tombèrent encore. 

Aujourd'hui» environ deux mois après la dernière séance, la repousse se fait 
bien partout et normale ; mais, les cheveux ont à peine la longueur d'un centi- 
mètre et demi et l'on peut penser que l'état semblable aux parties environnantes 
ne sera pas retrouvé avant deux mois. 

On avait employé un gros tube de Golardeau, pendant vingt minutes, et à 20 
centimètres de distance. (D" Oudm et Barthélémy.) 

Nota. — Depuis la publication de cette observation, le malade a été revu ;' il 
a été constaté que les cheveux repoussés étaient plus durs et plus serrés, plus ré- 
sistants et plus noirs que les autres : Talopécie ainsi produite ne durerait donc 
pas plus de deux mois. Avis & ceux qui voudraient l'utiliser contre l'hypertrichie. 

Xn. — M. Preund a présenté à la Société royale des médecins de Vienne un 
cas de nœvus pigmentaire pileux ayant envahi le cou, le dos et la partie supé- 
rieure des bras, et traité par les rayons de Rôntgen. Les séances ont duré deux 
heures* Après la onsdème séance, les poils commencèrent à tomber ; plus tard le 
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malade eut une alopécie complète de la partie inférieure de Toccipul, de la 
nuque et de la partie supérieure du dos. Huit jours après le début de la chute 
des cheveux apparut une dermite, avec suintement par places. Actuellement la 
peau du cou et de la nuque est tout à fait dépourvue de poils. 

Des expériences comparatives ont montré que ce résultat était dd aux rayons X 
et non à une action calorique, ou à des rayons émanés de courants électriques do 
haute intensiié. 

Les cheveux sont tombés plus facilement que les poils du nsBvus. Alopécie non 
définitive. (Revue inlemalionale d'éUctrothérapie^ février et mars 1897.) 

xni. — Un jeune homme de 20 ans, atteint d'une phlegmasie aiguë présentant 
tous les caracières d*une brocho-pneumonie, fut soummis à Tapplicatiou des 
rayons X. Les séances de radiations furent quotidiennes et durèrent chaque fois 
55 minutes. Sept jours après la première application des rayons X, il se développa 
une éruption superficielle érythémateuse, localisée à^ la région antérieure du 
thorax; c'était une ébauche de coup de soleil cutané. Les jours suivants Térythème 
s'accentua et progressa pendant huit jours; cette brûlure donna naissance à une 
escarre dermique douloureuse qui mit plus de trois semaines à s'éliminer. (Société 
médicale des hôpitaux, 25 janvier 1897. MM. Rendu et Du Gastel.) 

La constatation de cette irritation tégumentaire, en plusieurs cas, inspira l'idée 
à M. Bouchard de tenter l'emploi des rayons X pour stimuler la consolidation 
d'une fracture au fémur. Il n'y eut pas de résultat, car on dut discontinuer les 
séances, le malade se plaignant de sensations pénibles, d'agitation, voire d'insom- 
nie. 

Le D' Launois, employant souvent la radiographie, a fréquemmeQt observé des 
accidents cutanés, qui n'apparaissent le plus souvent que plusieurs jours après 
l'applications des rayons, surtout chez la femme dans les parties découvertes. Il a 
vu aussi dans un cas, à la suite de leur application sur le crâne pour la recher- 
che d'une balle, se développer une vaste ulcération cutanée, qui mit les jours du 
malade en danger. (Société médicale des hôpitaux, 15 janvier 1497.) 

XV. — Le 29 septembre 1896, une Jeune fille de 16 ans fut soumise à l'action 
d'un tube de Golanleau actionné par une bobine donnant 10 cm. environ d'étin- 
celles. 

Le tube fut placé à un centimètre de la région épigastrique, dont il fut séparé par 
une feuille mince de celluoïde. 

La pose dura trois quarts d'heure, par intermittences, ce qui équivaut à une 
pose réelle d'environ vingt minutes. La plaque photographique placée en arrière 
de l'abdomen ne fut pas impressionnée. 

Six jours après (5 octobre), une tache rouge de 6 cjn. de diamètre, a^rec un cen- 
tre blanc de 2 cm. de diamètre, se montra au point où la peau était en regard 
du tube. Légère douleur au toucher. Sept jours plus tard (12 octobre) des doa* 
leurs profodes se firent sentir assez aiguës. Une simple pommade au menthol 
fut appliquée. Il s'ensuivit ime suppuration assez abondante (12 octobre*12 no- 
vembrej* Jusque ]^ les douleurs n'avaient rien d'exagéré. Pendant cette période, 
survint une plaie de même nature à la jambe, un peu au-dessus de la cheville, 
mais d*un diamètre plus restreint que la précédente. Cette plaie à la jambe, très 
douloureuse, nécessita un repos absolu; elle se cicatrisa au bout d'un mois. 

La plaie de l'épigastre qui, le 22 novembre, n'avait plus q'un diamètre de 2 cm. 
(partie blanche primitive) a cessé do suppurer à la suite d'applications de com- 
presses d*acide borique, et a formé une escarre qui est devenue très douloureuse. 
Dès la fin de novembre, les douleurs étaient devenues insupportables. 

Cette jeune fille est de forte constitution, mais elle est très nerveuse; elle doit 
être douée d'une vulnérabilité particulière aux rayons, comme le prouve la lésion 
produite à distance. 

(Dans d'autres cas, avec des poses quatre ou cinq fois plus longues, répétées 
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plusieurs fois à 24 heures d'interyalle, Sorel (du Havre), qui rapporte cette 
observation, n*a pas eu d'accidents à constater.) 

XYI. — Dans un autre cas, la radiographie du bassin et du fémur, chez une 
miette de 9 ans, a donné lieu également à une tache rouge sur la cuisse ; Tépi- 
derme s*C8t soulevé, puis est tombé; mais il n*y eu ni douleurs ni escarre, et ce- 
pendant le même tube Golardeau, actionné par la bobine donnant des étincelles 
de 20 cm., a été appliqué de la môme manière, pendant deux heures (po-e réelle 
d*un peu moins d'une heure) on a produit une très bonne épreuve de la région 
à étudier. Il est vrai que, averti par le premier accident, Sorel avait placé le tube 
à une plus grande distance. Dans aucun des cas, aucune sensation ni caloriqae 
ni électrique n*a été perçue par les sujets devant la pose. (Bulletin de la Société 
française de photoçp^aphie, 2« série, t. XIII, M. A. Soret.) 

XVII. — Dans un cas grave, il y eut un très vaste sphicèlede la paroi abdomi" 
nale qui, en février 1897, mesurait environ 17,7 sur 13,6 et était consécutive à 
deux applications de rayons Rôntgen faites à Dublin les 22 et 28 mai 1896. 

Dans la première séance d*une durée de quarante minutes, le tube de Grookies 
avait été distant de 15 centimètres de la peau; dans la seconde, d'une durée de 
quatre-vingt-dix minutes, le tube avait été rapproché à 9 centimètres. 

Suites immédiates : Quelques nausées consécutives après chaque séance, mais 
sans vomissement. 

Suites éloignées : Apparition, deux Jours après la dernière séance, d'un éry- 
thème progressif qui a été en ^'aggravant. 

Vésicules et phlyctène consécutives avec écoulement séreux abondant. 

Formation progressive d'une escarre. 

Amélioration notable en Juillet. 

Rechute, avec nouvelle mortification en août, et avec apparition de brûlure et 
de douleur intense au niveau de la surface mortifiée. 

Applications successives de toutes les lotions, de tous les topiques, de tons les 
caustiques connus, en y ajoutant même la greffé épidermique et le raclage pra- 
tiqués après anesthésie, le tout avec le même insuccès constant et absolu pen<- 
danthuit mois. 

Depuis la fin d'octobre 1896, l'application locale et quotidienne d'un courant 
d'oxygène sur la plaie, pendant cinq heures tou< les Jours^ est le seul vrai traite- 
ment qui paraît avoir été favorable et a arrêté l'agrandissement croissant de la 
plaie, sans toutefois la faire rétrocéder sensiblement. 

Le 9 février 1897, début du traitement électrique, appliqué avec l'assistance du 
D>^ Planet et qui peut se résumer ainsi : 

Bains statiques quotidiens avec effiuvation sur la partie malade, pendant toute 
la séance d'une durée moyenne de vingt à trente minutes. 

Fin mars, association au bain statique de l'application des courants de haute 
fréquence sous la forme de lit condensateur. 

Depuis avril 1897, emploi bi-hebiomadaire de bains hydro-électriques avec le 
courant ondulatoire. 

Amélioration progressive depuis le début du traitement électrique et en par- 
ficulier depuis l'association de Teffinyation statique aux applications polaires du 
courant ondulatoire. ^ 

Détachement très lent, mais toujours progressif, de l'escarre sèche et adhérente, 
et réduction actuelle de plus de la moitié de la surface totale primitivement spha- 
célée. 

Le malade est auJourd'hui^Ou^^) présenté en pleine voie de guérison et le trai- 
tement se poursuit, sans nouvel incident à signaler. (Académie des Sciences, 
Scéance du 2 juin 1897. Observation du D** AspotoU, présentée par M. le pro- 
fesseur d'Arsonval.) 

XVIir. — Le professeur Forster, de Berne, a fait des épreuves radiographi- 
ques chez 438 malades, atteints d'affections les plus diverses, le teinps d'exposi- 
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lion Toriant d'une minute k une heure, et jamais, sauf deux cas d'érythème léger, 
il n*a observé que la radiographie ait une influence quelconque sur la peau| ou 
le système pileux. Mais, depuis quelque temps, Tauteur se sert d*un système 
(Téclatrage intense, qui laisse traverser la plus grande partie des rayons X, et 
depuis ce temps il observe des cas d'alopécie consécutive et d'éi^thème de la 
peau. 

Cest ainsi qu'un malade fut soumis à deux reprises différentes à la radiogra- 
qhie pour déterminer la position exacte d'une balle de revolver, tirée dans la 
tête douze ans auparavant. L'exposition a duré une demi-heure chaque fois, la 
balle fut parfaitement retrouvée, mais à l'endroit précis qui fut exposé à l'appa- 
reil (région temporo-auriculaire) il s'est produit une calvitie complète. 

Xym bis, — Chez un autre malade il a vu, dans les mômes conditions, un éry- 
thèmc se produire à la région frontale et envahir l'œil correspondant. [Deulsch 
Mededn Wochenechriflj il février 1897.) 

XIX (1). — Jeune homme, 17 ans, exposé K à 10 minutes, une ou deux fois 
par jour ; quatre semaines. 

Parties exposées : face gauche, dos et poitrine. Teinte brunâtre de la figure, 
plus tard desquamation. Plaques d'alopécie au-dessous de l'oreille droite; sur le 
dos, plaques à vif, bulles hémorrhagiques, exsudation. 

Sur la poitrine, lésions moins importantes. Pas de douleur à la figure, très 
forte sensibilité sur le dos, mais pas de douleurs jusqu'à l'éruption. Repousse des 
cheveux trois mois plus tard. Cicatrices sur le dos et la poitrine, d'une teinte bru- 
nâtre. (0^ Marcus.) 

XX. — Homme, 35 ans. Première exposition, 1 heure; deuxième exposition» 
1 h. 1/2. Intervalle de sept jours entre les deux (abdomen). Deux Jours après 
apparaît l'éruption. 

Trois heures après la première exposition: nausées. 

Mômes eff'ets après la deuxième exposition. Rubé(action de l'abdomen, la rou- 
geur augmente d'intensité jusqu'au quatrième jour^ puis, vésicules. Dit-huit 
Jours plus tardi ulcération de 0,19 sur 0,21, de la poitrine à l'ombilic, à surfkce 
lisse, brillante, humide. 

Pas de symptômes subjectifs ; ni démangeaisons, ni douleur. j 

L'éruption disparut après vingt-huit jours. Il y eut une escarre qui tomba, et 
consécutivement formation d*une peau jaunâtre (D'' Dunn.) 

XXI. — Le D*" Feilchenfeld a rapporté un cas presque semblable à la Société 
médicale de Berlin, sans donner aucun détail. 

XXII. — Un photographe, se servant fréquemment des rayons X, exposait sur- 
tout aux radiations les premier et deuxième doigts de la main gauche . Il y eut de 
la raideur et du gonflement des articulations; les doigts enflés prirent une teinte 
brunâtre. Le sens du toucher fut diminué. 

Les doigts devinrent sensibles, il y eut sensation de brûlure. 
La moustache se décolora et tomba. (D' Conrad.) 

XXm. — Le D»'Paul Fuohs, après un long usage des rayons X, eut les doigts 
de la main gauche très enflés ; la peau ridée, brunâtre, se crevassa, elle semblait 
avoir été gelée. Plus tard apparut, après une reprise d'expérimentation, une érup- 
tion de vésicules. 

. XXIV. — Chez un garçon de 13 ans, deux semaines après une séance de ^5 
miuutesi» apparut une éruption sur l'abdomen. 

Il y eut d'abord hyperhémie, puis éruption vésiculaire. Quatre semaines plus 
tard, guérison des parties centrales de l'abdomen, tandis que les parties voisines 

(I) Les observations XIX à XXXIX ont été traduites de la brochure du D' T. C. Gil- 
christ.: Associate in dermalçlogy K. John* Hopfàns Umversity and HospilaL 
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étaient en éruption. Couleur brune de la peau, exfoliation, démangeaison dès le 
début de l'éruption. Guèrison au bout de 9 à 10 semaines. (D^ Schrwald.) 

XXV. -p Chez un patient dont on expose le poiftoet 10 à 15 minutes, pendant 
5 ou 4 jours, apparaît au 10® Jour une éruption. D*abord rougeur, de la peau, 
puis teinte pourpre, enflure, desquamation, grande douleur, sensibilité excessive, 
guèrison lente. (D'' S. Kinner}. * 

XXVI. — J. Macîntjre a travaillé des mois avec les rayons X avant que les 
lésions cutanées apparaissent. Sa main semble avoir eu un coup do soleil. La peau 
est rouge, enflée. Tardivement il y eut exfoliation de Tépiderme et cbute des 
poils. 

L*auteur reconnaît comme cause des lésions la cbaleur et Télectricité. princi* 
paiement cette dernière. (Nature^ n» 1412, vol. 55, 19 nov. 1896.) 

XXVII. — Homme exposé 5 fois de 20 à 80 minutes. (Région maxillaire et pou«) 
Après la 2^ exposition la face et le cou devinrent rouges et gonflés. Puis survint 
réruption 16 Jours après, décoloration de la peau et exfoliation. (Di* Parcker.) 

XXVm. — Un homme, dont Toreille fut examioée avec les rayons X pendant 
plusieures heures, eut une alopécie du côté du crâne correspondant. Pas de dou- 
leur. (University of Minnesota.) 

XXIX. — Exposition d'une demi-houre, à un pouce 1/2 du tube (petit doigt de 
la main gauche). 

Eruption 9 Jours après. 

Doigt extrêmement sensible, rouge foncé, enflé, raide. Plus tard, ampoules, for- 
mation de pus, exfoliation de Tépiderme. Pustules pendaat plus de 3 semaines. 
Douleur. (D' E. Thomson.) 

XXX. — Femme exposée 3 fois aux rayons X, 20, 30 et 35 minutes. (Abdomen.) 
Eruption 2 Jours après. 

La peau semble avoir reçu un coup de soleil. Teinte de plus en plus brune. 
Plus tard escarres, ulcérations, guèrison très lente. Douleur. (D^ H. Riehardson.) 

XXXI. — Malade exposé pendant 3 séances de 40 à 50 minutes. (Examen de la 
poitrine après une blessure d'arme à feu.) Eruption 2 jours après. 

D'abord poussée éry thémateuse , puis aspect d*un6 forte brûlure, escarre. 
(D^ M. J. Stern.) 

XXXII. — Garçon de 12 ans. Exposition de tout le corps pendant 40 minutes. 
Plaques d'alopécie, 16 Jours après. 

Les cheveux tombèrent tout d*un coup, en une nuit. 
• Peau légèrement œdémateuse. (D' F. Eolle.) 

XXXnL — Jeune fille exposée 30 minutes un jour, 45 minutes le lendemain» 
(Sternum.) L'éruption apparut le Jour suivant. D'abord rubéfaction* puis phlyc- 
tènes. Trois mois plus tard la cicatrisation n'était pas encore complète. Douleur 
névralgique sur la partie affectée. (D** J. C* While.) 

XXXrV. — Homme. Expositions nombreuses. (Face, poitrine, abdomen.) 

Rubé&ction, inflammation, puis ulcération. Exsudation abondante. 

La barbe devint blanche par place et cessa de croître. 

La surface ulcérée fut excessivement douloureuse, même six semaines après le 
début des lé?ions. Le malade a dt garder le lit plusieurs mois. {D^ Banister, de 
l'armée des Etats-Unis.) 

XXXV. — Chez un opérateur il survint une éruption à la suite d'expositions 
fréquentes et longues. 

Les parties lésées furent la main droite, le poignet, l'extrémité inférieure dorsale 
de Tavant-bras. 

Il y eut hyperhémie et gonflement du dos de la main, inflammation des doigts et 
de la main; coloration brune de la peau et exfoliation* 
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Tardivement, douleurs lancinante qui durèrent environ deux semaines. (D'' T. 
Ç. Gilchrist.) 

XXVI. — Dans un cas de radiographie de la nuque et du crâne, l'éruption 
apparut dix Jours après l'exposition. 

Les cheveux de la région occipitale tombèrent mais la peau resta normale. La 
nuque semblait avoir été soumise à la vésication. Sensation do picotement et de 
chaleur. (Df W. Downe.) 

XXXVn. — Le Di" Sewell a relaté un cas semblable au précédent. 

XXXVIII. — Après deux expositions variant de 20 à 90 miniUes, Téruption 
apparut le soir même. (Poitrine et abdomen.) 

It y eut érjthème, puis papules et plus tard exfoliation de Fépiderme ; ulcéra- 
tion douloureuse. (D. W. Reid. Observation personnelle.) 

XXXIX. — Ares vingt expositions d'une demi-heure à 5 minutes, pour la main ^ 
gauche, et trois expositions pour le coude; il y eut éruption le deuxième Jour. * 

D'abord picotements, puis démangeaison. Dix jours plus tard décoloration de 
la peau, autour du coude. (D*' A. B. Kibbe.) 

XL« — Après une radiographie d'articulation tibio-tarsienne ankyloaée, le 
malade ayant cru trouver à son état de l'amélioration, demande d'autres séances 
thérapeutiques. Il en est fait 6 de cinq en cinq Jours avec un gros Golardeau 
tenu pendant cinq minutes à 15 cm. de la cheville. 

Le malade part à Bourbonne, quinze Jours après la dernière séance. Après 
quinze Jours de douches chaudes, large phtyctè'ne avec suintement très abondant 
et qui n'est pas encore cicatrisé deux mois après son apparition. Les médecins 
deBourbonne ont dit n'avoir Jamais constaté pareil accident^ auquel les rayons X 
ont dû certainement contribuer. (D' Oudin.) 

XLI. — Un malade porte au niveau de la face dorsale de l'articulation méta- 
carpo-phalangienne de l'index une plaque de lupus sur laquelle nous faisons agir, 
dans un but de thérapeutique expérimentale, un gros tube de Golardeau placé à 
5 cm. de la peau. Deux séanoes de dix minutes par semaine ; au bout de trois 
semaines se produit à la face palmaire du pouce et sur l'éminence une large phlyc- 
tène qui mit plus de trois semaines à se cicatriser. 

La plaque de lupus avait présenté une certaine irritation, mais sans tendance 
à la guérison. (D» Oudin et Barthélémy.) 



TROISIÈME PARTIE 

AKALTSB DBS OBSERVATIONS — CARACTÈRE DBS LÉSIONS RADIOGRAPHIQUES 

L*action nuisible des rayons X sur l'organisme se manifeste donc, en concluant 
d'après les observations précédentes, par : 

A. Lésions tégumentaires : épiderme, derme. 

i^ Forme aiguë : rougeur, douleur, tuméfaction, vésicules, phlyctènes, des- 
quamation, vésication, et même escarrification avec cicatrices définitives. 

2° Forme chronique : dermite, épaisissement, perte d'élasticité, de sensibilité, 
desquamation, etc. 

3^ Chute des poils, cheveux, barbe, ongles (lésions épidermiques superû* 
eielles). 

B. Symptômes viscéraux. 

A. -^ Les lésions cutanées (dermites ou dormatites des rayons Rôntgen), pré- 
sentent les caractères suivants : 
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jo Elles sont anodines on graves, superficielles ou profondes (voir observations 
et deuxième aspect des lésions), variables solvant leur siège, variables également 
dans une certaine mesure suivant Tétai constitutionnel des sujets. (Voir observa- 
tions et principalement obs. XV.) Elles sont comparables sous plusieurs rapports 
aux brûlures électriques ordinaires (asepsie, apjrexie). (Voir cbap. III, Brûlures 
électriques.) 

2» Elles sont lentes à paraître. 

Les accidents que produisent les nouvelles radiations sur la peau no sont pas 
immédiatement consécutives à Texposîtion ; ils ont un processus assez lent et peu 
variable et ne se manifestent généralement que plusieurs semaines après la der* 
nière séance : Obs. I (le lendemain); V (plusieurs semaines après); IV, VIII, IX, 

XIX, XXII, XXIII, XXVI, XXXIV, XXXV (après de nombreuses expositions) ; 
X (huit Jours après la première séance); XI (après plnsieurs séances); Xn (après 
la 11* séance, alopécie; huit Jours plus tard, dermaiite); XIII (sept jours après la 
lîo exposition); XIV, XXXIII (plusieurs Jours après); XV (six jours après) ; XVII, 

XX, XXX, XXXIX (deux jours après la dernière séance); XXIV (deux semaines 
après); XXV, XXXVI (dix Jours après); XXVII (après 2« exposiUon); XXIX 
(neuf Jours après); XL (expositions prolongées et fréquentes); XLI (vingt et un 
Jours plus tard). 

3<^ D^s leur aspect elles se caractérisent par : 

a. L'irritation, la rubéfaction (érythème) suivie parfois d'inflammation de la 
peau. Voir observations : I, II (irritation) ; I, IV, V VIII, IX, XI, XV, XVI, XX, 
XXIV à XXVIII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XL (rubéfaction); 
Xin, XVII, XVIII, XXXVIII (érythème); V, XXXIV, XXXV (înÛammHtion). 

6. La décoloration de la peau et la formation^de taches foncées brunâtres {plg^ 
menlation exagérée). Voir observations : V, Vni, X(X, XXII (coloration pm- 
nâtre); XXIII, XXIV. XXVII, XXX. XXXV, XXXIX. 

c. L'exfoliation directe de Tépiderme (desquamation simple). Voir observa- 
tions : I, II, III, V, XVI. XXIV à xxvm. XIX, XXXV, xxxvm, XL. 

d. Des éruptions. La formation des vésicules après une période d*hyperhémie, 
des phljctènes (avec ou sans écoulement et exsudation). Voir observations : I, 
II, IV, XIII, XVII, XX, XXIII, XXIV, XXV, XXXVI, XXXVIII (vésicules) ; 
VIII, XXIX (ampoules); XXXIII (phljctèneB) ; XVII, XV, XIX,XXÏX (écoule- 
ment); XXXIX (exsudation). 

e. Du gonflement de la tuméfaction des tissus cutanés. Voir observations ; IV, 
VII, IX, X, XI, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXII, XXXV. 

f. Des escarres. Ces dernières $ont douloureuses ou indolentes, mais en tout 
cas, elles ont été longues à se détacher. Voir observations : X, XIII, XV, XVII, 
XX. XXX. XXXI. 

g. Des ulcérations. Voir observations : VI, XIV, XVII, XX, XXX, XXXIV, 
XXXVIII, XL. 

i^ Elles sont douloureuses (sensibilité exagérée, démangeaisons, cuissons, dou- 
leurs névralgiques, etc.). 

D'après les observations de Gilchrist, la douleur serait surtout intense quand U 
y a éruption sur les mains; les lésions du dos et du ventre seraient indolentes. 
(Nous avons des cas qui témoignent de l'exagération de cette conclusion). Voir 
observations : I, XVII, XIX, XXII, XXV (très douloureuse); XXIX, XXX, 
XXXin à XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XL, V, IX, XI, XII, XV (très doulou- 
reuse). 
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Nota, — Dans trois cas (IX, XXII, XL) la sensibilité tactile ^ été émousBée. 
Dans an cas, il s*est développé ane sensibilité spéciale. (Voir XL.) 

5^ Leur guérison, comme leur processus, est tardive à se produire. 

La disparition des taches, te dessèchement de Tépiderme, son exfoliation, sa 
chate, la guérison de Tulcération, se font très lentement. 

Voir observations : I, VI, VII. X, XIII, XV, XX, XXIV, XXV, XXIX, XXX, 
XXXIII. XXXIV, XXXV, XL. 

Nota, — La répétition de ces brûlures donne à la peau une teinte foncée, elle 
devient rugueuse, écailleuse, etc. Aussi doit-'^on admettre dans les dermatites des 
rajons X, deux formes : 

La forme aiguë^ qui est celle des opérés et dont les observations nombreuses 
données plus haut nous présentent les caractères. 

La forme chronique, qui est celle des opérateurs (voir observations IX, con- 
cernant MM. Oa4in et Radiguet, V, VIII, XXIII), et qui est bien décrite aussi 
dans Tobservation suivante : 

- XL. — Dans deux cas, la peau de la face dorsale des mains n'a subi d'altération 
spéciale qu'à la suite d'une exposition prolongée aux rayons X, exposition durant 
plusieurs heures par jour et se répétant pendant plusieurs mois consécutifs. Il 
faut ajouter que les rayons employés étaient toujours d'une grande intensité. Ces 
circonstances vraiment exceptionnelles ne se sont rencontrées que parce qu'il 
s'agit de deux électriciens de profession qui, dès le début de la découverte de 
Rôntgen, se sont livrés avec ardeur à l'étude des nouveaux rayons. 

C'est peu à peu que ces messieurs ont vu la peau de leurs mains subir une allé* 
ration qui, en deux ou trois mois, a atteint le degré de développement que nous 
observons aujourd'hui, et qui les oblige à interrompre leurs travaux ou, tout au 
moins, à prendre des précautions spéciales. 

L'affection siège exclusivement aux main?, parce que les mains, servant, par 
leur interposition, à comparer les divers degrés de fluorescence des écrans, ont 
surtout été exposées à l'action des rayons X. 

Cette affection cutanée présente les caractères suivants : 

La peau est lisse, luisante, rouge, violacée, offrant un peu la coloration des 
engelures* 

La surface en est durcie, comme parcheminée. La peau parait un peu épaissie 
et se laisse plus difficilement déplacer sur les parties profondes. 

Les plis, rides et sillons sont très accentués; et le fond des plis, d'aspect blan- 
châtre, s'ulcère quelquefois. Il se produit alors quelque chose d'analogue aux 
crevasses survenant sous l'influence du froid. 

L'épiderme s'écaille et s'enlève par places. La face palmaire, chez l'un de nos 
sujets, présente le môme aspect de sécheresse, de dureté et de plis blanchâtres. 

Les poils de la face dorsale de la main et des doigts ont complètement disparu 
et leur place est marquée d'un point noir correspondant au bulbe pileux. Sur un 
de nos sujets, l'annulaire muni d'une grosse bague en or a conservé à ce niveau, 
à l'endroit circulaire recouvert par le bijou, l'aspect normal de la peau. A la face 
dorsale existe encore une petite touffe de poils, les seuls qui persistent sur toute 
la main. 

Les ongles n'ont pas subi une altération moins profonde. Ils sont aplatis, amin- 
cis, friables; ils Uniraient à la longue par disparaître. 

Les mouvements des doigts et de la main, dans leur ensemble, sont gênés par 
la raideur de la peau. On observe un léger degré de tremblement. La force mus- 
culaire n'a pas paru diminuée et il n'y a pas d'émaciatiou, ni d'airophie, pas non 
plus d'hypertrophie. 
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Il n'existô pas de douleurs, à proprement parler, mais une s«[isation de gène, 
et par instants à Textrémité des doigts une sensation de serrement analogue à 
celle produite par des gants trop serrés. En môme temps, le sens du toucher est 
légèrement obscurci. Par contre, chez Tun, le pluft gravement atteint, il se serait 
développé une sensibilité spéciale. Il prétend qu'il peut reconnaître la présence 
et l'intensité des rayons X, à une sensation de chaleur spéciale sur sa main, sen- 
sation qu'il dit ne pas confondre avoc les picotements des effluves électriques. 

La marche lentement mais nettement progressive de l'afTection nous a conduits 
à donner à nos deux sujets le conseJ d'interrompre, tout au moins momentané- 
ment, leurs travaux, dans la crainte que ce qui n'est maintenant qu'une gène et 
une incommodité devienne, en s'aggravant, une affection sérieuse, d'une guéri- 
son difficile et peut-être incertaine. (Académie des sciences, 31 mai 1897« Note 
de MM. Paul Richer et Albert Londe, présentée par M. d'Arsonval.) 

29 Les accidents deviennent plus graves et sont plus facUe^^à produire quand 
sont exposées aux radiations X des régions non guéries ou des régions déjà 
malades, conmie on peut voir quand il s'agit de lupus ou de déroutes variées* 
qu'on cherche à guérir par les rayons. Cette remarque conduit aussi à penser 
que, comme pour l'action de la lumière solaire, depuis le coup de soleil jusqu'à 
la simple tache de rousseur et au chloasma solaire, la résistance de la peau varie 
considérablement selon les sujets, eussent-ils toutes les apparences de peau saine 
et normale. 

B. — L'action nuisible des rayons X peut se limiter à des lésions portant sur 
l'épiderme et ses appendices (chute des jpoils, des cheveux, de la barbe, des 
ongles). Ces effets peuvent se produire sans qu'il y ait inflammation préalable 
apparente. * 

Le professeur Daniel, de l'Université Vanderbilt, a constaté un des premiers 
l'action dépilatoire des rayons X. 

XLn. — Dans une expérience faite sur le D^ Dudley (tube placé à 1 pouce 1/2 
des cheveux; exposition pendant une heure) on constata vingt et un jours plus 
tard que les cheveux tombèrent sur une surface de deux pouces de diamètre, 
correspoçdant au champ d'action des rayons, et sans produire de lésions inflam- 
matoires. 

Dès lors on crut pourquoi proposer les rayons X comme un des meilleurs 
moyens de pouvoir réaliser une épilation systématique, rapide, indolente, dut- 
elle être répétée tous les deux ou trois mois. 

Ces résultats n'étaient pas pour déplaire aux dermatologistes qui savent com- 
bien les pommades ou les divers procédés dépilatoires sont inconstants, combien 
la dépilation électrolytique satisfait peu les intéressées, etc. 

Mais des expériences nouvelles ne tardèrent pas à dissiper ces espérances, qui 
se réaliseront probablement un jour, mais qui ne permettent pas encore d'agir 
avec toute la précision désirable en pareil cas. On hi remarquer que souvent les 
effets dépassaient ce qu'on s'était proposé; que Faction sur le système pileux 
était le plus souvent secondaire, que les poils ne tombaient pas seuls, mais que 
^eur chute était duo la plupart du temps à l'exfoliation de l'épiderme quand elle 
n'était pas la conséquence de la chute d'etcarres, etc., d'où Timpossibilité d'uti- 
liser cette action des rayons à une épilation limitée, définie, systématique^ avec 
assurance d'éviter toute complication ultérieure et de n'agir que sur des points 
déterminés. 

Cette conclusion n'est qu'à peu près exacte; elle est certainement hâtive et 
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inspirée plutôt par une rue théorique que par la pratique; en tous cas, el]en*est 
pas définitive, elle n^est pas même vraie dès à présent pour tous les cas. 11 y a des 
observations, en effet, où la dépilation s*est faite, sans production d*aucun autre 
phénomène pathologique, et cela, non pas dans un cas, mais dans plusieurs. 
(Obs. XI, Xn, etc.) 

Inversement, dans les observations I, XL, on a constaté la persistance des poils 
sur la partie enflammée. XXU, XXVI, I, IV, VII, XI, XII, XVIH, XIX, XXVIU, 
XXXU, XXXVI, XL, XLL 

C. — On avait d*abord nié Taction'des rayons X sur les organes internes et 
admis que leur application ne pouvait être suivie de symptômes viscéraux. 

Des observations ultérieures ont prouvé 4u'il no faut pas, en pareille matière, 
produire d*afErmations hâtives, sous peine dé recevoir, là encore, des faits eux* 
mêmes, des démentis catégoriques. 

XLm. — Un enfant de 7 ans, ayant bien déjeuné le matin, fut soumis à la 
radiographie. — Tube de Colardeau, placé à 20 centimètres de Tépigastre, ac- 
tionné par 6 ou 7 ampères. — Un quart d'heure après que les rayons eurent 
été dirigés' sur le ventre, il se produisit des vomissements. — La séance fut inter- 
rompue pendant un quart d'heure, puis reprise pendant 45 minutes; elle fut très 
bien supportée. Pourtant, deux mois plus tard, Tenfant, qui mangeait bien et 
présentait un bon état de santé, se plaignait encore de douleurs dans le ventre, 
bien qu'on n*observftt aucune espèce de trouble. (D^ Oudin et Barthélémy.) La 
santé parfaite finit par reparaître. 

Si Ton reste soumis pendant très longtemps à Faction des rayons X, on peut 
éprouver du côté du cœur dos troubles particuliers qui se foot sentir par des pal- 
pitations insupportables et des battements très violents et très irréguliers. 
M. Gaston Seguy dit Tavoir constaté sur lui-même après de nombreuses exposi- 
tions aux radiations. 

XLIV. — M. F. Quénisset a fait les mêmes constatations sur une personne qu*il 
avait soumise pendant assez longtemps au traitement des rayons X pour y expé- 
rimenter leur action thérapeutique. Le malade a d*abord éprouvé une grande 
oppression du côté du cœur, puis des battements très violents et irréguliers qui 
devenaient absolument insupportables et dangereux lorsque les rayons X tra- 
versaient la poitrine. On fut obligé de plaeer une feuille métallique assez épaisse 
pour intercepter les radiations sur la partie éprouvée. (MM. Gaston Seguy et 
F. Quénisset.) 

XLV. — Une enfant de 7 ans, atteinte de tuberculose, soumise à la radiogra- 
phie pendant une heure à chaque séance eut, pendant la cinquième séance, des 
vomissements. — Ceux-ci se reproduisirent le lendemain pendant la sixième 
séance. — Dans les séances ultérieures il n'y eut plus aucun accident. (D^' Ausset 
(Lille) hôpital Saint-Sauveur.) 

XLVI. — Un Jeune homme de 22 ans, employé de la maison Radiguet, est 
spécialement attaché à la vente des appareils de radiographie et de radioscopie. 

n passe sa, journée auprès des tubes en activité, et comme il est particulière- 
ment maigre et qu'il y a un thorax très transparent, il est placé à chaque instant 
comme exemple devant Técran. 

Il parait que M. le professeur Bouchard lui aurait dit il y a quelques mois qu'il 
devrait se soigner parce qu'il lui voyait des taches sombres au sommet gauche. 
Néanmoins, comme il ne toussait jamais* il ne porta pas d'attention à cette 
recommandation. H se plaignait pourtant de palpitations et de cardialgies qu'il 
attribuait aux rayons X. Envoyé à l'Exposition de Bruxelles, 11 eut plus que 
Jamais l'occasion d'être examiné à l'écran. Brusquement, il fut pris un Jour de 
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point de côté, de dyspnée, de fièvre intense, et il rentra à Paris où^ons consta- 
tâmes une poussée de tuberculose aiguë ayant enyahi tout le poumon gauche et 
le sommet droit* 

Ainsi, dans ce cas, loin d'^.ire curatifs d'accidents tuberculeux, les rayons X 
n'ont pas empêché, ont peut-être contribué à produire une poussée aiguë de 
généralisation bacillaire. (D^ Oudin et Barthélémy.) 

De même, dans les observations données de dermatites des rayons de Bôntgen, 
on trouve qu'il y a eu quelquefois des troubles fonctionnels d'organes internes. 
— Voir observations : IV (troubles de la vue); VI, XVII, XX (nausées, vomisse- 
ments, etc.). 

Nota. — L'action nocive des rayons X se serait même manifestée par des lésions 
spéciales; et, d'après une observation de M. Foret, du Havre, communiquée à 
l'Académie des sciences, le 12 avril 1897. (Notons en passant qu'un grand nombre 
d'observations sont faites par des hommes qui n*ont aucune intructlou médicale.) 
« Des abcès se seraient déclarés chez un malade soumis à la radiographie. » 

— Mais, comme l'a fait remarquer le professeur Lannelongue, le cas n'est pas 
suffisamment probant pour établir avec certitude de telles conséquences perni- 
cieuses des rayons X. Il eut fallu s'assurer que ces lésions ne contenaient pas de 
microbes spécifiques, qu'elles ne préexistaient pas, etc. Aussi ne rappelons-nous 
ce fait que pour mémoire. 

En résumé, on peut garder de la lecture des observations certaines indications 
significatives : intensité électrifiue excessive; di tance minime de la peau k l'am- 
poule; durée de la radiation; répétitions de séances à de courts intervalles, deux 
par jour, etc.; variations de susceptibilité individuelle; résistance variable de la 
peau, plus ou moins humectée de sueur; différence de résistance par la peau anté- 
rieurement malade. 

Aucune de ces conditions ne produit des effets constants chez tous les sujets ; 
quelques accidents ont eu lien à distance; d'autres sujets n'ont rien, eu placés 
dans des conditions identiques, etc. 

Terminons en rappelant les caractères principaux des lésions radiographiqpes : 
pas de sensation immédiate; apparition après un temps assez long; lenteur de 
réparation; douleurs consécutives assez vive% etc. 

De toutes ces constatations, pent-on déduire la vraie cause? Non, pas encore. 
Les théories sont nombreuses, toutes discutables, sur le mécanisme, l'interpréta- 
tion des effets, etc. 

QUATRIÈME PARTIE 

éxUDE COMPARATIVE DBS DBRMITBS RADIOORAPHIQUBS 
BT OBS BRULURBS éLBCTRIQUBS 

L'étude des lésions radiographiques et des caractères qui leur sont propres 
doit être complétée par une étude comparative avec les lésions cutanées produites 
par l'électricité à haute tension, par les puissantes machines dynamo-électriques 
employées maintenant dans l'industrie, et qui constituent un agent vulnérant, 
comme le fer, le froid, capable de produire des accidents variés. 

1^*'' CAS. — Accidents cutanés causés par le rayonnement de la lumière élec- 
trique (violent coup de soleil électrique). Brûlures du premier degré. Ërythème. 

2 décembre. Radiation d'un arc (400 à 4K0 ampères, ce qui donne 80 volts dont 
40 dans l'arc). Placé à l<»bO, j'observais avec deux verres rouges et un verre jaune 
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superposés, pour éviter toute action sur la face et les yeux ; pendant trois minutes 
environ. 

La chaleur perçue fut à peu près de 30>. 

Au bout d*uûe demi-heuret sensation de prurit rouge vif. La nuit suivante, un 
peu de gêne et de cuisson. 

3 décembre. Douleur pendant tout le Jour; teiote rouge un peu foncée. 

13 décembre. Desquamation. 

17 décembre. U n*y a plus qu*uQ peu de coloration bronzée et quelques fur- 
fures. 

^ CAS. — Arc électrique, 450 ampères. Durée de l'exposition : une demi^ieure. 
t^ de sensation ni de rougeur pendant la journée, mais vers trois ou quatre 
heures du matin, démangeaison et cuisson. Le lendemain matin, rouge vif de tout 
Tavant-bras, excepté sur une plaque triangulaire de peau restée blanche, ce qui 
est dû à la protection d'une saillie musculaire — içonflement minime — douleur 
très légère. Augmentation de la douleur le lendemain; gène, tension, cuisson, 
brûlure ; desquamation plus tard. (Terrier). 

3« CAS. — Dans un cas de Faucher, il y eut des phlyctènes, comme dans les 
brûlures du deuxième degré ; puis il y eut peau neuve. 

Conditions. — Ces accidents varient suivant : i^ Timportance de Tare élec^ 
trique; 2<> la durée de Texposiiion; 3^ la résistance des téguments (comme pour 
les taches de rousseur). 

Nota. — Les brûlures du premier degré produites par le rayonnement de la 
lumière électrique diffèrent complètement par leur aspect et les phénomènes géné- 
raux des brûlures du môme degré causées par Taction directe de Tare électrique 
sur les téguments ou par les courants. 

Est-ce parce que le coup de soleil élecirique serait dû surtout aux rayon<( chir 
miques de la lumière électrique, tandis que les brûlures par les courants ou par 
action directe de Tare électrique seraient dues à la chaleur? 

Causes db cbs brulurbs. — Dans l'industrie, les courants continus et les cou- 
rants alternatifs peuvent causer des brûlures électriques; mais la clinique ne 
relève aucune différence entre les brûlures causées par les divers courants. 

I. — Le corps du patient a constitué par un double contact un court circuit 
entre deux conducteurs voisins à des tensions différentes. 

IL — Le corps du patient a constitué un circuit dérivé entre deux points d'un 
môme conducteur. 

IIL — Le corps a constitué une dérivation d'un conducteur à la terre. 

La brûlure peut enfin ôtre produite par action directe de Tare électrique sur la 
surface cutanée; — par contact d'un fil incandescent; — par passage d'un cou- 
rant électrique h travers une partie quelconque du corps. 

L'élément force électro-motrice ne peut entrer uniquement en ligne de compte. 
Des brûlures superficielles ont été causées par des courants de très haut potentiel 
(5,000 volts) et des profondes par une tension moindre (500 volts). 

Les circonstances qui accompagnent l'accident ont une grande importance ; du 
môme, la durée du contact, son degré de perfection; l'état de sécheresse pu d'hu- 
midité de la peau, les sueurs plus ou moins salées, etc., etc. 

Il y a aussi les brûlures qui peuvent être l'unique effet du travail électrique. 

AsPBCT DBS BRULURBS ÔLBCTRiQUBS. — En tou8 cas, quaud il n'y a pas brûlure 
immédiate banale, celle-ci apparaît quelque temps après l'électrisation, sans qu'il 
y ait eu douleur^ rougeur, etc. 
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a. Toas les tissas peuvent être atteints, depuis l'épiderme Jusqu'aux os. 
6. Elles sont superficielles ou profondes (pas de phljctènes). 

c. Ce sont des taches de petite dimension, plus ou moins arrondies ou angu- 
laires, de coloration grisâtre ou gris ardoisé, à bords irréguliers avec un petit 
liséré blanchâtre. Parfois le point central est plus noir. 

d. Leur consistance est tantôt dure et parcheminée, tantôt molle et dépressible 
(suivant le pô!e). Elles tranchent par des limites nettes et précises sur les tégu- 
ments sains. 

e. La douleur est nulle (Indolence de Tescarre). 

Donnelan (Médical News, Philadelphie, 1894) a publié un fait sous ce titre : 
€ Un cas de choc électrique de 4,000 volts; insensibilité à la douleur ». 

D'abord, choc électrique de 4,000 volts ; vomissements, sueurs, coma, face pdle^ 
dilatation et imm^obilité pupillaire, respiration stertoreuse et irrégulière, mort 
apparente, respiration artificielle, tractions rythmées. Puis le fulguré ne reste 
qu'un brûlé, 

L*indolence peut persister pendant toute la durée de la cicatrisation. (Britîsh 
médical, London« 1885.) 

Schield et Delpine ont examiné fous le microscope des coupes de peau brûlée 
superficiellement par l'électricité. Il n'ont rien trouvé de caractéristique pouvant 
distinguer des autres ces brûlures spéciales. 

f. n n*y a Jamais de fièvre ni de réaction locale quand les brûlures ne sont pas 
exposées à des infections ultérieures. 

g. Les escarres n'ont aucune tendance à l'élimination et présentent en tout cas 
une très*grande lenteur de détachement. 

h. La cicatrice est blanche, lisse, régulière, sans tiraillement, ou rosée. 

Entre les brûlures on trouve des espaces de téguments sains. (Dans un cas, 
après le huitième Jour, on a vu apparaître une atrophie musculaire progressive 
des deux membres supérieurs atteints.) 

Les phénomènes produits sur le système nerveux par l'électricité à haute ten- 
sion (1,000 & 5,000 volt?) se manifestent par : le choc électrique, les syncopes, 
l'arrêt de la respiration ou simplement l'hystérie comme à la suite des accidents 
de chemin de fer (Railway bram ou spîne). (Th. de Béraud.) 

CINQUIÈME PARTIE 

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX ET MICROSCOPIQUES 

Quittons la théorie pour revenir aux faits. 

Nous n'avons pas, eu occasion de faire l'étude micrographique de lésions lupo- 
siées en voie d'évolution sur la peau humaine. M. Daricr a fait des coupes dans un 
lambeau sphacélé qui s'était détaché de la vaste escarre périombilicale du ma- 
lade de M. Apostoli. Le microscope ft montré que la gangrène sèche était com- 
plète, M. Darier a pu le constater; il ajoute qu'il n'a pu remarquer aucune espècfi 
de signe, ni dans les vaisseaux, ni dans les nerf(>, ni en aucun point, qui ait pu 
lui faire penser que cette gangrène avait été produite d'une manière tout à fait 
exceptionnelle. Il y avait gaogrène totale du derme et de Thypoderme, mais c'est 
tout. 

C'est alors que nous avons songé» le D'* Oudin et moi, à meltro des animaux 
dans des conditions identiques à celles oii avaient été placés les sujets qui ont en 
des lésions cutanées radiographiques. De cette manière peut-être pourrait-on 
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saisir des* indications sur la cause des accidents et en tous cas étudier sur des 
coupes fraîches et faites, grâce à la biographie, au moment où les lésions confir- 
mées n'avaient f>as encore détruit les éléments anatomîques. 

Les examens microscopiques n*ont pas eu lieu systématiquement aussitôt après 
l'expof^ition aux rayons. 

Voici donc le résumé des expériences radiographiques auxquelles ont été sou- 
mis cobayes et lapins. Ce résumé a été fait par M. Gagnière, le distingué interne 
du service* 

Saint-- Lazare, service de M. le D^ Barthélémy, Résumé des expériences sur les 
cobayes. —■ Les expériences ont portésur cinq cobayes, trois angora et deux non 
angora* Les trois cobayes angora, portés à M. Darier, seront désignés sous les 
numéros i, 2, 3, d*après leur ordre de mine en expérience. 

!• CoBATB A (non angora). — 30 mars. Cet animal est exposé le 30 mars 1897 
à 2 centimètres de Tampoule, dans la région poi^térieure de la fesse gauche, pen- 
dant vingt minutes, sous la direction de M. le D' Oudin. 

Au bout d'un quart d*heure, Tanimal cherche à se déplacer et &it volte-face 
eomnle s'il avait dans la région radiographiée une sensation qu'il veuille suppri- 
mer. 

9 avril. Vingt minutes d'exposition dans les mômes conditions. Un peu d'inquié- 
tude à la fin. Aucun résultat avec ce cobaye. 

2« GoBAYB B (non angora; n<> 1 de M. Darier). — 31 mars*. Exposé trente mi- 
nutes par la fesse gauche à 10 h. 5 à un centimètre de Tampoule. Un peu de 
dyspnée au début et pendant toute l'expérience. A 10 b. 25, l'animal se déplace 
et devient distant de l'ampoule de 2 cent. 1/2; à 10 h. 30, la distance redevient à 
1 centimètre; à 10 h. 35, arrôt de l'expérience. . ' 

10 avril, j^emis en expérience pendant trente minutes. La fesse gauche presque 
en contact. « 

6 mai. Demi-heure de pose chez M. Oudin. L'animal ne semble pas incommodé 
pendant la séance. Il y a une notable élévation de la température sur la fesse 
gauche soumise aux rayons. 

10 mai. Le lendemain et les jours suivants, le cobaye semble soufirir dans la 
région exposée aux rayons et quand on excite la sensibilité (non spontanément). 
L'animal est porté à M. Darier. 

3^ GoBATB G (angora). — 8 avril. Ce cobaye est soumis aux rayons pendant une 
heure. 

30 avril. Ce cobaye femelle a mis bas trois petits qui n'ont pas vécu. (Pas de 
résultat sur le système pileux.) 

4« GoBAYB D (n<» 2 dé M. Darier; angora; coloré en bleu et rouge). — Exposé 
aux rayons pendant une heure, le 10 mai, à Saint- Lazare, et pendant une heure, 
le 12 mai, chez M. Oudin. 

5° CoBAYB E (n<> 3 de M. Darier; angora). — 26 juin. Ce cobaye est porté chez 
M. Oudin pour être soumis aux rayons intensifs pondant plus d'une heure. Donné 
à M. Darier. 

Résultats au 28 juillet 4897 (D^ Darier). — Cobayb i, exposé le 12 mai 1897. 
Aucune alopécie, aucun trouble de la santé. 

Cobatb 2 (frisé). — Exposé le 12 mai 1897, une heure au± rayons intensifs, fesse 
gauche. Quelques jours après en pleine fesse on remarque une croûtelle rou- 
gcâtre, superficielle (analogue à celle d'une brûlure) elle se détache au bout de 
quatre ou cinq jours. Hyperesthésie de tout l'arrière- train et d'une partie du dos 
sans paraplégie. 

10 juin. On remarque sur la hanche gauche une dépilation manifeste, à contour 
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géographique. Les poils tombeiït par grosses touffes, répiderme est squammeux» 
il n'j a pas de rougeur, pas d'escarre. Rien d'auormal ailleurs. 

12 juin. L'alopécie a p^u grandi. Biopsie d'un grand lambeau sur la face externe 
de la cuisse gauche pris sur la surface alopécique et comprenant une faible éten- 
due du bord couvert de poils. Biopsie idem sur la cuisse droite saine, en un point 
correspondant (pour comparaison). ^ 

15 juin. L'alopécie s'est étendue sensiblement et dépasse le bord de la plaie de 
1 centimètre environ, la suture a coupé la peau, la guérison se fait sans croûte. 

29 juin. Guérison de la plaie à droite : il s'est formé une zone d'alopécie large 
de 6 millimètres tout autour de la cicatrice nettement concentrique à celle-ci. Il 
n'y a plus de croûte à gauche, l'alopécie persiste. Une.croûte indique l'endroit de 
l'opération. 

Cette alopécie, à contours sinueux, irréguliers^ est absolument totale, en ce 
sens que pas un poil ne subsiste à son centre; en se rapprochant des bords, on 
voit reparaître d'abord quelques poils isolés ou en petites touffes. Ces poils vien- 
nent facilement à la traction; quand on les examine au microscope, on trouve 
leur extrémité bulbaire amincie, dépourvue de pigment, terminée par un bulbe 
plein très grôle; il en est, du reste, de même des poils caducs qu'on tire du cou 
ou de la tète ; toutefois, dans quelques-uns des premiers l'aminciFsement est 
moins progressif, le cône allongé, indice d'une atrophie un peu plus rapide : la 
différence est, en tout cas, peu marquée. La peau glabre est finement, très fine- 
ment squammeuse; elle est, en apparence, un peu plus épaisse qu'aillent^. La pig- 
mentation est très inégalement tachetée, comme ailleurs (le cobaye est tricolore, 
blanc, jaune et noir) non modifiée à ce qu'il semble. Pas de rougeur, pas de 
trouble de la sensibilité. 

24 juillet. L'alopécie de la cuisse droite a disparu, rayonnée parfaite. Â gauche, 
l'alopécie persiste. 

La tache mesure 10 centimètres sur i centimètres, elle occupe toute la face 
externe de la cuisse, s'avançant à 1 centimètre de la ligne médiane, la face externe 
de la jambe, respectant une manchette au-dessus du talon, prenant la peau dû 
flanc jusqu'aux côtes. Elle a donc pris encore de l'accroissement. 

Les bords ne sont pas très nets en ce sens que les poils reparaissent peu à peu. 
Les premiers que l'on rencontre sont grêles, courts, espacés, comme dans une 
tache de pelade en voie de repousse. Ils tiennent peu et viennent facilement à la 
pince (le cobaye perd d'ailleurs facilement ses poils même ailleurs). 

En regardant avec soin la tache, on y découvre environ, de centimètre eu cen- 
timètre, un ou bien deux ou trois poils, courts, grêles, très superficiellement im- 
plantés, très peu adhérents. Il y a donc un début très peu accentué de repoitsse^ 

La cicatrice de la biopsie est encore épaisse de ce côté et recouverte d'une croû- 
telle la guérison a donc été très notablement retardée. 

Lapin exposé le 28 juillet, aucune alopécie, aucun trouble. 

GoBATB 3, fHsé, exposé la première fois le 10 mai. Le résultat parait négatif. 

28 juin 1897. On remarque une plaque d'alopécie sur le flanc gauche (plus de 
deux mois après). Mêmes caractères que ci-dessus. On l'expose à nouveau 
une heure et demie, flanc droit et dos. 

28 juillet. Cette plaque persiste, agrandie (6 centimètres sur 3 centimètres. Il 
ne s'est rien produit sur la crête ou à droite de ce cobaye qui a mis bas, le 
7 juillet un petit qui trotte et va bien. 

GoBATS i, frisé, B. — Esposé le 28 juin, une heure et demie, dos et flanc 
gauche. 
28 juillet. Aucun résultat. 

Examen hislotogique des pièces biopsiques du cobaye n^ 2. — Les pièces 
fixées par l'alcool ont été incluses dans la paraffine et réduites on coupes colo- 
riées de diverses laçons (picrocarminate, hématéine, éosine, bleu de Unna etc.). 
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Les coupes de la peau alopécioe examinées comparativement avec celles de la 
région symétrique saine, traitée de la môme façon, montrent des lésions consi- 
dérables qu'on peut résumer «^mme suit : 

1* Épaisis&ement énorme de l'épiderme dans toutes ses couches; 

29 Absence des poils avec atrophie des follicules pileux, lesquels ont pour une 
bonne part complètement disparu. 

Si Ton passe en revoie les différentes parties constituantes du tégument, on 
relève les détails «aivants : 

ËPiDBRMB. — La couche cornée est épaissie dans dos proportions considérables, 
mais composée d^ cellules ayant leur structure ordinaire. Les couihes vivantes 
de répiderme, corps nvuqueux el couche granuleuse^ ont énormément augmenté 
d'épaisseur ; la mensuration, à Taide du micromètre ordinaire, permet d'estimer 
leur hauteur à dix ou quinze fois ce qu'elle est du côté sain. Les cellules compo- 
Banies sont de plus grandes dimensions, mais elles sont surtout beaucoup plus 
nombreuses : c*est ainsi que Ton trouve du côté malade, couramment dix à douze 
a^sise<^ de majpighiennes et de six à dix rangées de cellules chargées d*oléidine 
(kératohyaliDe), tandis que du côté sain, le corps muqueux se compose de deux 
ou trois rangées de cellules, et la couche granuleuse d'une seule rangée, rarement 
de deux. 

Les cellules du corps muqueux, étudiées individuellement, sont peu modifiées. 
Celles de la première rangée cylindrique présentent des figures .de karyokinèse 
en nombre modéré ; la partie extirpée étant blanche, elles sont peu chargées de 
pigment. Dans les rangées subséquentes, les cellules polygonales ont un proto- 
plapme, un noyau et des filaments d'union qui n'offrent rien de remarquable. Il 
n'y a que peu de migrateurs dans les espaces intercellulaire«:. 

£q approchant de la couche granuleuse, les cellules s'aplatissent et Ton voit 
apparaître dans leur intérieur des grains ou globules d'oléidine (kératohyaline) qui 
augmentent de nombre à mesure qu'on s'élève, en même temps que le noyau 
des cellules s'atrophie. 

L'éléidine de ces cellules est remarquable par le volume très variable, mais 
souvent gigantesque des grains autant que par leur abondance; il n'est pas rare 
de voir des cellules qui renferment un ou même trois ou quatre de ces grains 
ayant des dimensions voisines de celles d'un noyau de cellule malpighienne ; ils 
représentent sous forme de globes sphériques ou plus ou moins déformés, très 
réfringents, colorés vivement en rouge par le carmin, en bleu par l'hématéine et 
entouré d'une poussière de la même substance. 

Les assises inférieures de la couche cornée sont sous l'action du picrocar- 
minate, teintées en rouge en raison de la présence d'éléidine diffuse. 
- Follicules pilosébace's. — Dans la région examinée, les follicules pileux sont, à 
l'état normal, très rapprochés les uns des autres, rangés par petits groupée; sur 
chaque champ de microscope, avec un grossissement moyen, on aperçoit la coupe 
de huit ou dix poils. Aux follicules pileux sont annexées des glandes sébacées, 
assez petites, et des muscles lisses très grêles et, à ce qu'il m'a paru, inconstants. 

Sur les coupes de la peau alopécique, on no trouve plus un seul poil. Des fol- 
licules pileux, on ne trouve plus que des vestiges assez rares, un quelquefois, 
deux ou trois par champ de microscope, suivant les points. Ce sont de simples 
prolongements épidermiques coniques pleins, très effilés ou quelquefois renflés, 
«oit à leur extrémité, soit sur leur trajet par la présence d'un globe épidémique. 
Ils ne plongent guère qu'à une profondeur qu'on peut estimer à la moitié ou an 
tiers de la profondeur des follicules normaux. On ne trouve aucune trace de pa- 
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pilles on de bourgeon de régénération. Les globes épidermiques qu*ils con- 
tiennent sont en partie cornés, pour la plapart très riches en éléidine; quelques- 
uns renferment des masses irrégulières de pigment; d'autres fois le pigment est 
disséminé dans tout le cône. 

Il n*j a aucun vestige de glande sébacée ou de muscle pilaire. 

Les glandes sudoripares font défaut même dans la peau normale de cette région 
du cobaye. 

Dbbiib. -^ Les lésions du derme sont absolument minimes à côté de celles de 
répiderme. 

On constate seulement des cellules un peu plus nombreuses, une disposition 
rajonnée de fibres conjonctives et des fibrilles élaBtiques ^utour des follicules 
pileux rétractés et atrophiés. 

Les papilles du derme alopécique sont, corrélativement à l'épaisseur de Tépi- 
derme, plus hautes et plus larges, mais inégales; elles renferment par place des 
cellules pigmentaires. 

Le tissu conjonctif, le réseau élastique du chorion sont normaux. 

Les matzellen se voient en très petit nombre dans la peau altérée, de même 
que dans la peau saine. 

Les petits vaisseaux sanguins du derme sont normaux ainsi que les vaisseaux 
plus gros de Thypoderme. Je n'ai pu saisir aucune lésion des ramuscules nerveux 
sur mes coupes. 

II résulte des expériences et examens histologiques ci-dessus : 

\^ Que les rayons X (ou les eflluves électriques, voir Société de biologie, 
17 Juillet 1897), produisent sur la peau du cobaye dans des conditions impar- 
faitement déterminées et, de fait, d'une façon seulement inconstante une alopécie 
qni peut ne se manifester qu'un ou deux mois après l'exposition. 

2® Cette alopécie est brusque dans son apparition, progressive dans son exten- 
sion totale; quant à son degré, indépendante de toute escarre, fication, trouble 
de ^ sensibilité ou autre* 

3^ Histologiquement les poils qui tombent sont transformés en poils à bulbe 
plein sans atrophie très notable de leur portion bulbaire. 

La peau alopécique offre des lésions énormes de l'épiderme et des follicules 
pileux; le derme et les voies circulatoires ne semblent pas notablement affectés. 

L'épaisissement do l'épiderme dans toutes ses couches, l'augmentation colossale 
de l'éléidine (kératohyalîne), ainsi que l'atrophie extraordinairement marquée des 
follicules peuvent être envisagés comme résultant d'un processus de réaction 
contre un irritant d'une intensité peu commune et pour ainsi dire sans analogues; 
cet irritant parait exalter la vitalité des éléments épidermiques les moins diffé- 
renciés ou tout au moins différenciés dans le sens de la protection directe sans 
produire aucune névrose, même partielle de ces éléments. Les éléments diffé- 
renciés dans le sens des formations annexielles (glandes, poils, ongles} entrent 
, au contraire en régression et s'atrophient, sans qu'on puisse saisir le mécanisme 
intime de cette atrophie (nécrose, trouble vasculaire, oblitération, etc.). 

n n'est pas sans intérêt de faire remarquer que l'aspect nouveau que prend la 
structure de la peau de cobaye ainsi irritée, présente une certaine analogie avec 
celles d'autres régions du tégument de cet animal. C'est ainsi qu'au talon, par 
exemple, on sait qu'il existe normalement un épiderme tout aussi épais, avec une 
couche granuleuse presque aussi riche en éléidine, dépourvue de poils et de 
glandes ; les légères différences qui subsistent consistent dans la présence des 
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cônes épidermiquet, vestiges des follicules, dans rirrégularité des grains d*éléi- 
dine et dans la régularité moins grande des papilles. 

i^ Au point de vue thérapeutique^ Taction irritante spéciale des rayons X, pro- 
duisant l'alopécie temporaire, et l'hyperkératinisation avec éléidine pourra, ce 
me semble*, ôlre utilisée lorsqu^on sera parvenu à en rendre les effets plus con- 
stants, dans deux ordres de cas bien distincts. ^ 

Â. — Dans le cas où il y a un intérêt majeur à produire une alopécie tempo- 
raire, une élimination totale des poils et de leurs graines, tels que les cas de 
teignes tondantes, etc. 

B. — Peut-être dans les cas de parakératose persistante Téléidine fait défaut. 
Des essais dans ce sens semblent tout au moins Justifiés. 

' (France Médicale,) 

* 

Détermination rapide et précise de la position des corps vus dans 
les tissus à l'aide de la radioscopie, par le D^" S. Leduc, professeur à 
rÉcole de médecine de Nantes. 

On peut déterminer la position des corps vus dans les tissus à l'aide de la ra- 
dioscopie, d'une façon assez précise pour permettre au chirurgien de se diriger 
sûrement et sans hésitation vers eux. 

La méthode consiste à marquer sur la peau, à l'aide d'un crayon dermographi- 
que, les traces de deux ou plusieurs plans passant par l'objet dont la position se 
trouve déterminée par l'intersection de ces plans. Pour déterminer chacun de ces 
plans, passant par l'objet, ib suffit de marquer sur la peau trois points situés dans 
ce plan ; ce qui se fait très facilement de la manière suivante : l'écran étant ap- 
pliqué su^ la partie du corps à examiner, et le tube étant en marche, on aperçoit 
sur l'écran l'ombre projetée par l'objet, on glisse alors entre la peau et l'écrah 
une pointe métallique, l'ombre de la pointe se voit très nettement sur l'écran, on 
la fait coïncider successivement avec les deux extrémités du diamètre apparent de 
l'objet, et l'on marque sur la peau chacun des deux points ainsi déterminés ; on 
passe ensuile la pointe métallique de l'autre cÔ^é de la partie examinée, c'est-à- 
dire sur la peau, entre la partie examinée et le tube, et on la place de telle sorte 
que son ombre se projette sur Técran au milieu de la ligne joignant les deux 
points préalablement tracés; si l'ombre de la pointe n'est pas aperçue, on la rem- 
place par un disque métallique de diamètre convenable; le plan déterminé par les 
trois points ainsi marqués sur la peau, passe par le grand diamètre de l'objet. La 
même opération, répétée dans une autre direction, c'cst-à-dîre en déplaçant la 
partie examinée par rapport au tube, donnera un autre plan dont l'intersection 
avec le premier contiendra le grand diamètre de l'objet; si, au lieu d'un objet 
linéaire, on avait un objet à trois dimensions, plusieurs plans déterminés de cette 
manière permettraient d'en fixer exactement la position dans les tissus. 

Si Ton veut mesurer exactement la profondeur à laquelle se trouve le corps 
cherché, il «uffit de dessiner sur un papier la périphérie de la partie examinée, de 
mener sur ce dessin les traces des plans, les distances de leur intersection à la pé- 
riphérie sont les distances du corps à la peau. 

Les opérations que nous venons de décrire se font avec autant de rapidité que 
de facilité, quelques minutes suffisent pour préciser la position d'un corps étran- 
ger, et marquer au nitrate d argent, sur la peau, les points de repère qui devront 
guider le chirurgien. 

Nous avons efiectué de^ expériences en ûtisant enfoncer dans des pains des 
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corps métaUiques, et eu détermiDani leur position par notre méthode, nous avons 
toujours pu nous diriger vers eux par la voie la plus courte et la plus directe. 

Enfin, Tobservation que nous croyons devoir résumer^ nous a permis d*éprou- 
ver sur le vivant la valeur de la méthode. Un jeune homme de vingt six ans, en 
jouant avec une jeune ûlle qui tenait à la main uoe longue épingle à chapeau» fut 
piqué par celle-ci au tiers inférieur de la face externe de la jambe droite'; l'épingle 
resta brisée dans la main de la jeune ûUe; on en chercha la pointe dans la cham- 
bre sans la trouver; le jeune homme, quoique ne souffrant pas, fut consulter un 
chirurt^rien qui, après examen, lui' dit qu'ils ne devait pas avoir d'aiguille dans la 
jambe. Pendant vingt jours, ce jeune homme ne souffrit nullement et marcha 
comme à l'ordinaire; puis des douleurs commencèrent à se produire dans les mus- 
cles postérieurs de la jambe, et les douleurs augmentèrent, rendant la marche 
presque impossible. Nous vîmes le malade trente-cinq jours environ après l'acci- 
dent. L*examen radioscopique nous révéla immédiatement Texistence d'une longue 
aiguille dans les muscles postéi leurs de la jambe, au niveau du tiers supérieur; 
cette aiguille était dislanio de la peau d'environ dçux centimètres dans sa partie 
la plus rapprochée, et, rien autre chose que la douleur et la radioscopie ne révé- 
lait sa présence, elle était absolument insensible au palper; nous marquâmes sur 
la peau, par le procédé décrit, les traces de deux plans comprenant l'aiguille, et 
guidé par notre tracé, nous pûmes extraire, Fans aucune difficulté de recherche, 
une grosse épingle de cinq centimètres et demi de longueur, située dans la maî^se 
des muscles postérieurs de la jambe. 



Les rayons de Rôntgen comme moyen de diagnostic de rartério- 
sclérose, par le D"^ Cakl Beck. 

Le diagnostic de la sclérose des artères se fait. aisément, lorsqu'il s'agit d'ar- 
tères superficielles faciles à explorer; mais il n'en est pas de même pour les 
artères profondes. Il ne sufût pas cependant d'avoir constaté que les artères 
radiales ou temporales sont indurées pour conclure à la sclérose généralisée. En 
réalité, il est très important de pouvoir juger de l'état des artères dans les diffé- 
rentes régions, afin d'établir le nombre et l'étendue des foyers de sclérose. Le^ 
rayons de Rôntgen permettent d'explorer, à ce point de vue, les artères de pres- 
que toutes les régions du corps. 

L'auteur rapporte, à ce propos, l'observation d'un malade âgé de soixante-huit 
ans, opéré pour un carcinome du maxillaire inférieur. Les artères faciales et 
temporales n'étaient ni épaissies ni sinueuses. L'artère faciale, sectionnée au 
cours de l'intervention, était saine. Le malade ne se plaignait pas de palpltationi», 
ni de dyspnée ni de vertiges. Cependant, à la palpaiion, les aitères radiales 
paraissaient un peu épaissies. Pour juger de l'état des artères plus profondes, on 
fit la radiograj^hie de l'avant- bras, de la télé, du cou, de la région aortique et 
des cuisses. Les épreuves, très nettes, ainsi obtenues, ne permirent de constater 
de l'artériO'Sclérose qu'au niveau de l'avant- bras. 

. La photographie qui accompagne l'observation est des plus caractéristiques. 
On voit se dessiner l'artère radiale, d'autant plus divine te que le degré de la 
0alciû(iation des tuniques est plîis avancé. L'interosseuse antérieure se voit éga- 
lement, mais elle est moins nette. L'artério-sclérose paraissait donc limitée à ces 
deux vaisseaux, ce qui expliqua l'excellent état général du sujet et l'absence de 
palpilftUoi^ dâ dyfpnée et die vertiges. 

. - . (The NcW'Vorli Médical Journal.) 
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Emploi des rayons de Rôntgen en dermatothérapie. 

M.E. Schiffa dit avoir constaté que les rayons X constituaient un puissant 
agent thérapeutique dans certaines affections cutanées. Dans l'hyper trichose, la 
chute des poils peut être obtenue sans la moindre manifestation inflammatoire. 
De même dans le traitement du lupus, il^ est facile, au moyen des rayons de 
Rontgen, d'augmenter ou de diminuer à volonté l'inflammation nécessaire à la 
gnérison. 

Il est intéressant de noter que, avant de tomber, les poils deviennent blancs; 
tandis que la peau soumise à l'action des rayons X commence par brunir, et 
ne redevient blanche qu'au bout de deux ou trois Jours. Ce fait est dû à ce que 
les cellules qui produisent le pigment, subissent une série de modifications 
nutritives. 

Pour rendre l'épilation définitive, il est bon de soumettre de temps en ternes 
le sujet à une séance de radiographie. 

MtSchiff a présenté, en terminant, deux malades atteints de lupus chez lesquels 
il a obtenu une amélioration remarquable à l'aide de la lumière de Rôntgen. 

(Société impériale des médecins de Vienne,] 
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de la radiographie. (Soc. de méd., Ber- 
lin, 9 fév. 1898.) 

Bermuro (Oscar). — Ueber weitere Ge- 
sichtspunete zur Verwendung der 
Rôntgen- strahlen in der Médecin. 
(Corresp,-BlU, f, echweiz. Aerzte,, BaseL, 
15 déc. 1897, n- 4, p. 743-748.) 

Bertoloni e Avoledo. — Radiografia d*un 
proiettile nei cranio ed estrazione dello 
stesso. {Gazz, d. oep., Milano, 1897, 
XVIII, p. 737.) 

Bertrand (G.). — Corps étrangers des par- 
ties profondes ; manière de les localiser. 
{Lee rayent X, Paris, 19 fév. 1898, n* 3, 
p. 6.) 

— Action des rayons X sur le bacille de 
la tuberculose. {Rayon t A% Paris, 26 fév« 

1898, n' 4, p. 3.) 

Bianchi (A.). — Sur les changements de 
forme et de position du cœur, étudiés 
avec les projections radioscopiques et 
phonendoscopiques, (France méd., Pa- 
ris, 1897, XLVI, p. 641:.) 

BiANCuf. — Ueber die engen Beziehongen 
Zwischen der Projection der Organe 
mittelst Rontgenstrahlen und mitteltt 
des Phonendoskiops sowie ûber die 
Gesetze dieser beiden Methoden. {Ver- 
handl, d Cong, f. innere Ued.^ Wiesb., 
1897,XV, p. 563-571.) 
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BoAR (J.) und M. Levy-Dorn. — Zur Dia- 
gnostik von Magen- und Darmkrankhei- 
ten mitlels Rôntgenstrahlen. {Veut, 
med, Woch., Leipz. u. Berlin, 13janv. 
1898, n* 2, p. 18-19.) 

— Erwiderung zu Dr. Strauss's Bemerk- 
angen. [Zur Dia gnostik von Mdgen- un^ 
Darmkrankheiten mitteist Rôntgenstra- 
hlen.] {DeuL med. Woch., Leipz. et Berl., 
3feb. 1898, n* 5, p. 78.) 

BoNNARUE. — Contribution à l'étude de la 
septième cète cervicale; étude anato- 
mique; diagnostic clinique et radiogra- 
phique. (Th. de doct., Paris, 1898.) 

— Sur deux cas de septièmes côtes cer* 
vicales. (Let rayom X, Paris, 19 fév. 1898, 
n* 3, p. 34.) 

Bonnet (Léon). — Les rayons X de Rônt- 
gen; propriétés et applications. {Inde* 
pend, méd.y Paris, 15 déc. 1897, n*» 50, 
p. 393.) 

— Radioscopie et radiographie médicales. 
(Radiographie, Paris, fév. 1898, n' 13, 
p. 26-29.; 10 janv. 1898, n» 12, 2 rtg., p. 
2-16.) 

BoNoaio. — L'azione dei raggi Rôntgen 
8ui microrganismi. (BulL d. Soc. Lanci- 
giana d. otp. di Roma, 1897. XVII, 
p. 287.289.> 

BoRDiER (H.). — Ralentissement du phé- 
nomène de Tosmose sous Tinfluence des 
rayons de Rôntgen. (Ac des se, Paris, 
fév. 1898.) 

Bouchard. — Démonstration par la radio- 
scopie de l'ampliation des oreillettes au 
moment de inspiration. (Soc. de biol., 
Paris, 22 janv. 1898; Ac. des se, Paris, 
24 janv. 1898.) 

BoocHBRO.M. — Radiographie d'un grain de 
plomb dans l'orbite après blessure per- 
forante de l'œil. (Soc. d'ophth., Paris, 
7 déc. 1897.) 

Bourgade (E. de). — Corps étrangers de 
la main. (Rayons X, Paris, 26 fév. 1898, 
n« 4, p. 2-3.) 

Bourgade La Dardye (G. de) et L. Schmitz. 
— Petit manuel du radiologiste. 
(Rayon* AT, Paris, 5 mars 1898, n** 5, 
p. 2-3.; 26 fév. 1898, n» 4, p. 4.) 

Bozzolo. — Importance des rayons de 
Rôntgen dans l'étude de la physiologie 
et de la pathologie des organes intra- 
Ihoraciques. [Discussion.] (8* Cong. ital. 
de méd., Naples, 20-23 oct. 1897.) 

Braatz (Egbert). — Beitrag zur Himchi- 



rurgie Kugelextraktion aus dem Gehirn 
mit Hilfe des Rôntgenverfahrens. (Cen- 
tvalbl. f. Chir., Leipz., 8 janv. 1898, 
nM,p. 1-7.) 
Bhandt (Ch.). — A propos des effluves hu- 
mains. (Radiographie y Paris, 10 janv, 
1898, n" 12, p. 14-16.) 

— Dissémination des rayons X; emploi 
des écrans. (Radiographie, Paris, fév. 
1898, n° 13, p. 31-38.) . 

Bro.nson (E.-B.). — A case of dermatitis 
due to X-rays. (J. Cut. et Genito-Urin. 
Dis., N.-Y., 1897, XV, p. 478480.) 

Brun. — Épreuve radiographique de cal- 
cul de la vessie. (Soc. de chir., Paris, 
janv. 1898.) 

Budin (P.). — Photographie par les rayons 
X du bassin de Nœgelé. (ObstêlriqMe^ 
Paris, 15 nov. 1897, n* 6, p. 499^0.) 

Burgrart. — Démonstration eines kli- 
nisch und durch Radiographie dia- 

. gnosticirten Falles von Situs visccrum 
inversus. (Gesellsch. d. Charité- Aerz., 
17 juin 1897.) 

Buttner (0.) und R. Muller. — Technik 
und Verwerthung der Rôntgen'scher 
Strahlen im Dienste der ârztfichen 
Praxis und Wissenschaft. (Erfurt, 1897.) 

— Technik und Vemerthung der Rônt- 
genstrahlen im Dieuse der Arztlichen 
Praxis und Wissenschaft. (Halle a. S., 
Wilh. Knapp., 1897.) 

Calderini (G.). — Contributo allo studio 
dello svilluppo dello scheltro embrîo- 
nale dei raggi X. (Atti. d. Soc. ital. di 
ostet. e ginec, Roma, 1897, III, p. 213- 
215.) 

Cuàlupbky (IL). — Ueber die Wirkung der 
Rôntgen- strahlen auf das Auge und 
die Haut. {Centratbl. f. prakt. Augenh.^ 
Leipz., 1897, XXI, p. 234, 267.) 

Chanteloube, Descomps et Roulués. — De 
l'action des rayons de Rôntgen sur des 
poumons atteints de la tuberculose 
aiguë. (La Séroth. pr. et la Radioih., 
Paris, 5 nov. 1897, n» 2, p. 4-6.) 

Chicote (César). — Les falsifications de 
l'aliment; investigation au moyen des 
rayons X. (Rayons X, Paris, 5 fév. 1898» 
n- 1, 10 fig., p. 4-6.) 

CuiPAULT. — Diagnostic précoce des a(Tec- 
tions tuberculeuses du thorax par la ra- 
dioscopie. [Discussion.] (Acad. de méd., 
Paru, 21 déc. 1897.) 

CoLLws (W.-J.). — Removal of a buUet 
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from the thigh afier three years by the 
aid of X-rays. (Lancet^ Lond., 1897, II, 
4). 977.) 

CoRLETT (W.-T.). — DennatiUs foUowing 
the application of the X-rays. {Cleve- 
land M. Gaz., 1896-97, XII, p. 696-699.) 

CoRSON (E.). — Some huit» on X-ray work. 
{Giorgia J. M, ê S. Savatmah, 1897, I, 
p. 133-138, 1 pi.) \ 

Davidson (J.-M.). — Rôntgen Rays and lo- 
calisation. An apparatus for exact mea- 
su rement and localisation by means of 
Rôntgen rays. {BriL M. /., Lond., 
1898, n" 1931, p. 10-13.) 

Dkck (Cari). — Ueber den dlagnostischen 
Werth der Rôntgenstrahlen bei der 
Arteriosklerose. {Deut. mecL Woçh., 
Lelpz. u. Berl., 17 ffeb. 1898, n« 7, 2 fig., 
p. 106-107.) 

Despagnet. — Radiographie d'un grain 
de plomb dans Torbite après blessure 
perfoi-ante de l'œil. [Discussion.] (Soc. 
d'ophth., Paris, 7 déc. 1897.) 

Dkstot. — Ether iodoformé et insufflatioi^ 
en radioscopie. Fractures et luxations 
du grand os dans les tranmatismes du 
poignet. (Soc. d. se. méd. de Lyon, 
3 nov. 1897.) 

— Radiographie d'une fracture isolée de 
l'astragale. (Soc. nat. de méd., Lyon, 
22 nov. 1897.) 

— Fracture du scaphoïde reconnue à la 
radiographie. (Soc. nat. de méd., Lyon, 
20 déc. 1897.) 

— Rhumatisme et rayons X. {Province 
méd.^ Lyon, 1897, XI, p. 461.) 

— De l'emploi de la machine statique 
dans la production des rayons X. {Ha' 
diographie, Paris, 10 janv. 1898, n" 12, 
p. 9-11.) 

— Nouvelle application de la radiographie 
et de la radioscopie au diagnostic chi- 
rurgical. {Écho méd» de Lyon, 1898, n* 1, 

' p. 12-25.) 

— Fracture ancienne de l'astragale déce- 
lée par la radiographie. (Soc. des se. 
de Lyon, janv. 1898.) 

Dgyeke (G.) et AlbersschÔkbero. — Fort- 
schritte auf dem Gebiete der Rôntgen- 
strahlen. (Uamb., Lucos Grœfe et Sillem., 
1897, B. I, hft. 1.) 

DucROQUBT. — Radiographie de plusieurs 
cas de luxation congénitale de la han- 
che. (Soc. anat., Paris, 21 janv. 1898.) 

DuusTREY (F.). — Die Rôntgenstrahlen in 



der Unfallheilknnde. {MonaUch. f. Un- 
fallheilk., Leipz., 1897, IV, p. 333-336.) 
E.-P. — De l'action physiologique des 
rayons X employés contre la tuberculose 
pulmonaire. (LaSéroth.pr. etlaRadioth., 
Paris, n- 2, 5, p. 3-4.) 

— Les rayons X. [La Séroth, pr. et la 
Radioih,, Paris, 5 oct. 1897, n" 1, p. 3-5, 
2flg.) 

EvERSON (G.). — Unreliable X rays. {Am, 
Med.'Surg. Bull., New-Y., 1897, XI, 
p. 608.) 

Fknwick (E.-H.). — The Roentgen raya and 
the fluoroscope as a means of detecting 

. smail, deepiy placed stones in the 
exposed kidney. {BriL M. J.y Lond., 
1807, II, p. 1075^1077.) 

FoRSTBR (P.-A.). — La lumière de Moore. 
{Rayons X, Paris, 26 fév. 1898. n- 4, p. 
5-5, 5 fig.) , 

FovEAo DE CouRMKLLEs. — De l'cmploî des 
courants de haute fréquence; électro- 
statiques et radiographiques contre la 
neurasthénie et l'obésité nerveuse. (Ac- 
txialité méd,, Paris, 1897, LX, p. 167.) 

— Traité de radiographie médicale et 
scientifique. (Paris, Doin, 1897.) 

Frantsino (E..-J.)- — Rôntgen rays and 
their action' on the poison of rabies. 
(Protok. zasaid kaokazek med, Oàsh 
TiffiSy 1896-97, XXXIII, p- 600-609, 
2tab.) 

Frane (J.). — Ueber den Werth der Rônt- 
gen- Photographie bei der Diagnosc 
von Verletzungen. (ITmefwcA. XfiUh. d. 
fnsl, z. BehandL t). Vnfallverl», Breslau, 

1897, p. 18.) 

Gaston. — Rayons X. Un mot d'histo- 
rique. {Gaz. méd. de Nantes^ 1 janv- 

1898, le 8, p. 62-63.) 

Gatti (A.). — Ueber die Régénération des 
Sehpurpurs und ûber das verhalten des 
Pigment-epith^ls in der den Rôntgeos- 
chen strahlen ansgesetzten Netzhaot. 
{CentralbL f, Physiol., Leipz- u. Wieiu, 
1897, XI, p. 461.) 

— Sulla rigenerazione délia porporaesol 
comportamento dell, epilelio pigraen* 
toso nella retma esposta ai raggi <ii 
Rôntgen. {Oazz, d. ozp., Aliiano, 1897» 

VIU-IX, p. 985-987.) 
Gilbert, Garnier et Poumnel. — Étude 
d'un cas d*acromégalic à l'aide des 
rayons de Rôntgen, (ï>oc. de blol., Paris, 
29 janv. 1898.) 
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Glover. — Radiographie des cavités os- 
seuses de la face et du cr&ne. Le sinus 
veineux latéral de la dure-mère, le ro- 
cher et les trois étages de la base du 
crâne étudiés au moyen de la radiogra- 
phie dans leurs rapports avec la paroi 
crânienne. (Arch, de baryng,^ d*otol, et 
de rhinol,, Paris, 1897, X, n" 6, p. 715- 
728, 4 pi.) 

GocuT. — Therapeutische Verwendung 
der Rôntgenstrahlen. {Fortschr, a, d. 
Geb. d. Rôntgenstrahlen, Hamb., 1897, 
I, p. 14-32.) 

Gdillot (René). — Migration d'un sou 
da^ le tube digestif. (Let rayons -Y^ 
Paris, 5'fév. 1898, n» 1, p. 2-3, 3 Og.) 

Hansell. — The Rontgen rays in ophthal- 
mic surgery. (Ophlhalm, Seci, of Am. 
M, ^woc, july 1897; Am. J. M., Phila., 
1897, n*» 1, LXIV, p. 549-555.) 

Haskins (C.-D.). — Coal analysis by Ront- 
gen rays. (The Am. X-ray /., Saint- 
Louis, 1891, I, X, â'' 6, p. 136.) 

Hébert (Alexandre). — La technique des 
rayons X. Manuel opératoire de la ra- 
diographie et de la fiuoroscdpie. A Tu- 
% sage des médecins, chirurgiens et ama- 
teurs de photographie. (Paris, G. Carré 
etc. Naud, 1897, 8% p. 142, 10 pi.) 

Hbller. — Weitere Mittheilungcn^ uber 
einen Rail von chronischen Hudroce- 
phalus bei hereditarer syphilis und 
Démonstration einer Rôntgeophotogra- 
phie einer syphilitfschen Knochenve- 
rânderung. ( Verein /. inn. Med,^ Ber- 
lin, 6 déc. 1897.) 

— RôDtgenbild einer Periositis gummosa. 
{Verein f, tnn. Med,, Berlin, 6 déc. 1897.) 

Hendrix (L.). — Essais de thérapeutique 
chirurgicale par les radiations de Ront- 
gen. (Am. soc. belge d. chir., Brux., 
1897-98, V, p. 130-133.) 

Heî<drix et LoRTHOiR. — Des résultats obte- 
nus en chirurgie par les rayons X. 
(Ann, soc. belge de chir,, Brux., fô97-98, 
V, p. 101-129.) 

HoFPA (A.). — Ueber den Stand des Schen- 
kelkopfes bei der angeborenen HUft- 
luxation. (Fortschr, a. d. Geb. d. Rônt- 
genstrahlen, Hamb., 1897, 1, p. 2-4, 2 pi.) 

HoPFiuNN (A.). — Beitrag ZUT Verwendung 
der Rôntgenstrahlen in der innern 
Medicin. (Fortschr. a. d. Geb. d. ROntg., 
Hamb., 1897, 1, p, 893.) 

Jaïikav (L,). — Der Stand der Photogra- 



phie in ihrer Anwendung auf die Me- 
dizin. (Internat, phôt, Monatschr. /*. 
Méd., etc., Dusseld, 1897, IV, p. 170- 
172.) 
Jones (P.-M.), — X-rays and X-ray dia- 
gnosis. (J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, 

XXIX, p. 945.949.) 

Raulbars (N.-V.). — On some apparatus 
for the application of Rôntgen*s rays 
for surgical purposes. (Voyenno. med., 
J., Saint-Petersb., 1897, CLXXXX, med. 
spec, pt., p. 34-53, 4 pi.) 

Kelsch. — Diagnostic précoce des affec- 
tions tuberculeuses du thorax par la 
radioscopie. (Acad. de méd., Paris, 
21 déc. 1897.) 

KiBBE (A.-B.). — The utility of the X-rays 
in detecting et locating metallic par- 
ticles in thé eye. (Arch. ophth., N.-Y., 

1897, XXVI, p. 517-526.) 

KuMMELL. — Behandlung des Lupus mit 
Rontgens^ahlen. (Aerztl. Verein, Ham- 
burg, 14 déc. 1897.) 

— Die Bedeutnng der Rontgen'schen 
strahlen fur die chirurgie. (Arch. f. 
klin. Chir,, Berl., 1897, LV, p. 194-210, * 
3 pi.) 

KuTTNER (H.). — Ueber die Bedeutung der - 
Rôntgenstrahlen fur die kriegschirur- 
gie. Nach Erfahrungen im griech-tûr- 
kischen ki'iege. (Diss., Tûbingen, 1897.) 

•7- Ueber die Bedeutung der Rôntgenstrah- 
len fur die Kniegschirurgie. Nach Er- 
fahrungen im griechischturkischen 
Kriege 1897. (Beitr. s. klin, cAjr.,Tabing, 

1898, XX, H. 1, p. 167-230, taf. II-XIL) 
La radiographie au mo^'en de la machine 

^statique. (Cosmos, Ps^ris, 8 janv. 1898, 

n- 676, p. 38-39, 1 flg.) 
Lassar. — Influence des rayons-de Rônt- 

^en sur la peau. [Discussion.] (Soc. de 

méd., Berlin, 8 déc. 1897.) 
Law (A.-A.). — The applications of the 

X-rays to surgery. (Northwest, Lancet, 

Saint-Paul, 1897, XVII, p. 361-367.) 
Lecerche (L.). — Action des rayons X sur 

la chaleur rayonnée par la peau. [Abstr.]. 

C. R. Ac. des se, Paris, 1897, CXXV, 

p. é83.) 

— Action des rayons X sur Tévaporation 
cutanée. [Abstr.]. (C. R. Ac. Mes se, 
Paris, 1897, CXXV, p. 613.) 

Leduc (S.). — Détermination précise et 
rapide de la position des corps vus dans | 
les tissus à Taide de la radioscopie. 
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{Rev. d'hyg, Ihérap,, Paris, 1897, IX, 

p. 306-306.) 
Lencastrë (A. de). — Osteoperiostite limi- 

tada tefminando por suppuraçâo; cura 

pelos raios X. {Rev. poriugue$a de med. 

ê eirug. prat,, Lisb., 1897-98, II, v. 1, 

p. l-IO.) 
Leoxard (C.-L.). — The application of the 

Rôntgen rays to médical diagnosis. 

(y. 4m. M, Ais,, Chicago, 1897, XXIX, 

p. 1157.) 
Leray. — Les luxations et les rayons X. 

(Le9 rayon$ A', Paris, 19 fév. 1898, n*» 3, 

p. 1-2.) 
Levy-Dors. -— Ueber die unten dem Ein- 

fluss der Rôntgenstrahlen enstehende 

Hautverânderuûg. [Discussion.] {Berl. 

med. GesèlUch., 8 dé(?. 1897.) 

— Zur Diagnoslik der Aorten AneuryS- 
men mittels ROntgenstrahlen. (Vif* 
handl. cf. Cong. /*. innere Med,, Wiesb.f 
1897, XV, p. 316-324. 

— Zur kritik und Ausgetaltung des Rônt- 
gen verfahrens. {Deutiche med. U'ocA., 
Leipz. u. Berl., 1897, XXIII, p. 800.801) 

LoxDON (E.-S.). — Ueber einige ncue An- 
wendungen der Radiographie. {Internat, 
phot, Afonatschr. f, Med., etc., Dûsseld, 
1897, IV, p. 145-147.) 

J^Iaragliano (E.). — Sulla radioscopîa nor- 
male e patologia deir appare<:ehio res; 
piratorio e circolatorio. (Gat, d, osp,, 
Milano, 1897, XVIII, p. 111^1116; Ri- 
forma med., Napoli, 1897, XI 11, pt. 6, 
p. 738-741.) 

Haraoliano (M.). — Importance des rayons 
de Rôntgen dans l'étude de la physio- 
liogie et de la pathologie des organes 
intra-thoraciques. (8" Congr. ital. de 
méd., Naples, 20-23 oct. 1897.) 

Harie et Cluzet. — Premiers résultats 
électrothérapiques et radlographiques 
obtenus à TUôtel-Dieu de Toulouse. 
{Arch. méd. de ToiUaute, 1898, n* 2, 
p. 23-26.) 

3IBLZI (U.). — Llmportanza dei raggi 
Rdntgen nella practlca medico-chirur* 
gica. {BolL clin, scient» d. poliamb. di 
Milano, 1897, X, p. 37.) 

MENciiiRE (Louis). — De Tutilité du dia- 
gnostic radiographique dans certains 
cas d'exostoses juxta-épiphysaires. ( Tri- 
bune méd., Paris, 1898, n* 8, p. 145-147, 

2 ng.) 

Weuxier (Emile). — La lorgnette humaine 



Séguy brevetée ; appareil portatif pour 
la production des rayons X. {Rayons X, 
Paris, 26 fév. 1898, n* 4, p. 6-7.) 

MoNpROFiT. — Diagnostic précoce des 
affections tuberculeuses du thorax par 
la radioscopie. [Discussion.] (Acad. de 
méd.,21déc. 1897.) 

MoRAX* — Radiographie d'un grain de 
plomb dans l'orbite après blessure per- 
forante de l'œil. [Discussion.] (Soc. 
d'ophthalm., Paris, 7 déc. 1897.) 

Moftize (H.). — Sur un nouveau procédé 
de détermination de la position des 
corps étrangers par radiographie. (Ac. 
des se, Paris, 31 janv. 1898.) 

Nasse. — De la coxa vara étudiée par la 
radiographie. [Discussion.] (26** Cong. 
alL de chir., Berl., avril 1897, p. 21-24.) 

Obici (Giulio) e Bollici. — Applicazione 
dei raggi X alla diagnosi di sede dei 
corpi estranie délia testa e dei tnmorî 
intracranici. (Riv. di patol. nerv. e 
ment., Firenze, 1897, f. X, p. 433-440.) 

OuvER (C.-A.). ^ The value of repeated 
and differenUy placed exposures to the 
Rdntgen ray in determining the loca> 
tion of foreign bodles in and about the ' 
eyeball. (Ann. ophlh., Saint-Louis, 1897, 
VI, p. 764-766, l diag.) 

OuDiN, Barthélémy et Darier. — Ueber 
Veranderungen an der Haut den Bin- 
geweiden nach Durchleuchtung mit X- 
strahlen. fUbersetz. von J. Turkheimj. 
{Monatih. f. prakt. Dermat., Hamh., 
1897, XXV, p. 417-445.) 

Pavloff (E.-V.). — A propos of the appli- 
cation of Rontgen's rays in surgery. 
{Bolnitsch. gaz. Botkina, SaintrPetersb., 
1897, VIIl, p. 1449, 1499.) 

PÉcniN. — Radiographie d'un grain de 
plomb dans l'orbite après blessure per- 
forante de l'œil. [Discussion.] (Soc. 
d'ophth., Paris, 7 déc 1897.) 

Perrée. — Étude des rayons de Rôntgen 
appliqués aux expertises médico-légales. 
(Th. de doct., Paris, 1897-98.) 

Perrin (J.). — Rayons cathodiques et 
rayons de Rôntgen; étude expérimen- 
tale^ {Ann, de cfUm. et phye., Paris, 
7 sept. 1897, XI, p. 496-554.) 

PoTT (F.). — Corcerning the action of X- 
rays on cultivations of tuberclc bacillos. 
(Laneel, London, 1897, II, p. 1314.) 

Pbentice (A.-D.). — Notes of two cases of 
aortic aneurism disCorvered byaidof 
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the Rontgen rays. (Occtd. Af. Time Sa- 

cramenls, 1897, XI, p. 497.) 
PuJOL Y Camps (F.). — Radiografia torar 

cica; tuberculosis pulmonar* {Gac, med. 

cataL, Barcel., 21 enero 1898, n" 494, p. 

33-36, 1 fig.) 
QuÉNU. — Application «des rajrons Rontgen 

au diagnostic des traumatismes dn 

coade. {Rev. d'orthopédie, Paris, 1 juil. 

1898, nM, p. 241.) 
Radiograph of the mururoified foot o^ an 

Egyptian princess^Cr^ Am, X-ray. y., 

Saint-Louis, déc. 1897, 1, n» e^, p. 137 

Régnier (P.) et Glover (J.). •— Recherches 
anlitomo-chirargic^les au moyen de la 
radiographie des cavités osseuses de la 
face et du cr&ne, sinus veineux de la 
dure-QDère dans leurs rapports avec la 
paroi crânienne. {Gaz, des hôp,, Paris, 

1897, XX, p, 1009-1011; Indépend, méd., 
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MÉTHODE ET APPAREIL . 
DE RECHERCHE DES CORPS ÉTRANGERS DANS LE CRANE ^*> 

Par M. Gaston CONTREMOULINS, 
préparateur à la Faculté de Médecine de Paris. 



J'ai l'hûûQËUr de vous adresser, ci-après, monsieur le rédacteur en chef, 
comme je vous Ta vais promis, avec la description de mon appareil, la critique 
technique de celui de M. le D' M^rgier, dont vous venez def publier la des- 
cription ^ et je regrette d'être obligé de donner à ma communication tous les 
caractères d'une revendication et d*une protestation ; mais j'y suis contraint 
par les condiUona dans lesquelles a été faite la présentation du D*" Mergier, 
présenlaliOQ dont vous avez publié le compte rendu avant la description de 
son appareil. 

Ha ravendicalionj légitimée par la date de mes premières communications 
uu sujet de ma méthode, ne peut faire l'objet d'aucun doute. Quant à ma 
proteatation, elle est motivée par des considérations qui vont ressortir de la 
critique même de Tappareil du D*" Mergier ; c'est donc par cette critique que 
je dois commencer. 

L'appareil du D^ Mergier, suivant sa propre définition, est créé « pour 
déterminer la position exacts des corps étrangek^d dans les tissus », mais les 
communications qui ont été faites sur les opérations que cet appareil aurait 
permis de tenter ne concernaient que des projectiles logés dans la tète. Je ne 



(1) La description de la méthode, de M. Contremoulins était attendue avec impa- 
tlenct et a été souvent demandée à notre distingué collaborateur, qui a bien voulu en 
résenr^tr la primeur à la Revue illustrée de Polytechnique, 

Cet aiticle est extrait de la Revue ittustrée de Polytechnique, 
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considérerai donc que ce genre de recherche, me réservanl, au besoin, d*ap- 
précier la valeur de rinstrument au point de vue d'autres localisations. 

Dès Tabord, je suis dans la nécessité de i>rolester contre la qualification 
d*EXACTB prêtée par M. Hergier à sa détermination, parce qu^elle ne peut pas 
être exacte de la façon qu'il indique. Ce fait primordial résulte, en effet, de 
sa description même. 

Dons la description de la technique expérimentale de son procédé, M. lier- 
gier dit en propres termes : t L'immobilité étint recommandée au sujet, on 
fait fonctionner le premier tube, etc. ». Or^ cette recommandation seule met 
à néant l'exactitude affirmée par l'auteur, car il est bien évident que s'il ne 
peut avoir recours qu'à la ^persuasion pour obtenir cette immobilité cAso- 
lumenl et rigoureusement indispensable, tout l'échafaudage de ses opé^ 
rations s^écroule. Du re te, rien dans l'appareil du D*" Mergier n'est Aût pour 
réaliser cette immobilité. 

Même avec un puissant effort de volonté et dans les conditions les plus 
favorables, un sujet sain est dans Timpossibilité absolue de garder Timmo- 
bilité rigoureuse que la détermination bxâCtb exige. Ou ne peut donc l'at- 
tendre dun malade qui a les plus grandes chances de se trouver atteint dans 
la partie de son organisme où la présence d'un corps étranger peut occa- 
sionner les plus grands troubles et où la pratique démontre journellement, 
en effet, que des désordres nerveux profonds soat trop fréquemment la con- 
séquence de tels accidents. 

L'exactitude fait, en outre, défaut à la méthode du D*" Mergier, par la façon 
même dont il prétend déterminer rem;4acemenl du corps étranger recherché : 
Eu admettant un instant qu'il ait pu obtenir par la seule persuasion Timmo- 
bililé du sujet, il lui faudrait encore connaître l'emplacement exact de deux 
points : !<» le point d'émission des rayons X (c'est-à-dire le foyer exact du 
tube) ; 2*» le point sur la plaque où l'ombre du corps étranger a été projetée. 
Or, de ces deux points, le D*" -Mergier, par son procédé, ne petit connaître 
exactement que le second (en supposant toujours que le sujet n'ait pas boiigé, 
ce qui est impos.sible sans une contention matérielle qu'il ne réalise pas). 

Pour se renseigner sur la position du point d'émission des rayons X, il se 
contente, effectivement, de mesurer les distances qui séparent ses tubes sur 
un support fixe où ils se déplacent en s' écartant l'un de l'autre, à sa volonté, 
dans un plan invariable, toujours à la même distance du sujet. 

Il représente, de plus, dans ses figurés, des tubes Colardeau, et j'ai peine 
l'en croire, car, avec ces tubes, il lui faudrait soumettre le malade à des 
heures consécutives de pose... condition encore plus inconciliable avec Tini- 
mobililé, par persuasion, qu'il indique. J'incline donc à croire plutôt qutl 
opère avec de gros tubes sur lesquels la détermination exacts du foyer est 
encore plus irréalisable par de simples mensurations que sur les plus petits 
tubes employés en radiographie. 
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Ea réalité, la détermination exacte de remplacement du foyer d'on tube 
-n'esf possible que d'une seule façon : celle que j'ai indiquée dans ma métlioJe 
(et sur laquelle je reviendrai plus loin), et je conçois fort bien pourquoi 
M. le D** Mergier ne l'emploie pas. 

Enfin, la détermination du D** Mergier n'est pas exacte, parce quVlle ne 
donne pas le véritable emplacement du corps étranger dans la tète, maisi âcu- 
Jeoient la position de ce dernier par rapport à la plaque photographique [en 
admettant toujours et l'immobilité, et la détermination de remplacement du 
foyer des tubes, conditions indispensables que nous savons, au coniraire, 
n'être pas acquises). 

Ainsi, la détermination du D^ Mergier ne pourrait être exacte, si ecâ condî^ 
tions étaient remplies, que dans le cas où la projection du corps étranger 
serait en rapport avec Tun des points de contact de la tète et de la plaque. 

Mais toutes les fois que la projection des corps étrangers sera faite en regard 
de points du crâne pîus ou moins éloignés de celte plaque, il faudra leiiir 
compte de celte distance partielle pour la déduire de la distance totale. Or, 
comment la pourra -t-on mesurer? Le plus pelit mouvement du sujet rendra 
celte mesure exacte impos-ib^e, et Ton ne pourra jamais le replacer exac- 
tement dans la même position. Il est bien évident que ces appréciai ions de 
distances partielles sont pratiquement tout à fuit irréalisables et qu'il serait 
puéril d'insister à ce sujet I 

Ainsi, encore une fois, en admeltant, ce qui n'est pas, que cette déler* 
mihation Irop insuffisante soit juste, elle ne permettrait au chirurgien d'opérer 
([u'en s'en rapportant à ses connaissances anatomiques et à son apprécia lion 
individuelle, ce qui est, dans la pialiquo, tout à fait dangereux, par défaut 
de précision, pour nombre de cas, comme nous en donnerons la preuve plus 
loin. 

Au surplus, pour faire une critique technique complète de Tinstrument du 
D*" Mergier, il faudrait écrire un trop long mémoire, et je crois avoir assez 
indiqué les défauts énormes et capitaux qu'il présente. Il me suffira riiairi- 
tenant de décrire ma méihotle et mon appîreil pour achever de démoiiUer la 
légitimité et la nécessité de ma revendication et de ma protestation. 

Avant d'aborder la descripHon détaillée de mon appareil, je crois néces- 
saire d'en exppser d'abord la théorie, à l'aide d'une figure schémaliquei pour 
rendre sa compréhension ^ilus facile aux personnes les moins familiarisées 
avec ce genre d'instrument. 

Théorie. — Étant donné une tôle (fig. 1) contenant un projectile X, 
voici comment nous déterminons la position exacte de ce dernier par rapport 
•auEquelelte : 
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Sur" trois points quelconques du squelette de la face, nous appliquons les 
extrémités des trois branches d'un compas a, b, c, qui est relié au support 
en a\ b\ c', portaçt, à droite, la plaque pholographique E. E' et, à gauche, 
les deux tubes de Crookes L. L*, maintenus également dans des rapports^ 
constants avec la plaque et la téie. 




Fig. 1. 



Si nous actionnons tour à tour, ou simultanément, ces tubes, nous voyons 
qu'ils viennent projeter Tombre du projectile X en deuir endroits différents 
sur la plaque E. E' (les endroits que nous avons désignés sur la figure i 
par les lettres p. p' pour le tube L.- et p' p'" pour le tube L'). 

Or, si nous pouvons ensuite déterminer exactement dans Tespacë rempla- 
cement des deux sources de production des rayons X, d'une part, et d'autre 
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parf, si nous pouvons perforer la plaque sensible aux centres, en / et l\ des 
ombres portées sur le projectile, nous aurons ainsi ta iK>sslbiHté de meoer 
deux droites allant de chaque source lumineuse au centre de cbaqiie pro- 
jection. 

Et ces deux droites viendront se couper en un point qui sera le centre du 
projectile. 

Dans de telles conditions, supposons qu'il nous soit p^jsaible d'enlever la 
tète de ce dis|)Ositif, sans modifier en rien les rapports du compas repère de 
la face, des detix tubes et de la plaque photographique. Il est bien évident 
que si nous tendons alo:s deux fils allant des fujt^rf^ des tubes aux centres 
des ombres projetées par eux. nous aurons^ avec la plus parfaite exactitude, 
la position du centre du projectile par rapport à la face du sujet : c'est-à-dire 
aux extrémités des trois branches du compas représentant la position de 
cette fade dans Tespace au moment de Tobteniion des épreuves. 

Enfin, si nous relions au corps du compas Une aiguille venant relever la 
josition de Tinterseclion des fils, c'est-à-dire du centre de la balle, nous 
aurons tous les éléments nécessaires pour localiser exactement remplacement 
de celle-ci. 

Telle est/ en résumé, la théorie de la méthode. MalUenreusement, son 
application n'est pas aussi simple, en pratique, et, pour réaliget- la précision 
que nous venons de poser en principe, il faut recourir à des dispositifs assez 
compliqués paroe qu'ils peuvent seuls assurer celte rigourejtse précision. 

Pour obtenir Timmobilisation absolue de la tête par rapport aux différents 
organes de Tappareil, ou plus exactement TimmobilisatLon des dilférents 
oiganes de Tapi^aréil par rapport à la tôtc, car, dans la pratique, il est néces- 
saire de laisser au sujet la liberté dé certains mouvements du corps sans que 
rimmobilisation des parties à radiographier en soient influencées, pour 
réaliser,, disons-nous, celte immobilisation locale, nous avons eu recours à 
un scellement de cet appareil sur la tête. 

La figure 2 montre comment, à Taide de gabarits de bois, nous relions 
le bâti de Tappareil au crâne par Tintermédiaire d'un scellement au plâtre. 

Grâce à ce scellement, Tadhérence est telle que le sujet, s'il est impres- 
sionnable,^ peut s'agiter, avoir des soubressauts occasionnés par des bruits 
extérieurs (éclats que donnent les interrupteurs ou les étincelles qui peuvent 
jaillir entre les paratonnerres de la bobine) ou par toute autre cause, sans que 
les rap[)orts de la léle avec les organes du dispositif eu soient aucunement 
modifiés. 

Il va de soi que l'appareil est aussi construit de façon à pouvoir s'équilibrer 
sur les tètes les plus variées. 

En ce qui concerne les femmes, la chevelure n a pas besoin d'être rasée 
pour permettre le scellement au plâtre. Il sulfil, pour la conserver, si l'opé- 
ration n'exige pas qu'elle soit sacrifiée en tout ou en partie, de renglober 
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datas de la paraffiue et de faire le scellement sur le bloc ainsi Cdi mé, l'ensemble 
présentant toute la fixité requise pour assurer. Timmobilité. 

La Ggure 2 montre Tappareil au complet pour la prise des épreuves 
radiographiques. Dans le fond se Voit le châssis photographique^ 

A Tavant de Tappareil, le compas repère, relié, en haut, au bâti, est en bas 
maintenu par une équerre Axée sur le châssis. De cette manière, le compas 
((ui prend les' points de repère sur la face peut être fortement appliqué^sur 
celi^ci, de façon à comprimer au maximum les téguments. 




Fig. t. 

Les branches du compas repère sont indépendantes entre elles pour deux 
l'aîsons : !« pour permettre d'exercer une pression suffisante et égale, pressioa 
qui ne serait pas assurée si le compas était d'une seule pièce, ce qui pro- 
duirait des erreurs au moment de rapj)lica(ion du compas d'opération ; 2* afin 
de laisser la faculté de le placer à volonté sur les points du squeielle de la 
face les plus favorables (ces points étant variables suivant les sujets). . , . 

Les points de contact de ces branches avec la face sont ensuite marqués 
sur la peau d'une iaçon indtlébile au moyen d'un latouage particulier, plus 
prècis que les tatouages par les procédés habituels. Grâce à ce tatouage, on 
a donc une sécurité absolue quant à l'exactitude du repérage du compas 
d'opération, dont nous parlerons plus loin. 

Enfin, en avant, les deux tubes de Crookes sont également reliés au bâti 
par deux supports métalliques qui les rendent oiientables suivant les 
besoins. 

On peut donc, en se reportant à la Ggure 1, constater que toutes, les 
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donnêeâ indiquées dans Texposé Ibéorique se Irouvenl réalisées en laiit 
qu'immohilisitioïi de lappareil jmr rapport à k lète, 

L ubîigaliou de recevoir séparément les épreuves radiogtuphiques fait naître; 
alors la première difficulLé de repérage des épreuves de ces radiographies 
entre elles. Nous avons résolu ce problème en munissant le cbàssis photo- 
graphique de points de repère inlérîeurs j^anicuîiers. 

Ces points de repère cunsi soient en huit petits crans métalliques servant de 
buVoirs à k plaque et percés de petits trous. Ces butoirs forment une impres- 
sion en clair sur les clichés, et 4e petil trou qu'ils portent se traduit, au con- 
traire, en noir< 

Bans Teipoëé théorique de la méthode, noua avons dit que nous perforions 
la plaque sensible au centre des ombres projetées piir le projectile radiogra- 
phique. Dans la pratique, cette opération serait diflicile, et nous remplaçons 
la plaque photugra[ihique par une plaque de zinc sur laquelle nous repérons 
les épreuves des deux radiographies faites comme nous allons Texpliquer 
plus loin. Il est bien eniendu que la plaque de zinc dont II s agit vient 
prendre exactement dans le chsVssis la place de la plaque photographique et 
qu^elle se fixe même dans cette position à l'aide de vis passant par les trous 
des butoirs et par des troas percés en regard de ceux-ci. ^ 

Dans ces d Limiers trous de la plaque de zinc, percés d'avance, on a ptaeé, 
au préalable, de petites goupilles sur lesquelles on a pu enfiler par des trous 
pmtiquês à IVmporte-pièce dans les é|ïreuves, à la place des points ooirs 
formés par les trous des butoirs, les deux épreuves, de façon à pointer tour à 
tour sur la plaque de zinc les centres des ombres radiographiées. 

11 ne reste plus alors qu*à remplacer le pointage pîir uo trou conique, 
propre à laisser jiasser en son sommet un fil fin, , 

A cet effet, nous employons un foret iriangulaire (en langue d*aspic), en 
interposant sous la plaque de zinc une feuille dû verte qui limite la percée de 
loatil et réduit au minimum voulu la finesse du trou. 

Avant d'effectuer ces dernières opérations, et qu md îes deux radiographies 
du sujet ont été exécutées, pour dégager la télé du bàli, sans dérégler -ses 
divers organes, on dévisse le compas de repère que l'on en 1ère d'abord d'une 
pièce et que Ton dépose sur un supj.K>rt ad hoc [ce compas peut, plus tard, 
reprendre mécani(]uenient sa place). 

On retire ensuite les vis qui relient le bâti aux gabarits, et quand ce bâti 
est libre, on enlève d'avant en arrière et de bas en haut tout Tensembie de 
TapparciL 

Les gabarits restent donc ainsi sur la tète du sujet avec le sccUenienl plâtré. 
On pratique aussitôt le tatouage, et dès qu'il est achevé, l'on peut décoller 
d'un seul coup la calotte plâtrée de façon à remettre en complète liberté la 
personne radiographiée. 

Dès lors, il ne nous manque plus qu'une seule donnée complétant les élé- 
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menls nécessaires pour la déterminalioa eiacle du ou des corps étrangers 
recherchés, et celle donnée, c'est la position exacte dans l'espace, c'est-à-dire 
par rapport au bâti, des foyers d'éuiission des rayons X. 

Les tubes de Giookes qui existent actuellement et qui peuvent seuls per- 
mettre de radiographier, sans une trop longue durée de pose, les parties 
épaisses du corps, comme le crâne, sunt des tubes à grande capacité (c'est- 
à-dire de gros tubes). 

Ceux que nous avons choisis pour nos opérations, parce qu'ils sont plu» 
pénétrants, quoiqu' ayant un foyer très fin, sont les tubes Villard (1), que 
construit M. Chabaud. Outre leur volume relativement réduit, car ils ne 




Fig. 3. 

mesurent que 6 à 7 centimètres au niveau de Tanode, ils sont plus légers 
que les tubes allemands et surtout fort bien centrés, ce qui permet une mesure 
préalable très approchée de leur foyer exact. 

Pour cette mesure préalable, dout on appréciera bientôt l'utilité, nous em- 
ployons le dispositif représenté dans la figure 3 (2). II consiste en un support 
métallique articulé et relié au bâti, que nous amenons dans une direction 

{1) Ces tubes sont en outre munis maintenant d'un régulateur de vide, que Ton 
actionne pendant la marche du tube. 
. L'organe dont il s*agit se nomme osmo-rëgulateur. 

(2) A l'époQue où les photographies qui servent à cette description ont été faites, les 
tut>e8 Villard n^existaient pas encore et, d*autre part, nous n'avions sous la main 
qu'un tube Focns-Chabaud ; il faut donc en tenir compte et ne pas oublier que le tube 
représenté dans cette Hgure ne serait pas suffisant pour obtenir une bonne radiogra- 
phie du crâne. 
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parallèle à Taxe du tube;- ce support porte deux poiûtes qu'un conduit aux 
•eirtrémilés du lube, de Taçon à relever Taxe de ce dernier^ et une iroisîème 
braocbe, percée à son extrémité d'un petit œilleton. Au moyen d'une pioce à 
coulisse et d'une bague de buttée, nous amenons rexlrémilé de celte irôi- 
:sième branche en contact avec la paroi du lube et au nireau du milieu de 
l'anode, fiauieur du foyer supposé (démission des rayons X, On conçoit 
qu'en tendant un fil entre les deux pointes de ce supporl el en le faisant 
passer par l'œilleton de la branche centrale, il n'y a plus qu'à tendre ce fil, 
après avoir enlevé l'ampoule, et amener rœitleEon dans Taxe du tube pour 
avoir, par cet 'œilleton, la position supposée du foyer. 




Fig. 4. 

Ces opérations ne doivent être faites, naturellement, qu'après celles que 
nous allons décrire plus loin et qui çnt pour but de déterminer non plus le 
foyer supposé, mais le foyer sxAcr des points d'émission des rayons X. 

Elles ont, en effet, seulement pour but, comme on verra bientôt, de faci- 
liter, dans la pratique, la détermination du foyer exact, el démontrent, en 
outre, combien, tout en ne fournissant qu'une indication très approchée, 
elles sont plus précises, quant au résultat, que toutes les mesures qu'on 
pourrait prendre d'une autre manière, comme dans l'appareil du D»* Mergier, 
par exemple. 

Ceci posé, revenons à la détermination du foyer exact qui nous fait défaut. 

Même avec les tubes d'un volume réduit que nous venons de décrire, nous 
n'arrivons qu'à une indication très approximative de remplacement exact du 
foyer d'émission des rayons X, parce que ce foyer se trouve sur l'anode (ou 
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.anlicaiholt*) du tube, en, un point qu'il est impossible d'apprécier exac- 
lepient et auquel on ne peut accéder. 

Mais nous y parvieadrons. sûrement, si nous pouvons prendre sur le trajet 
Ses rayons X allant du tube à la plaque sensible des points intermédiaires 
qui nous permettront de former, en prolongeant les dioites^qui les réuniront, 
un cône dont le sommet sera justement le centre du point d'émission des 
rayons X. 




Fîg. 5. 

Pour ce faire, nous interposons entre les lubes et la plaque sensible une 
plaque.de cuivre de 5/10*» de millimèlre d'épaisseur (l) reliée au bâli par des 
vis, comme le montrent les figures 3 et 4. Celle iilaque de cuivre esl peicée 
de trois trous par lesquels les rayons X vont impressionner follement la 
plaque sensible et former sur elle des images agrandies de ces irous. 

(1) Cette faible épaisseur est nécessaire pour que (a plaque de cuivre soil traversée 
en partie par les rayons X, afin que les butoirs donnent une image nettement visib'o 
pour permettre le repérage sur la plaque de zinc, comme nous l'avons indiqué plus 
haut. 
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Nous relevons les ceulres de ces images sur la plaque de zinc— procédé 
déjà décrit — et nous vissons celle plaque de zinc dans le châssis plioLo- 
graphique sur les œîllelons des bulolL'S. Ainsi, celte pîaque porte alors loua 
les centres des projecUons qui sont nécessaires : 1^ pour la détermi nation dea 
foyers exacts ; 2** pour la déterminalion des corps étrangers. 

Alors, nous faisons passer des fils par les centres des images des trous de 
la plaque de cuivre, figure i (sur la plaque de ziûc), cl par les ceutres des 
trous correspondants de la plaque de cuivre (plaque coulriiie). Si on lend ces 
fils, ils ee croisent au delà de celle dernière [fïg. 3 et 4] en un point qui 
est le sommet du cimc cliercbo, c'esl- à-dire le jmnl exact du ceî4TRB dti 
foyer d'émission des rajoiis X, qu'il fallait déterminer. 

Dans la pratique, il serait malaisé à une personne seule de tendre lous ces 
fils à la fois et de régler, en même lenijis, les [ûèces métalliques de Tappareil 
qui doiveût les réunir en leur point d'ititersection pour garder d'une façon 
précise dans resjtace remplacement de ces foyers par rapport à l'ensemble de 
Tap pareil. C'est pour faciljier celte opération que nous avoua créé le dispo- 
sitif piècédemmeiil décrit avec lequel nous déterminons le foyer d'émission^ 
non t>as cxaci, mais supposé des rayoas. 

Ce dispositif de recherche très approché étant placé, comme noué Tavons 
indiqué, pour cliaijue tui>e, il nous devient très facile, en iaisanl passer les 
fils de chaque prujeci ion radio^raphique par FœtUeton correspondant du dis- 
positif de chaque tube, de corriger, par de légers et rapides déplacements de 
cet œllîetûû, l'écarl qui existe ioujoiirs dans la réalité entre le foyer ap- 
proximatif el le foyer réel, que les fils sont seuls capables do bien indiquer. 

Quand les deux foyeri ont été, ainsi, bien rigoureusement retrouvés, il 
n'y a plus qu'à supprimer les fils et à enlever la plaque contrôle pour tendre 
de nouveaux fils allant des foyers. des tubes aux cenlres^des projections des 
ou du projectile, ou corps étranger, pour obtenir le point d'intersection de 
ces fils, qui est le point exact où se Irouye lo corps étranger, par rapport à^ 
la tête et aux différents organes de l'appareil. 

Daûs l'espace, les fils doivent s'entre- croiser en se louchant, mais sans se 
soulever réciproquemeul cl sans s'écarter Tun de Taulre à ce point d'entre- 
croisement. 11 convient de noter ce détail, car, celle précision dans rentre- 
croisement est un moyen de contrôle important, puisqu'il permet de vérifier 
le parfait réglage de riustrument. Si les fils s'écartent l'un de l'autre au lieu 
de se toucher ou s'ils se font dévier réciproquement, on en doit conclure que, 
par une maladresse quelconque de Topéralèur, l'une des opérations précé- 
dentes a été mal faite el doit être recommencée. 

Nous avons, â ce temps particulier de rappUcalion de la méthode, rempla- 
cement précis du centre du corps étranger par rapport à tous les organes de 
lappareil et celui qu'il occupait dans la tète au moment pîi elle a été radio- 
graphiée; il ne nous reste donc plus qu'à replacer le compas repère sur le 
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bâti, à la place qu'il occupait au momeDt des radiographiés', pour avoir cet 
emplacement cherché en présence des points de repère pris sur la face, points 
qui représentent aux extrémités des branches du compas repère, comme la 
tète elle-même ou, plus exactement, comme le moulage en creux de la face 
du sujet. 

Inversement, pour relever à présent, par rapport au compas repère, les 
centres des corps étrangers, nous ajoutons à ce compas siur la colonne support 
autant de bras supplémentaires munis d'aiguilles qu'il y a de corps étrangers 




Fig. 6. 



à relever, et Ton règle la position de chacune de ces aiguilles de façon à ce 
que leur pointe soit en contact avec le croisement de &ls qui marque le 
centre de chaque corps étranger (fig. 5). 

Le compas repère, ainsi muni des derniers bras supplémentaires dont nous 
venons de parler, représente ce que sera le compas d'opération et pourrait 
même eu tenir lieu si, dans la pratique, il ne convenait pas de le remplacer 
par un instrument spécial, facilement slérilisable et se prêtant mieux à tous 
les emplois qu'il faut prévoir pour des opérations chirurgicales aussi délicates 
que celles qu'il est appelé à autoriser. 

Ainsi, le compas d'opération n'est, en quelque sorte, que la reproduction 
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du compas repère, mais pour le régler, il faut laide d'ua JaBlrumeot iûler- 
médîaire (car on ne peut mouler un creux sur ua creux); un nouvel înaliu-^ 
ment donnant en relief tout ce que le compas repère donne en creux, pour 
permettre de reprendre en creux sur ce relief toutes les données du premier 
compas. 

Nous avons fait ce nouvel instrument : compas schéma ^ d'une construcUon 
robuste qui assure la fixité de son réglage pendant son transport du labo- 
ratoire au lieu de l'opération, et qui donne la possibilité d'exercer les pres- 
sions nécessaires au réglage du dernier compas, le €ompa>i d'opération* 




FiK. 7. 



La Ggure 6 nous montre le compas schéma réglé sur le compas repère, et 
pour que la figure soit moins embrouillée^ on n'a réglé qu*uu centre de balle» 
En outre, des obligations de construction mécanique nous ont fait renverser 
la position de ce compas, de telle sorte qu'il faut en tenir compte pour com- 
prendre Taspect de cette figure. 

La figure 7 nous montre le compas dopératîon réglé sur le compas 
schéma. Ce dernier instrument (le compas d'opération] est construit en vun 
de toutes les recherches qu'il est appelé à guider, et ses dimeosions ont clé 
limitées pour qu'il puisse entrer dans tous les appareils de stêrilisaiion. 

Le réglage du compas d'opération est très simple ; on commence par relever 
les points de repère de la face , en amenant les branches du compae d'opé- 
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ration en contact avec les branches du compas schéma ; puis, on fixe d'un* 
seul coup ces trois bianches à Taide d'une clef spéciale. Ainsi, elles forment 
comme une seule pièce rigide que> Ton maintient en contact avec le compair 
schéma pour régler Taiguille indicatrice. 

Au contraire, la branche qui supporte cetle aiguille est munie de pioees à 
Taide desquelles on peut régler isolément chacune de ses pièces , de telle 
façon que Taiguille est, en somme, orientable en tous sens ; elle glisse dans 
un guide, et Ton peut limiter sa course à Taide d'une bague de butée. 




Fig. 8. 



Pour régler celte aiguille, on maintient les trois branches du compas 
d'opération en contact avec les trois points de la face du compas schéma, et 
Ton amène la poinle de l'aiguille indicatrice en coiilacl avec la pointe du 
compas schéma représentant le centre du corps étranger. 

Heporlé sur la tète du sujet, le compas d'opération indique, lorsque Tal- 
guille enjglissanl dans son coulisseau est en contact avec la peali, une direc-. 
tion déterminée, et la dislance qui sépare la bague de butée de ce coulisseau 
montre à quelle profondeur se Irouve le centre du corps étranger (fig. 9), 

Mais, une seule indication de ce genre est insuffisanle pour donner une 
idée précise au chirurgien de la localisation anatomiqne du corps étranger 
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'(sauf dans les cas simples), puisqu'elle ne précise qu'une ilir6ctloa et une 
"dislanne rigoureuse. Il est dune utile, en pratique, de pauvoir multiplier les 
'iadicatioas de Tai^uille, et, pour éviLer de reporter chaque fois le compas 
d'opération sur le compas schéma afin d'efîtsctuer un nouveau réglage, nous 
ajoulons une seconde branche et une seconde aiguille indicatrice au compas 
d'opération, qui peut venir relever la position du corps étranger sur la pre- 
mière aiguille par une autre direcliou, ce qui abrège considérablement. [ V'oir 
la 6g, 8,) 




Fig. 9. 

Mais le dispositif de ces deux aiguilles ne nous a pas été dicté seulement 
parla nécessité :-e préciser la localisation anatomique du corps étranger, il 
a aussi pour but do permettre, au moment de Topera tion, si cela est nécos- 
saife, de modifier rapidement la direction d'abord choisie sans se reporter 
au compas schéma, qui ne peut pas être stéiiUsé, 

C'est d*ailleurs aussi giAcô à ce dispositif que Tune des deux aiguilles, 
celle qui sert au repérage de l'autre, peut être orientée de telle manière que 
rensemblo du compas reste toujours capable d'entrer dans Tappareil de sté- 
rilisation dont on dispose. 

U semblerait, de prime aburd, qu'après les indications fournies par l'ap- 
pareil, comme nous venons de IVxpliquer, l'emploi du compas d*opération 
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n'est pluB nécessaire pendant rintervention chimi^kale. Dans bioi des cas 
simples, en effet, on poorrait s'en passer, mais Pexpéri^ice nous a démontré 
aussi qa*en bien des circonstances il faul lai demander de nouvelles indi^ 
cations pendant celte inta-vention même. 

En effet, au cours de Topération, soit pour les besoins de Topération 
m^me, soit pour Tanesthésie du sujet, la tète est déplacée et le chirurgien ne 
peut, dans ces conditions, garder qu'une conscience approximative des pre- 
mières indications qui lui ont été fournies par le compas. C'est à ce momenl 
qu'il réclame alors de nouveau l'application de ce dernier pour rectifier le 
chemin opératoire et avoir, en outre, une indication nouvelle de la distance 
restant à parcourir. 

Ces contrôles répétés ont enfin l'avantage d'éviter de recourir à des son- 
dages et de réduire ainsi au minimum les dégâts opératoires. 

Quand l'aiguille touche le corps étranger^ comme elle est réglée pour en 
déterminer k centre, elle se trouve arrêtée par sa périphérie et indique 
naturellement le rayon de ^e corps par la distance qui sépare encore le but- 
toir de la bague de butée. Or, cette indication n'est pas sans importance, si le 
corps à extraire se trouve dans une région comme celle de la selle turcique, 
par exemple, car on peut confondre les reliefs osseux de cette région avec le 
corps étranger lui-même, et c'est à la suite d'une confusion de ce genre que 
nous avons vu extraire, sur une donnée radiographique simple, une apophise 
au lieu d'un projectile qui, en réalité, se trouvait dans l'orbite. Qn conçoit 
donc que ce résultat ait eu pour effet de nous entraîner immédiatement à 
créer un appareil rigoureusement précis et propre à éviter la répétition de 
pareille méprise. 

Toutes les fois qu'un projectile, par exemple, se trouvera placé dans le 
voisinage de la selle turcique (cas fréquent, comme Ton sait), et sera intra- 
crânien ou intra-orbilaire, au-dessus ou au-dessous du nerf optique, la voie 
opératoire variera et, le projectile étant logé dans un espace inférieur à 2 cen- 
timètres carrés, sa détermination devra être d'une exactitude* rigoureuse , 
pour qu'il n'y ait pas d'indécision sur la voie opéi*atoire à suivre. 

Enfin, on peut avoir à déterminer des fragments de balle, des esquilles ou 
des corps étrangers très petits appelant, néanmoins, l'intervention cbirur- 
gicile. Un appareil de précision est donc indispensable, et c'est pourquoi nous 
sommes autorisé à protester contre l'emploi d'instruments qui manquent non 
seulement dd précision, mais qui sont même capables d'induire en de graves 
erreurs le chirurgien qui s'y rapporte. 

Comme vous avez, en outre, inséré les commmunîcations de M. Morize, 
d'une part, et de MM. Mackensie-Davidson, d'Aberdeen et Hedley, d'autre 
part, je vous demanderai, monsieur le rédacteur en chef» la permission de 
répondre aussi à ces communications, qui me touchent directement. 
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Celle répoESe sera vile faite. 

Le procédé de M. Morne ne pèche qae par on défaut, mais il est capital : 
rimposfiîbilité de voir un corps étranger dâû3 une tète quand ce dernier est 
au milieu du crâne. Dans tous les cas, des corps étrangers de petites dimen^ 
SïODS restent invisibles à l'écran fluorescent; il est de plus impossible dans 
celui Cfu« nous signalans [tète garnie de ses chairs) de placer le repère de 
plomb à rentrée des rayons X comme l'indique M< Morize, car ce repère 
reste absolument invisible, 

• Les expériences de M. Morize ont été faîtes, sans nul doute, sur un crâne 
êec^ et c'est pourquoi lauteur, de bonne foi, j'aime à le croire, communique 
la note que vous avez insérée. 

' Quant à la méthode de sir Mackensie-DavidsoD, d'Aberdeen, et \V,*3. * 
lledley, elle présente les mêmes inconvénients que la méthode de M* Mergier j 
mais elle est^ en outre, rendue incompréheusible, parce que ses auteurs 
disent qu'ils reçoivent les deux impressions radio graphiques sur une même 
plaque : Une telle radiographie ne donnerait rien, il est donc inutile d'in- 
sister. 



ïïn nouveau chapitre de Pathologie générale 



ÉTUDE SYNTHÉTIQUE DES ARTICULATIONS VISCÉRALES 

^ Par M. le docteur GILLES (de MarseilU>). 



CHAPITRE PREMIER 
Générsilités 

Tous nos organes, à de rares exceptions près, sont mobiles les uns sur les 

autres, mais assujettis entre eux par des liens peu extensibles, de façon à 
sauvegarder lepriucipo absolu que (a mobiiilé physiologique d'un or.gaïie ne 
doil jamais y à Vélat normal ^ être un obstacle à $a fondion ; elle en est, au 
contraire, une coudilîoD nécessaire, et Texpérienee démontre qitc tout organe 
normalement mobile voit ses fonctions temporairement ou définitivement 
^co m p ro m ises pa r T t m m o b iUsa tîon* 

Si on analyse le njjde de mouYement des organes les uns par rapport aux 
autres, soit dans la position d'équilibre statique, soit pendant le muuvemenl, 
on réalisera une étude théorique et générale de Varliculationi il en résultera 
une série de lois fondées sur des principes 1res simples : toute loi générale 
ne peut avoir pour base élémeti laite des théorèmes obscurs et conipliquéSp 



Digitized by 



Google 



322 RBVUB INTBRNATIONALB D*ÉLBCTROTHéRAPIB 

mais seulement des axiomes ou des faits d'observation d'une constance 
absolue. De ces principes décaulent des règles qui forment le code de la 
physiologie des "mouvements organiques. 

> Bien que les fonctions des divers organes mobiles soient très variées «t 
exigent des foi mes très différentes de mouvement, la nature a employé 
partout les mêmes procédés, si bien que les maladies du mouvemenl forment 
uiie classe unique, où i'on retrouve les mêmes désordres à réparer^ les 
mêmes indications thérapeutiques. 

Toute articulation comprend les mômes éléments essentiels, et le fonction^ 
nement articulaire normal est fonction de ces éléments, suivant une 
formule générale à déterminer par Vexpéi^imentaiion physiologique et 
clinique. 

L'expérience nous démontre que, réciproquement, la même formule est 
applicable à chacun des éléments articulaires dont la vitalité est fonction 
des autres éléments et du fonctionnement articulaire. 

Nous avons démontré, dans un précédent mémoire consacré à la chirurgie 
des membres, qu'il existe entre les éléments articulaires une sorte de 
hiérarchie telle que leur vitalité n'est solidaire que conformément à certaines 
conditions, inégales pour chacun d'eux; c'est ainsi que les lésions isolées 
de l'os, du muscle, etc., ne retentissent pas avec une égale nocivité sur la 
vitalité des tissus solidaires et sur celle de la jointure. Il s'agit donc, non 
d'une formule très simple, mais d'une équation où les variables figurent à 
un titre peut-être assez compliqué. 

Nous considérons comme articulaire tout organe mobile sur un ou plusieurs 
organes voisins, et nous prouverons la justesse de cette classiQcation, en 
montrant que ces organes possèdent tous les éléments essentiels déjà connus, 
d'ailleurs, en analomie descriptive et en pathologie; ces éléments étaient 
rapportés à des fonctions diverses, sans qu'on ail jamais songé à les rattacher 
tous et solidairement à la môme fonction, seul point de vue pouvant donner 
lieu à des applications thérapeutiques justifiées en physiologie. 

Sont articulaires, le cerveau, la moelle épinière, le cœur, le foie, rintesiin 
grêle, le gros intestin, l'estomac, la vessie, l'utérus, le sein, etc. 

Sont articulaires, tous les organes dont la mobilité est réalisée par du tissu 
conjonctif lâche jouant le lôle de synoviale, tels que le rectum, l'urèthre, 
les glandes, les. conduits lacrymaux, etc. 

Ces organes contiennent chacun les éléments essentiels de l'articulation, 
éléments que nous étudierons plus tard ; ils sont, par essence, mobiles, et 
ne peuvent se concevoir sains, sans cet attribut. Il est donc naturel que 
cette faculté vitale leur soit assurée par un appareil renfermant, à l'état de 
pure simplicité, les éléments nécessaires pour l'entretien constant de U 
fonction mouvement. 

Il y a des différences apparentes assez grandes entre les diverses articu- 
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laiioDS, même en s'en tenant aux seuls organes acluellement qualifiés comme 
tels ; les débutants ont quelque peine h assimiler les articulations verté- 
brales, par exemple, à rartîculation de Tépâule ou à rartlculaiign dentaire 
(Belkami). s 

L'assimilation des articulations non encore décrîles est bien plus facile, 
et la plus simple analyse peut si bien la mellre en relief» que nous pourrons 
laisser à nos lecteurs le soin de ce travail, éclairé par les développements de 
notre sujet. 

Si l'on sait s'abstraire de tout ce qui, dans la pathologie des organes 
mobiles, n'est pas articulaire au sens strict du mol» on comprendra la nou- 
veauté et l'utilité des points de vue que nous offre cet essai de généralisation; 
nous verrons que Tapplication à toutes les maladies articulaires des mêmes 
principes ouvre une voie inconnue à la palbologie générale et permet de 
classer à une place désormais rationuelle nombre de procédés thérapeutiques 
considérés plutôt comme des essais empiriques heureux que comme des 
méthodes justifiées en théorie. 

CHAPITRE DEUXIÈME 

Les variables de la formule articulaire et leur rôle 
en pathologie interne 

Les variables dje la formule articulaire sont constitués par les éléments, 
tous essentiels^ nécessaires et suffisants^ de Farliculation ; nous en ferons 
une étude détaillée, en nous attachant à mettre en relief leur r6Ie daos les 
articulations viscérales. 

Nous avons déjà, ^ans une étude sur la chirurgie des membres, mis en 
relief le rôle respectif des diverses parties constiluanles de l'articulation ; il 
serait superflu d'y revenir. Les vrais principes de la chirurgie articulaiie 
des membres n'ont jamais été Tobjet d'un enseignemeût dogmatique, mats 
ils sont connus par nombre de chirurgieua, et les mémoires les plus récenls 
en témoignent suffisamment; on constate cependant, dans ces publications^ 
des lacunes graves, uue réserve et une timidité excessives qui résultent de 
la pratique encore vivace d'anciennes méthodes ; celles-ci, contre toute évi- 
dence physiologique, faisaient de rimmobilisatîon (moyen de nécessité) la 
base de la thérapeutique des jointures ; le rôle des mu8cles en état d*alrophie 
ou de contracture, celui des ligaments étaient méconnus, et Ton ne trouvait 
pas d'intermédiaire entre Timmobilisalion et les délabrements chirurgicaux 
les plus graves, entre une expectalive désastreuse et une chirurgie souvent 
téméraire. 

Il est temps d'en finir avec ces hésitatiooa et de porter la hache sur un édi- 
fice vermoulu mal assis sur des données d'un empirisme anlîphysiologiiiue» 
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Les variables de la formule articulaire soat : 

A, les organes mc^iles ; 

B, les surfaces articulaires ; 

G, la synoviale ou le tissu cellulaire lâche ; 

D, les ligaments ; 

E, les muscles ; ' 

F, les nerfs articulaires. 

g A. — Les oboanes mobiles 

Deux ou plusieurs organes animés de mouvements physiologiques les uns 
sur les autres présentent une ou plusieurs faces dites articulaires; aux 
membres, ce sont les os revêtus de cartilage, c'est le périmysium aux 
muscles, la capsule périhépalique au foie, etc., qui contiennent la surface 
articulaire. 

Il résulte de travaux étrangers, et notamment des recherches de J. Wolff, 
que tout changement de forme ou de rapport des os amenant un changement 
d'orientation articulaire détermine un changement profond et très durable de 
la structure intime des os, notamment dans la Scoliose et le pied-bot. 

L'ensemble des travers dans chacun des os du squelette représente un 
remarquable exemple d'assemblage architectural destiné à réaliser le maximum 
de solidité dans le sens des pressions, tout en gardant une résistance consi- 
dérable dans le sens des poussées latérales ou obliques. . 

La direction des pressions habituelles se trouve modifiée dans la scoliose 
ou le pied -bol, par exemple ; il en résulte un processus spécial : les travée» 
se résorbent pour se reformer suivant des directions différentes et arrivent à 
réaliser une nouvelle combinaison de charpente, de façon que Tos renferme 
en lui-même les conditions de résistance maxima, dans le sens habituel des 
pressions les plus fortes; le tissu conjonctif peut intervenir dans cette modi- 
fication de structure, mais celle-ci se réalise sur la substance osseuse, c'est- 
à-dire sur la partie noble de l'organe. 

La succession des deux processus, l'un de résorption, l'autre de néofor- 
mation, explique la divergence qui existe' entre les auteurs, et les obser- 
vations qui ont amené nombre d'entre eux à conclure que Taugmentation de 
pression sur un point osseux donné amène la raréfaction des travées, ce qui 
ne peut être qu^un paradoxe. 

Bans les viscères, il existe une charpente conjonctive qui réalise, pour 
des organes d'une consistance variable, les conditions les plus parfaites de 
solidité et de soutien. Toutes les fois qu'un changement de volume ou de 
rapport des surfaces amène une luxation durable, un changement dans la 
direction des pressions qui sollicitent les organes mobiles, il doit se produire 
un processus complexe dans la charpente conjonctive, une résorplion partielle 
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et des Déofûrma lions coDJoDciives ametiaiil, en déOnilive, Ja sclérose de Tor-" 
gaDe* C'est là une palbogéûie nouvelle, lijpolhétïque encore^ de dégénéres- 
cences organiques, 

DaDS le labès, le iliuraatisme, on observe Tusure des surfaces ariiculaires 
osseuses; ce mot doil ôtr« eniendu, non dans un sens liuéral^ maïs comme 
TeiïeL apparent d'un processus atropbique complexe : il est ivrobable que les^ 
mêmes causes doiveut provoquer des résultais analogues encore non rechet- 
cbés dans les viscères articulaires. Il faut, pour mettre ces faits en lumière» 
dégager de la palbologte interne tout ce qui se rapporte aux intoxications et 
aux néoplasmes d'une façon exclusive, la plupart des lésitiUs se raUachanl par 
leurs conséquences à la paihologîe arliculaire. 

Toutes les fois quun organe mobile eut enflammé dans le voisinage 
immédiat de l'arlîculation^ il peut en résullei^ une phlegmasie inoirice, une 
asiéo ou viscérQ^arthr-iie. La pleurésie, la périlooile, la péribépatife, la 
mèningile, elCj eroprunlem leur gravité aux lésions des orgaues mobiles, 
de même que la coxalgie et autres tumeurs blancheè, en faisant abstraction 
des particularités locales qui dooneuL à la maladie un cachet spécial ; la 
synovite pure ne. présente Jamais la même gravité, et on peut se demander 
si, même aux membres, elle a une existence propre. 

On observe, dans toutes les orgaug-arthriles, des caractères communs, que 
la cause en soit ta tuberculose, le néoplasme ou tout autre : tendance à 
lankjlose, guérison {'!) possible dans cet état^ conservation des ligaments, 
alropbie abaiticulalre intense, mais curable, contractures réflexes. 

Dana les arthrites aiguës viscérales ou autres, le relâchement Jigamenteux 
est infiniment rare; les ligaments^ s*iië ne sont délruits par Vinfeciion 
locale, ne subissenl un allongement qu€ lorsque les muscles sont mmihitës 
par' une atrophie 7'elaliuement ancienne ou lorsque les organes sont atleinls 
depuis assez longtemps par le défaut de fonctionnement; ainsi Tenté- 
roptose, la dilatation stomacale , se rencontrenl chez les ancieus hépatiques, 
la procidence utérine est la suite de longues inflammations, la cystite chro- 
nique suit de trè^ loin les phlegmasîes tiré i h rai es, etc. 

Les viscéro-arihrites présentent, comme les ostéo-arlbrites, des formes 
bénignes, et guérissent alors sans ankylose, grAce à une mobilisation néces- 
saire qui échappe aux efforts de la thérapeutique. Ce sont tes articulaHonti 
tes plus mobites par nécessité qui guétissent le mieux en pai^il cas, 

L arthrite cardiaque rhumatismale en est le meilleur exemple; on y observe 
des lésions dans tons les éléments articulaires : la séreuse est constamment 
prise, et cependant Torgane résiste et ne cède plus tard qua des formes 
chroniques d*ai-thrile qui entraînent avec elles une tendance atropbique; 
celle-ci est ïa cause directe de l'asystolie et non la lésion primitive, imtiié- 
diatemenl réparée quand les valvules ne sont pas primitivement atteintes. 
L*arthrite pleurétique n aboutit généralement à TanUylose que dans la région 
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du sommet, là où la mobilisalion est le plus faible; Tarthrite cérébrale, au 
contraire, est presque toujours ankylosante, parce que les mouvemenls sont 
presque nuls. 

% B, — LkS SURFACBS ARTICULAIKKS 

Les lésions des surfaces articulaires sont peu variées aux membres; Fétudé 
en est à faire en pathologie interne : c*est Tanatomie pathologique des lésions 
superficielles à rapporter, en ce qui la concerne, à la physiologie palho* 
logique de Tarticulation ; cette étude sera d autant plus instructive, que les 
viscères ayant à supporter des pressions moindres ne sont pas, comme les os, 
protégés par une couche épaisse d'un tissu spécial, 

$ C, — La synoviale 

La synoviale est la même partout, qu'il s'agisse d'une cavité virtuelle ou 
de tissu cellulaire lâché. La grande superficie des synoviales internes donne 
lieu à des réactions plus accusées, mais la physiologie de cet organe parait 
présenter les caractères de la plus parfaite unité. 

I^ figure des synoviales internes rend leurs adhérences difficiles à détruire; 
la déchirure brusque ne peut, comme aux membres, donner des résultats 
satisfaisants, que si les lésions, soit des surfaces articulaires, soit de la syno- 
viale, ne sont pas trop étendues ; en d'autres termes, les méthodes de force 
réussissent surtout en cis de fausse ankylose (ankylose fibreuse) associée 
ou non à une fusion des surfaces synoviales non généralisée, 

La mobilisation avec rupture d'adhérences est pratiquée couramment pour 
Tutérus ; à la plèvre, aux centres nerveux, l'application du môme procédé 
serait peu pratique, et, le plus souvent, hors des indications; dans la péri- 
tonite, au contraire, les résultats en ont été souvent excellents, toujours 
encourageants. 

Comme Ton a étudié les viscères, même en anatomîe topographique, sous 
la rubrique de plans superposés, de même, en pathologie, on a isolé les 
lésions de chaque couche ; les inflammations des grandes séreuses n'ont été 
étudiées qu'en elles-mêmes ou par rapport aux lésions les plus voisines; on 
a restreint ainsi le cadre de ces maladies, et, par voie de conséquence, les 
indications thérapeutiques ont été restreintes aux mêmes proportions : il a 
fallu des lésions et des changements de rapports énormes pour ouvrir les 
yeux des observateurs que ne guidait aucun point de vue synthétigue; on a 
vu Tentéroptose, Pozzi a même préconisé le mot de luxation utérine, mais on 
n'est pas allé plus haut chercher le mécanisme d'ensemble de ces lésions. 

Dans les viscéro-arlhriles, les adhérences jouent un rôle tout particulier : 
celui de ligaments; en changeant. le point d'appui des organes, celui des 
conduits excréteurs, elles doivent, si on généralise la théorie de J. Wolff, 
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amener des chao^emeals dans îa structure des viscères; c'est là un ûouveaa 
problème : quelle qu en soit la solution, on peul conclure que leur Docivité 
indirecte doit être extrême et qu'elles sont le poiat de départ de troubles 
interstitiels, de scléroses graves attiibuées à d autres causes; c'est par un 
mécanisme analogue que les adhéreoces intestinales» fréquentes a la surfaee 
des tumeurs utérines, amènent une déchéance des tuniques intesliaales ; 
elles déplacent riDserlion des muscles intestinaux et donnent lieu à la 
constipation, non seulement par action mécanique, mais aussi par les suites 
d'une dcgéaérescence nécessaire qui frappe localement les muscles intes- 
tînauXj à dis lance les muscles de la paroi et les muscles lombaires. Les adhé- 
rences ont, en outre, TelTet de provoquer des artliiites dans les organes 
voisins et ajoutent ainsi un élément à la solidarité des articulalions_oa com- 
munes. (K. Jnfi^aA ^ ' * 

La genèse de la plupart des syndromes viscéraux se trouve élargie par cea 
- considérations, pour un grand proiil thérapeutique. 

Le tissu cellulaire lâche qui Entoure certains organes mobiîeB consiituG 
teiir sy7i€yviale; ee principe est déjà phyaiologiquement admis, mais il doit 
être étendu à tous les organes mobiles : ie gros intestin, le rectum, 1 urèllire, 
les voies lacrymales, etc. Celte généralisation donne la solution de nombreux 
problèmes thérapeutiques; les maladies de tous les organes articulaires sont 
heureusement modifiées par les applications chaudes ^ sèches ou humides 
pratiquées conformément à certaines indications; c'est ainsi que les effeis 
des injections vaginales, chaudes, serool rapprochés de ceux obtenus sur 
Featomac par les maillots, sur le larynx par les cataplasmes de cenJre sèche 
très chaude (remède populaire dont nous avons souvent constaté rheureuse 
iniluence), sur les arthrites rhumatismales des membres par les bains très 
chauds, etc. 

La coïncidence de maladies, en apparence très différentes, dans certaines 
sia lions thermales, est ainU facile à expliquer, les indications pouvant être 
les mêmes pour une arthrite du genou, pour une mélrîle, pour une liéplite 
ou même pour une fedérose de la moelle épinière. 

g D- -- Les ligaments 

Les ligaments sont des liens, non ou peu extensibles, dont le rôle est de 
limiter les effets de lacUon musculaire et de conserver les rapports des sur- 
faces articulaires. De môme que la vilaliié des muscles est solidaire de celh 
de leurs miiagonisieSj de même la vilaliié des ligamentSj antagonistes des 
muscles, est solidaire de leur intégrité. Les ligaments sont le lien nécessaiie 
qui unit le bras de levier à la résistance, et on ne peut concevoir d'articu- 
lation mine dans le moindre de ses élémnitSt s*H existe la plus légère lésion 
ligamenteuse. 



Digitized by 



Google 



328 BBVUB INTBftNATIONALB D*éLBCTBOTHÂEAPIE 

Il I ■ I ' ,11 I » .■ ■■11* 1 I . lÉ I ■ ■ I ■! . I ■ I ■ m ■ > Il I 

La moiodre laxité articulaire amène, en effet, soit, par voie réflexe, soit 
par déplacement d*in8ertion8, l'atrophie des muscles, dont la vitalité est liée 

• à celle de rarlicle ; elle favorise les entorses, les ballotlements anormaui, les 
ptôses,, et a, si les rapports ne sont pas maintenus, une tendance à Taggra- 
vation doutant plus grande que les organes sont plus lourds ou sollicité^ par 
des forces plus puissantes. 

Nous avons démontré ailleurs, pour les membres, qu'on peut guérir et 
qadqxAefois refaire des ligaments avec des muscles et du mouvement^ en 
-co^iservant artificiellement les rapports des surfaces; en palhdogie interne, 
la preuve de cette proposition résulte des succès que donne le massage abdo- 
minal et le massage utérin combinés aux applications prothétiques, dont 
. Olénard a donné la formule pour Tentéroptose. 

Le Tôle des ligaments est, en arthrologie viscérale, prépondérant pour des 
raisons spéciales ; les organes articulaires sont volumineux, lourds; les sou* 
tiens musculaires éloignés, les ligaments longs et, par conséquent, moins 
inextensibles; aussi, les déformations viscérales occasionnent-elles très 
souvent des désordres peu curables, comme toute luxation irréductible ; rap* 
pelons que les adhérences viennent, en combinant leur action à celle des 
ligaments, jeter un trouble jdes plus nocifs dans le fonctionnement arti- 
culaire. 

Tandis qu'aux membres, les muscles, insérés sur les os, c'est-à-dire sur 

•des organes essentiellement résistants aux déformadons, voient leurs rapports 

•difficilement et peu modifiés, les muscles Viscéraux, dont la vitalité est au 

•même titre solidaire de la constance de leurs rapports, voient ceux-ci changer 

•et se porter au delà des limites physiologiques pour la moindre modification 

-de volume d'un organe ; bien que la structure des muscles à fibres lisses les 

rendent plus tolérants à cet égard, ils n'en ont pas moins nécessairement des 

points d'appui (condition nécessaire de leur action] dans des directions et 

*" * suivant des rapports déterminés. Leur vitalité est liée à la solidité de ces 

points, dont la fixité dépend des ligaments ; la résistance de ceux-ci vaincue, 

non seulement la vitalité des muscles locaux est menacée, mais avec elle 

;1 , celle des muscles du voisinage (intercostaux, muscles scapulaires, ceinture 

, abdominale, etc.). . ' 

^^y , Certains muscles tiennent simultanément leur vitalité de plusieurs arti- 

,^ -culations ; c'est ainsi que Talrophie des muscles spapulaires peut résulter au 

• même titre d'une arthrite scapulo-humérale ou d'une arthrite pulmonaire; 
; •;. aussi est-elle constatée dans toutes les affections pulmonaires chroniques, 
^V,* ' -qui, toutes, comprennent un certain degré d arthrite. On comprendra, dès 
jt.^j- *^ lors, certaines coïncidences morbides restées mystérieuses, et qu'on ne 
!^\r- ' pouvait expliquer qu'en usant des ressources inépuisables des actions 
fi" ' v - -réflexes : par exemple, celles de la scoliose et do la conâlipatlon , de la 
L -' -constipation avec certaines luxations irréductibles de la hanche, etc. 
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. Nous sommes, d*ores et déjà, aukorîâé à formutôr la loi suivante : certaines 
arliculations des membres ayant des ëlémenls nécessaires communs avec 
certaines articulations rnscérales, il existe une soUdariië éîroiîe entre les 
deux organes j tant au point de vue de la vUalUé quà celui de la fonction. 

Il n'est donc pas impossible de trouver entre les affeclions de l'épaule et 
les maladies du poumon, par exemple, des rapports de cauâe à effet. 

A plus forte raison, doit-on concevoir que les articulatmtis viscérales ayant 
une synoviale, des ligaments, des muscles communs ou très voisius, soient 
liées entre elles par les liens de la plus étroite solidarité* La ptôse d'un 
organe entraine fatalement celle des organes voisins, qu'ils soient situés en 
dessus, en dessous ou sur le côté du viscère atteint; ainsi s'explique le syn- 
drome complexe du rein flottant, la concomitance constante des troubles 
gastriques et bépatiques, etc., sans préjudice des autres motifs de solidarité 
entre ces divers organes. 

La pathologie des viscères est donc liée aux lésions souvent inévitables des 
ligaments; il existe, à côté, des indications tirées du traumatisme» de l'in- 
fection ou de la diatbèso des indications articulaires^ d autant plus impor- 
tantes, que d'elles seules dépend^ en cas d'amélioraiion causale, la guérlson 
définitive du malade. 

Dans les centres nerveux, Taction des liens qui relient le myélencépliale à 
sa cage a été peu étudiée; les ligaments des centras sont nombreux, par 
nécessité physiologique, et leur action est puissamment complétée par celle 
du liquide céphalo-rachidien. L'organe moteur est ici représenté par le sys- 
tème Vaso-moteur, la pression vasculaire ou plutôt par la résultante de la 
pression .vasculaire et de celle du liquide céphalo-rachidien- La ponction 
râchidienne doit avoir des effets articulaires peut-être très intenses, surtout 
par l'effet de la réaction ligamenteuse qu'elle doit déterminer. 
- Le traitement des gibbosités vertébrales par le redressement brusque est^ 
au point de vue viscéral comme au point de vue osseux, un exemple heureux 
de l'application des méthodes articulaires de force; les contre-indications 
de ce procédé se retrouvent aussi dans nos principes généraux ; nous pensons 
que, dans l'appréciation des cas heureux, doit renirer en ligne de compte le 
fait d'avoir yaincu des contractures périarLiculaires, causes déjà suffisantes 
des gibbosités au début. 

La laxité ligamenteuse des centres nerveux donnc-t-elle lieu à un corn- 
plexus symptomatique ? Nous l'ignorons, niais on pourra le rechercher ctiez 
les neurasthéniques et chez les ptosiques, peut-être chez certains aliénés, 

Il y a urgence de rendre aux ligaments, quels qu'ils soient, leurs rapports 
normaux : c'est une condition nécessaire ''de la guérison. Les résultats 
extraordinaires que donnent les ceintures abdominales, soit dans le cas de 
ptôse digestive (Glénard), soit dans le cas de ptôse utérine (Pozzi), sont dus 
à^leur rôle de réduction : celle-ci est le point de départ de la restauration 
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musculaire inlerne et superficielle, en même temps que de la reslauralion 
ligameoteuse. lies pessaires procurent à certains malades un soulagement 
considérable, parce qu'ils répondent à une indication articulaire qui, dans 
certains cas, peut être seule en cause. 

C'est seulement en réduisant les luxations qu'on peut espérer prévenir, 
d'une part, latrophie musculaire et ligamenteuse, et, d'autre part, mettre 
un terme aux changements de rapports qui sont sûrement, dans les viscères 
comme dans les os, la cause initiale de résorptions, puis de néoformations, 
dans des directions différentes des fibres de la trame, en un mot de processus 
interstitiels nuisibles, en définilive, à la vitalité des éléments nobles de 
chaque organe. 

La kxité ligamenteuse n'a pas pour seule cause la tuméfaction ou la ptôse 
des organes articulaires, elle arrive comme ctmséquence nécessaire de la 
privation des mouvements ou de l'atrophie primitive des muscles, aux 
membres comme aux viscères. 

g E. — Des muscles 

H est indispensable d'annexer à Vélude physiologique de tout organe 
mobile Vélude du moteur, qu'il s'agisse de muscles, de vaisseaux ou d'actions 
musculaires de soutien; les alternatives de gonflement ou de positions, même 
passives, rentrent dans 1er même cadre et comprennent l'action de muscles ou 
d'organes d'autres régions. 

Les ligaments, l'organe et les muscles étant solidaires, l'indication est 
toujours, en arlhropaOïologie , de renforcer les muscles soit par l'exercice 
naturel (gymnastique suédoise), soit par Texercice artificiel (massage), soit 
par l'électricité, et de suppléer par des appareils de soutien à l'insuffisance 
ligamenteuse en rétablissant, autant que faire se peut, les rapports des inser- 
lioDë musculaires. 

A défaut de sollicitations au mouvement par des tractions musculaire» 
directes, les mouvements produits indirectement par les muscles éloignés et 
les alternatives de gonflement ou de rétraction physiologiques constituent^ 
pour les viscères, un fonctionnement articulaire nécessaire et sufflsant. 
Tout a immobilisation, toute atrophie ou hypertrophie viscérale amène la 
ptQêû des organes atteints et des viscères voisins, articulaires par rapport 
aux premiers, et la dégénérescence de certains muscles. 

Les conduits excréteurs sont soumis aux mêmes lois; la synoviale y est 
représentée par du tissu cellulaire; leurs muscles sont situés dans la paroi du 
couduil ou dans les organes de Soutien. 

Dans les maladies générales chroniques et surtout lorsque la nutrition est 
ralt^ûtie, les troubles de sécrétion des glandes cutanées réagissent sur la peau, 
amenant une sorte d'atrophie cellulaire, d'ankylose glandulaire. D'ailleurs^ 
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les lésions des conduits réagissent forlement sur ]es articulalions voîsioes de 
celles des conduits biliaires sur les articulations hépalique et stomacale, 
celles de Turèthre sur les articulations vésicale et utériae, cellts de Tuléiufi 
sur les articulations intestinales, celles de la trachée sur les articulations 
laryngées, etc., et réciproquement. 

La constipation dans les maladies des femmes est à un cerf ai u litre de 
• rarihrile elle Ira ilettieut indiqué devra ètie avant tout mécanique. 

Toute la thérapeutique des striclures repose sur ci s bases théoriques; une 
grande expérience personnelle nous a enseigné que dtins les télrécissemenis 
non cicatriciels l'élément conjonclif est peu de chose, piefque rien, sauf aux 
périodes ultimes; on n'observe le plus souvent que la conlracLure musculaire 
permanente, aborlidulaire quoique localisée^ un jeu d'atrophie et de 1 an- 
kylose cellulaire, comme, par exemple, dans la périarlbiite scapulD-bumérale, 
les résultats de la thérapeutique électrique de Turèthre ci de rœ^ophage en 
sont une preuve absolue. Nous retrouvons là la contracture serrée, Tubstacle 
méconnu dont la guérison fait le triomphe des rebouteurs dans la chirurgie 
des membres, et nous le vainquons par ses deux ennemis : l'éleclriciLé et le 
fonctionnement passif tout en réveillant la contraclilîté; les succès de la mé- 
thode Béniqué résultent aussi de nos principes. 

La contracture abarliculaire est d'observation courante dans la pathologie 
des arthrites viscéiales; tous les masseurs savent combien elle est fréquente 
dans les muscles de rabdomen, dans les muscles tombaires; nos ressources 
d'observation mieux dit igées la feront retrouver dans les muscles intercostaux, 
et elle a été observée f^oii dans le diaphragme, soit dans les muscles inlesil- 
naux, daLS de nombreux cas où son origine articulaire est indiscutable. 

On la retrouvera daos les maladies de Testomac^ et cet état pathologique 
des tuniques musculaires de Fôrgane jettera peul-étre un peu de lumière dans 
le chaos des dyspepsies. 

La scoliose nous présente tous les symptômes abarticulaires indirects d'une 
arthrite sans qu'il soit possible jusqu'à présent de dire quel est lorgane pri- 
mitivement atteint; les symptômes musculaires de cette affection sont, en 
effet, de la contracture ou de latrophie dans les muscbsdu dos et une hémi- 
parésie constante des muscles de la paroi abdomimde. Si Ion fait étendre un 
malade atteint de scoliose, le dos reposant sur le sol, et qu'on lui urdonne de 
se relever, on verra, pourvu qu'il n ait pas été fait préalablement de la gym- 
nastique, le malade se lever à demi et retomber sur un côté ; on con&tate aus^i 
cette hémiparésie par le massage et la faradisation, elle peut se compliquer 
de troubles unilatéraux de sensibilité. Il y a tout lieu de penser que ce com- 
plexus résulte d'une arthrite interne génitale ou intestinale, la constipation 
étant la règle; aussi le traitement que nous préconisons après Tavoir expéri- 
menté est le suivant : gymnastique suédoise portant également sur tous les 
jnuscles des deux côtés du tronc, suspension (pour détruire les contractures 
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et empêcher les rétraclions) pratiquée rarement mais périodiquement, galva- 
aisalion de tous les muscles et massage général; notons en terminant que la 
dyspnée dans les maladies viscérales nous parait ressortir généralement de 
là même étiologie. 

g F. — Nerfs articolairbs 

L'étude des nerfs articulaires en est à ses débuts dans Tarthrologie des 
jnembres : elle est à faire en pathologie interne. Nous ne connaissons f as les 
fonctions des nerfs articulaires; ils paraissent avoir une action tropbique el 
pêul-étre sont-ils Tagent indirect de la contracture et de Tatrophie des 
muscles. 

CHAPITRE TROISIÈME 
Conclusions 

L'application à la médecine interne des règles de la thérapeutique articu- 
laire permet de formuler des indications d'une grande netteté. 

On cantonnera dans un domaine spécial^ vaste mais exactement limitéi 
toiues les manifestations pathologiques relevant de Tinfection, de Fintoxica- 
itOD, du traumatisme ou de la diatbèse; ces syndromes seront combattus par 
les ressources ordinaires de la médecine. A côté des brillantes méthodes dont 
rhonneur revient aux Pasteur, aux Bouchard, aux Hayem, etc., nous avons 
la ci>uviction que nos principes recevront une sanction thérapeutique qui 
donnera peut-être à la pathologie interne l'essor dont a profité la chirurgie 
des membres. 

La thérapie articulaire viscérale rentrera facilement dans le domaine de la 
pratique parce que Tunilé des vues qui en forment la base la rend tr^s simple 
dans &on application. 

Toute arthrite sera combattue par la réduction ou le maintien des rapports 
normaux [aussi pai'fait que possible des surfaces articulaires). 

La douleur articujaire cédera, soit à la révulsion, soit à Timmobilisation 
tétnporafre, soit à la compression, en s'aidant des ressources du massage 
(efUeurage) et de celle des narcotiques. 

On se préoccupera pendant toute la durée du mal de Tétat des muscles 
articulaires que Ton trouvera dans Forgane, autour de lui ou môme à une 
assez grande distance et qu'on jugera tels si leur vitalité est reconnue soli- 
daire de celle de Torgane» Par exemple, on introduira dans la thérapeutique 
de toute affection pulmonaire ûe quelque durée, la gymnastique respiratoire. 
te massage et Télectrisation de toutes les régions où se trouvent des muscles 
concourant à un titre même très acceseoire à la fonction menacée, tels que les 
moBcles lombaires' ou les muéelesde Tabdomen. 
' On veillera siXr les articulations voisines, ainsi la viscéro-arthrite pulmo* 
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oaire localisée à la base amène peut-être, plus souvent qu'on ne Ta observé, 
<le Tarthrile hépatite ou cardiaque. 

. Le traitement des affections chroniques de Teslomac comportera des indi- 
cations musculaires très étendues; les relations articulaires de l'estomac avec 
le foie, le cœur, la rate, le duodénum et Tinteslin, devronL être soumises à 
une observation peut-être féconde en trouvailles cliniques. 

Même dans le cas de cancer viscéral, le traitement articulaire de Torgane 
et de la région, mené avec une grande prudence pourra^ à titre paîlialif, don- 
ner les meilleurs résultats; nous en possédons des preuves cliniques, noiam- 
ment dans une observation du cancer du côlon ascendant. 

Tout viscère atteint de lésion chronique non progressive devra èlre mobi- 
lisé, maintenu dans une situation aussi voisine que possible de k normale, 
«t soustrait, si on peut le faire, aux sollicitations des adhérences» 

La surveillance et Tenlretien de la fonction mouvement seront une des 
préoccupations primordiales du thérapeute dans toutes les maladies. 

La thérapeutique des spasmes devra viser, s'il y a lieu, l'arlbrile causale 
et être élargie autant qu'il le faudra ; les vomissemenis de la grossesse sueront 
traités avec succès (De Geoffroy) par le massage du ventre; nous y joindrons 
le port d*une ceinture abdominale sans renoncer aux autres mèdicaLione. 

Cet exposé sommaire soulève une quantité de problèmes et laisse entrevoir 
de nombreux desiderata dans la physiologie et dans la paihologie; Tétude de 
ces difficultés permettra de faire plus tard un travail d'ensemble plus com- 
plet et plus compréhénsif, une synthèse de cette importante quesLion. 

Nous nVvons pas cru devoir faire une étude analytique des lésiotis articu- 
laires propres à chaque yiscèfe, nous avons la conviction d'être dans une 
bonne voie, mais il serait prématuré de tracer la carte d*une contrée vierge 
aussi difficilement accessible, sans être aidé d'une haute compétence person* 
nelle et d'un bagage d'observations longtemps continuées; une telle analyse 
eût été incomplète et basée sur la logique plutôt que sur rexpérîence. 

Pour le moment, notre théorie se résume en ceci : la réalisation du mou- 
vement des organes est simple et toujours identique à elle-même, A identité 
d'organes doit correspondre la plus grande analogie dans les lésions el les 
indications» 

Bien que cet essai de schématisation paraisse légitimé par les succès des 
idées de Thure Branot, de Glénard, de Calot^ par celui de la pratique du 
massage abdominal et par de très nombreuses applications kinësiihérapiques, 
la critique en sera facile; tout travail de ce genre conduit à des erreurs de 
délafl, mais si nos principes généraux trouvent grâce auprès de nos lecteuis, 
DOtiB nous abandonnons sans regret et sans crainte au contrôle des esprits 
analytiques. 
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TRAITEMENT DES AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES 

PAR LES INHALATIONS ÉLECTRO-MÉDICAMENTEUSES 
Par le D* IMBERT DE LA TOUCHE, de Lyon. 



Depuis plusieurs années j*emploie, pour la cure des affefllons des voies 
respiratoires, un nouveau traitement basé sur Tiniroduclion des médicaments 
dans les voies respiratoires, à Taide de l'électricité statiqa#< 

L^exposé de celle méthode a été adressé, sous pli cacb#fé, à TAcadémie de 
Médecine, en septembre 1896, et l'appareil iuhalatetlf A été présenté à la 
Société de Biologie, le 22 mai 1897, par M. le professeur d'Aisonval. La 
même année, j*ai lu au Congrès de T Association friffÇlaise pour Tavancement 
des sciences, à Saint-Ëtienne (aoù( 1897), une Communication intitulée : 
« Nouveau traitement des affections des voies ftfépiratoires, par les inha-^ 
lalions électro-médicamenteuses i^. 

Enfin, pour donner une nouvelle consécration scien(iri(|ue à mon procédé, 
j'ai présenté mon inhalateur à la Société fiCfl^ise d'Ëlectrothérapie, dans la 
séance du 14 avril 1898. J'ajouterai que, depuis que'ques années, je me sers 
d'un faisceau de chiendent, soit seul pouf }«S inhalations d'ozone, soit imbibé 
de substances médicamenteuses pour la ^tlfe des laryngites et des bronchites. 
C'est, du reste, Torigine des recherche^ qui m'ont amené à imaginer l'inha- 
lateur que je vais décrire ici. 




L'appareil consiste dtflM une ampoule de verre, terminée par un tube fili- 
forme, et renrermani des essences médicamenteuses, variées suivant les 
indications (menthol, Iticalyptol, thymol, pinol, etc ). 

Le malade, assis dâOft un fauteuil isolant, est mis en communication avec 
le pâle négatif d'unif Aachine statique. On place, en face de lui, Tampoule, et 
aussitôt il reçoit ufl Jet continu de ces effluves pulvérisés et dynamisés, qui 
pénètrent ainsi daM les voies respiratoires. 
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Les affections traitées avec le plus de succès, par ce mode de irailemenl, 
senties laryngites avec eorouement, maladies de la voix, m communes aux 
chanteurs et aux orateurs. C'est la méthode de choix pour les soins eL le 
développement de la voix chantée. Le catarrhe, la bronchite chronique et la 
tuberculose, sont aussi justiciables de ce traîtemeni. Dans Tenrouement 
simple et la fatigue des cordes vocales, les résultats sont le pluâ souvent d/une 
rapidité extraordinaire. J*eus Toccasion de soigner un grand nombre d'ar- 
tistes, et j'ai pu constater les heureux effets de celle méthode. Dans ces cas, 
j'utilise le menthol et l'eucalyptol avec des inhalations d'ozone. 

Comme exemple à l'appui de mon assertion, je citerai des artistes qui, 
le matin, se trouvant dans l'impossibilité de chanler, ont repris, après une 
inhalation, la possession de leurs moyens, sufCrammem pour assurer la 
représentation du soir ; ou encore le cas d'un jeune homme, aphone le matin 
et jouant un rôle dans Athalie, le jour même, sans que personne ait pu 
se douter de l'indisposition qui datait de la veille. Ce fait s'est passé der- 
nièrement dans un des pensionnats de la ville. 

Dans la majorité des cas, sous l'action du IraiteonenLi la voix aussitôt 
moins voilée, est émise avec plus de clarté et d*écïat. J*aî donné mes soinsj 
cette année, à M. l'abbé R..., directeur de la maîtrise de B... : Atteint dung 
laryngite depuis quatre ans, il avait presque entièrement renoncé à chantef, 
Sous l'influence de quelques inhalations de menthol, d'eucalyptol, alternéfi 
avecTozone, il put diriger les chants de la maîtrise, en faisant une partie 
vocale pendant une heure sans fatigue, ce qui ne lui avait pas été possible 
depuis quatre années. L'amélioration persiste. 

Dans les bronchites et le catarrhe accompagné d*erophysème, le malade 
ressent immédiatement du bien-être : la respiration devient plus facile, 
l'amplitude respiratoire augmente, la toux et l'expectoration diminuent. 

Un dominicain, le PèreB..., atteint de bronchite chroniqiie avec etuphy- 
sème, depuis plusieurs années, et condamné au repos par cette affieiion, 
reprit peu à peu ses occupations après ses inhalations, qui firent rapidement 
diminuer les quintes de toux, ainsi que Texpectoration, et lui reodirent 
complètement la santé. 

Les résultats ne tardent pas à se manifester du côté de Télat général et se 
traduisent par l'augmentation des forces et de Tappétit, ramélioratîon des 
fonctions digestives, le relèvement de la nutrition. Au résumé, en même 
temps que les inhalations des substances médlcamenteimes exercent une 
action locale sur les organes de la respiration, on constate, sont raction 
tonique et dynamique de l'électricité statique, une augmentation lonsible de 
la force de résistance de l'organisme. C'est ce qui eKplir|ae les résultats heu- 
reux survenant chez les bronchitiques et même chez les tuberculeux, qui 
voient rapidement leur état général s'améliorer sous rinfiuence di ce traite- 
ment réparateur. 
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Autre avantage appréciable : on supprime ainsi Tintroductiou dans Testo- 
mac des médicaments, si difficilement supportés et le plus souvent nuisibles 
aux fonctions digestives. 

En effet, combien sont nombreux les malades qui,, après avoir épuisé toute 
la liste des remèdes prétendus curateurs, au lieu de trouver la guénson, 
perdent Tappétit, maigrissent, et n*ayant plus la force de résistance néces* 
saire, finissent par succomber, autant épuisés par Tabus des médicaments qife 
terrassés par la makdie. 

La durée de chaque inhalation ne doit pas excéder cinq minutes environ, 
et il est bon de'donner au malade des lunettes afin de lui proléger les yeux. 
' Afin que cette méthode produise les résultats les plus complets, je lui 
adjoins des injections hypodermiques à base de divers médicaments (arsé- 
niate de strychnine, phéneucalyptol, eucalyptol^ menthol), etc., formules du 
docteur Roussel, de Genève. 

Un grand nombre de malades ont été soumis à ce traitement, et il ma 
été donné de> constater, après plusieurs mois, que les guérisons s'étaient 
complètement maintenues. 



APPLICATIONS DE TOZONE 

A L'HYGIÈNE PUBLIQUE & A L'HYGIÈNE DE L'ALIMENTATION 

A L'AIDE DE PROCÉDÉS SPÉCIAUX 

Par le D' L.-R. REGNIER, ancien interne des hôpitaux de Paris, 
chef du Laboratoire d'Électrothérapie de la Charité, 

et Marius OTTO, doctêar es sciences. 



M. le • D' Bérigny a, durant de longues années, étudié Taclion de Tozone 
sur Torganisme humain. Par un travail long et opiniâtre,- il a pu établir des 
statistiques dont le résultat très net affirmait les principes posés par Boeckel : 
les grandes épidémies né se déclarent que si Tozone fait défaut dans Tair 
atmosphérique à Tendroit où elles apparaissent. 

Avant que le D^ Bérigny fit ces études, Tozone était déjà connu et étudié; 
mais si Van Marum Tavait découvert et nommé Vodeur de la matière etec- 
trique, si Schonbœin avait précisé ses conditions, ses modes de formation,, 
et baptisé i Ozone i», c'est en grande partie aux D*^ Bœckel et Bérigny que 
l'on doit d'avoir attiré l'attention des hygiénistes, des physiologistes et des 
médecins sur l'influence énorme exercée par l'ozone sur la santé. 
' Depuis, de nombreux savants, chimistes ou médecins, Blneau, Houzeau, 
Scoutetten, Sterry Haut, Andrews, Sainte-Claire Deville, Denza, Cook, air 
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Benjamin Richardson, Wood, Christmas, Chappuis, de Pietra Santa et bien 
d^autres, ont mis en évidence les propriétés oxydantes, stérilisantes et anti- 
sepliques'de Fozone. 

' Grâce à cç gaz, la nilriûcation des matières organiques s*opère presque 
instantanément : Thydrogène sulfuré, les acides sulfureux et nitreux sont 
convertis en acides sulfurique et nitrique. 

L'oxydation de Thémoglobine du sang est activée. Les réactions chimiques 
qui permettent dans les poumons Tassimilation de Toxygène de Tair par le 
liquide sanguin pour sa revification sont rendues plus promptes. Au point 
de vue du mécanisme respiraloirè , Tozone peut donc être employé avec 
succès. 

Sous Taction de Tozone, les liquides impurs, contaminés, sont stérilisés 
' de la façon la plus parfaite. 

En présence de Tozone, les matières alimentaires, viandes, lait, se conser- 
vent presque indéfiniment. 

Les propriétés antifermentescibles et microbicides de Tozone sont donc bien 
nettes. • 

Son pouvoir oxydant est tel qu'à son contact les miasmes, les microbes 
sont instantanément détruits, oxydés, et cette oxydation est si complète et si 
vive qu'elle est accompagnée de production de lumière. 

En efifet, dans son rapport à rA.cadémie des Sciences de Paris (l), le 
D*" Otto a annoncé qu'en mettant brusquement en contact dans l'obscurité, 
de l'eau ordinaire et de l'ozoue, il y a production d'une lumière bleuâtre plus 
ou moins vive, suivant que Toau est plus ou moins chargée de matières orga- 
niques, et cette production de lumière est suffisamment vive pour qu'elle 
soit encore visible même si on opère sur de très petites quantités d'eau et 
d'ozone. Ainsi, en alimentant une trompe de laboratoire avec une eau de 
rivière quelconque et en faisant aspirer à lappareil une atmosphère contenant 
une certaine quantité d'ozone, la trompe se détache parfaitement lumineuse 
dans Tobscurité, principalement au point oii le mélange intime se fiait. 

On peut alors recueillir, s'écoulant de la trompe, une eau qui demeure 
lumineuse pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'oxydation de toutes 
les matières organiques soit terminée. 

L'ozoae est donc un rapide et puissant stérilisateur poui* les liquides. 

Dans r^r, le mélange étant plus intime, la stérilisation est plus rapide que 
dans les liquides. En se diffusant dans l'air, l'ozone se détruit peu à peu en 
rencontrant les matières organiques qu'il oxyde instantanément. 

Si, au bout d'un certain temps, il reste dans l'air une trace d'ozone, c'est 
qu'il n*y a plus trace de matières organiques à oxyder. 
' L'air est alors parfaitement stérilisé. . 

. {{) Complei rendus, 1896. Tome CXXIII, page 1006. 
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Gel air qu'on rencontre, à Tétat naturel dans les montagnes et au bord à» 
la mer, c'est Tair des^ sanalocia. Il contient un léger excès d ozone libre : 

3 milligrammes, ^ par 100 mètres cubes d*air à Chamonix, 9 milUgrammes, 

4 par 100 mètres cubes d air aux Graads*Muletsl Depuis 1865, le !> de Pletra 
Santa a démontré que si on envoie, là des malades^ des tuberculeux princi- 
palement, Tamélioration dejeur état, et parfois la guériscm, sont dues au]^ 
propriétés revivifiantes de.ces atmosphères stérilisées. 

' Mais il y a souvent bien des inconvénients à conduire des malades dans 
les sanatoria ou dans les stations maritimes ou montagneuses : dans Tétat de 
débilité physique où ils sont, un long trajet en chemin de fer peut leur être 
fatal ; dans leur état de faiblesse morale, un voyage qui lès isole de leur 
famille, de leurs amis peut souvent aggraver le mal. 

On a donc cherché par tous les mayens possibles à créer arlificieliemenl des 
atmosphères ayant les mêmes qualités que les atmosphères des sanatoria les 
plus réputés, a&n de soumettre les voies respiratoires des malades au régime 
antiseptique et revivifiant de ces atmosphères sans priver le malade lui-même 
des soins dont Tentourent sa famille et son'médecin habituel. 
. Pour arriver à créer ces atmosphères artificielles, on a fabriqué et livré au 
commerce de petits oEonateurs transportables. Ces appareils dimnent avec 
difficulté des quantités insuffisantes et irrégulières d'ozonev De plus, dans 
ces appareils qui fonctionnent avec un effluve dans lequel on fait- passer de 
lair ordinaire, il ne se fonne pas que de Tozo^e. Il y a bien polymérisation 
simple* d^ Toxygène^ mais il se fait aussi entre Toxygène et Tasote des réac- 
thKis secondaires' qui conduisent à la formation de produits nitreux et d'acide 
nitrique eç assez grande quantité. 

Av^ ces ozonateurs^ le malade respire la plus grande partie du temps un 
air contaminé, parce que Tozone produit n'est pas suffisant pour aseptiser 
' 1 atmosphère d^une chambre. 

Lorsque le malade s'approche de Tinhalateur, il absorbe à chaque- inspi- 
ration soit de l'air contaminé, soit un mélange d'air non encore x^omidètement 
stérilisé et d'ozone impur qui oxyde violemment au lieu de revivifteâr gra- 
duellement. D'où les hémoptysies qtû se produisent parfois che^ lesmabdes 
. après une inhalation de quelques minutes. 

Si Ton considère que les quantités infimes d*ozone contenues dans cer- 
taines atmosphères — 4 à 5 milligrammes^ d'ozone pour 100 mètres cubes 
d*air — sont encore trop actives pour certains orgaiaeS reepiratoires débilités» 
on se rendra* aisément compte que ces absorptions irréguliôres de très petites 
quantités d'ozone trop concentré et impur ne peuvent avoir qu'une action 
plutôt néfaste sur la généralité des malades. 

Les petits ozonateurs médicaux conduisent donc à un trait^nent qui est 
loin de représenter le traitement idéal parfaitement antiseptique et graduel- 
lement revivifiant qu'on est en droit d'attendre de l'ozime pur. 
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Or, avec ces appaireils défeciaem, d'un fonctionnemeiit irrégoUer, avec 
lesquels on fait absorber au malade Tozone produit ao hasard de sa' produc- 
tion,' «ai» quUI/soit possible d*en régulariser le débit, te qui. fait cfue le 
malade jnsptre tastôt de Tozone trop concentré. «t«tant6t de Tair chargé de 
miaonoes et de mtcPoi>eSf des Spécialistes ont ol^nu des guérisons ou des 
améliorations qu'aucun auU;^ traitement n'aurait permis d'e^pérer. Noue- 
mêmes nous les avons employés avec suceès. "V' 

Il «et donc absolument certain qu'en réguburis^^^^^^^^j^ploi de l'ozone, les 
tuberculeux, les anémiques, les coquehxcheuz, les asthmatiques, lesemphy- 
sémateux, trouveront toujours un soulagement, voire ia guérison, à tesfàter 
desalmo9piière8«pécia^eaent préparées pour eux. 

Pour donner à chaque malade Tatmosphère qui lui convient, il est néces- 
saire tde lui faire rospirerun air dont le d^gré d'oaonlQcatton. variera lentement 
jusqu'à ce que le médecin qui Tétudie ait pu déterminer la dose d'osone qui 
conviait k sou état. 

Alors lé malade sera chaque jour ou constamment p!oagé dans une atmos- 
phère aseptisée contenant le même nombre de ihilligrammes d'ozouç pour 
100 mètres cubes d'air pendant tout le temps de sa cure. Geci feucilitera consi- 
Uérablement la «réation de services spéciaux pour les tuberculeux pauvres 
4ans les faôfâtaux. Gor, sans grandes dépasses, on pourra les fabire ainsi béné* 
ficier de la Térîtaèle cure^d'air. 

. Ici, un point très important est à noter en faveur des atmosphères artifi- 
cielles. 

Le médecin pourra faire varier le pouvoir oxydant de l'air suivant la 
marche de la maladie, ce qui est matériellement impossible dans les sana- 
toria. 

Toutes les considérations qm précèdent conduisent donc . à créer des atmo- 
sphères artificielles ozonées à volonté. 

Pflfor cela, plusieurs problèmes- restaient à résoudre : 

1« Avoir une méthode de dosage rapide, exacte, permettant de faire les 
mélanges dans les proportions voulues ; 

2» Avoir un appareil qui mélange d'une façon intime l'air et l'ozone en 
proportion définie avant de les envoyer dans la salle d'inhalation ; 

3« Produire de grandes quantités d'ozone concentré, afin de pouvoir y 
puiser ce qui est nécessaire pour faire les mélanges ; 

4* Détruire l'excès de produits nilreux formés par Teffluve, pour laisser 
l'équilibre entre l'ozone et ces produits s'établir normalement, ainsi que cela 
a lieu dans la nature. 

Résoudre ces différents problèmes, c'est rendre rationnelle la ^méthode du 
traitement par Tozone, c'est rendre pratique l'emploi du médicament gazeux, 
préparé selon une ordonnance de médecin ; c'est assurer k guérison de la 
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plupart des maladies iDfectieuses, la guérison de Tanémie ; c'est combattre 
victorieusement la (ub^rcuiose. 

C*est ce que permettent de réaliser les appareils du D*" Otlo, qui a déjà 
publié sur Tozone un grand nombre de communications importantes. 

Il avait déjà présenté au Congrès de Bordeaux, en 1893, un appareil de 
dosage rapide de Tozone. 

Aujourd'hui, il est parvenu à combiner un appareil qui donne une indi- 
cation instantanée de la concentration en ozone d'un mélange d'air et d'ozone. 
Cet appareil donne non seulement une indication instantanée, mais il 
enregistre les résultats. 

Les bandes de l'enregistreur de cet appareil permettent donc toute vérifi- 
cation ultérieure, pendant que Tapparetl indiquera, à chaque instant, ce 
qu'il faudra prendre d'air ozone pour créer l'atmosphère artificielle de- 
mandée. 

Quant au mélange d'air atmosphérique et d'air ozone destiné à Tasepliser, 
il ne sera pas fait au hasard. 

Le D** Otto a, en effet, combiné un titreur-mélangeur^ permettant de régler 
avec la plus grande facilité les débits des gaz à ïnélanger. 

Nous avons donc maintenant la facilité, étant donné une source d'ozone 
concentré, de créer des atmosphères artificielles contenant exactement ce qu'il 
faut d'ozone libre pour guérir les malades àans les oxyder mortellement. 

Reste la question de la production de Tozone, la plus grave et la plua 
importante. 

En efifel, les travaux que je viens de citer ne présenteraient qu'un très 
médiocre intérêt, si l'on n'avait pu nous procurer la source d'ozone qui nous 
est nécessaire.' 

' Heureusement, cette lacune a été comblée par le D*" Otto, dont le nouvel 
ozoneur à électrodes mobiles produit de l'ozone à volonté. 

Jusqu'ici, pour faire de l'ozone, les meilleurs appareils étaient formés de 
deux séries d'électrodes, équidistantes, planes, cylindriques ou sphériques, 
unies ou hérissées de pointes. I^es électrodes de noms contraires étaient 
séparées par une lame diélectrique qui résistait au. passage de l'efOuve qu'on 
faisait jaillir entre ces électrodes. 

En principe, la puissance totale absorbée par l'appareil devait se répartir 
uniformément sur toute la siyface des électrodes et former un effiuvé ou une 
pluie de féu bien homogène. 

En pratique, cela se passait ainsi pendant un certain temps seulement, au 
bout duquel Tinlensilé totale passait de l'une à l'autre électrode par un seul 
point en y déterminait la formation d'un arc de court circuit. 

La foimation de cet arc présentait de graves inconvénients. En premier 
lieu, Tefiluve s'éteignait dans tout l'appareil et la production en ozone tombai! 
d un seul coup à zéro. Ensuite, l'appareil ne pouvait plus fonctfonner sans 
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être réparé. La feuille de verre servant de diélectrique était brisée et les 
électrodes souvent fondues au point où Tare avait jailli, en tous cas endom- 
magées. 

Avec de tout petits appareils, les courts circuits étaient rares, mais la 
(|uaAtité d'ozone était très faible. Aussitôt qu on augmentait la grandeur ou 
le nombre des appareils, c'est-à-dire aussitôt que la puissance absorbée 
devenait tant soit peu considérable, les courts circuits devenaient fréquents. 
. On pouvait à volonté, avec ces appareils, avoir un très petit débit d'ozone 
très régulier pendant un certain temps ou un grand débit irrégulier jusqu'au 
premier court circuit, mais il était impos^le d'assurer un débit d'ozone un 
peu fort et régulier. Il était donc nécessaire, pour avoir une bonne production 
d'ozone, d'avoir des appareils à grande distance et d'y empêcher la formation 
de courts circuits. Ce résultat a été atteint par le D' Otto avec son ozoneur 
à électrodes mobiles. 

Le principe de l'appareil est le suivant : - 

Un arc de court circuit ne s'établissant pas instantanément entre deux 
électrodes, si ces électrodes, au lieu d'être fixes, sont mobiles, de telle sorte 
que leur distance varie à chaque instant, un arc de court circuit n'aura pas 
le temps de s^établir entre ces deux électrodes pendant qu'elles sont à leur 
distance minima. 

L'appareil, ne pouvant plus être dérangé par de courts circuits, pourra 
absorber une puissance auàsi grande qu'on voudra et produire d'une façon 
régulière de grandes quantités d'ozone. 

Voilà le principe de l'appareil. Quant à sa forme, elle peut varier presque 
à l'infini. Deux dispositifs semblent pourtant plus facilement réalisables : 

1^ Les deux électrodes de noms contraires sont constitués par deux cercles 
parallèles placés vis-à-vis Vnn de l'autre. L'un des cercles porte N secteurs 
conducteurs, l'autre (N-f-I) secteurs conducteurs garnis de nombreuses 
pointes. L'un de ces cercles est mobile autour de son centre dans son plan. 
Grâce à ce dispositif de N secteurs sur un cercle et (N -f I) secteurs sur 
l'autre cercle, la puissance en watts absorbée par l'appareil sera à peu près 
constante, tandis que la distance d'un point d'une électrode à un point de 
l'autre sera constamment variable ; 

2^ Les électrodes sont constituées par deux cylindres concentriques ayant 
le même axe. L'un de ces cylindres est mobile par rapport à l'autre, autour 
de son axe, et porte N bandes conductrices dirigées suivant les génératrices 
de sa surface. L'autre cylindre porte (N + 1) bandes conductrices garnies de 
nombreuses pointes. 

Avec ces appareils, on peut, sans craindre les courts circuits, utiliser d'une 
façon régulière des puissances de plusieurs milliers de watts à polymériser 
de l'oxygène. 
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C'est la fabrication industrielle de Tozone résolue, c^^st-à-dire l'emploi de 
Tanliseptique idéal rendu pratique. 

Nous pourrons donc, grâce à ces appareils » faire des atmosphères arti- 
fkielleB et constantes au sein des villes ; nous penrrons slériUser les eaux de 
table, les eaux d'alimentation, les prodtdts alimentaires, les eaux résiduaires 
des Tilles, et les recherehes que nous avons entreprises «ué ces différents 
probièmes, Boais dont nous ne poavom encore donner les rés!:dtats déSnitiSs, 
nous pensiettent d'espérer que nous aurons fait réaliser à la science sanitaire 
tin de aes plus utiles progrès. « ^ 



LE MICROPHONOGRAPHE DUSSAUD 



Lettre adressée à M. le docteur Laborde par M, le docteur Ladreit de 
ÏMcharrière^ médecin en chef de tlnstitution Nationale des èourds- 
Muets (!)• ' 

Mon cher confrère et ami, 

Dans la très brillante conférence que vous avez , faite hier à Tlnstitution 
nationale dés Sourds-Muets, vous avez émis quelques propositions sur les- 
quelles je ne me trouve pas d'accord avec vous. Je les connaissais déjà par 
les comptes rendus des conférences que vous aviez faites aiUeurs sur Tédu- 
cation des sourds-muets, par le microphonographe Dussaud. Jusqu'à présent, 
je ne m'étais pas cru autorisé à' vous faire quelques critiques; mais, puisque 
vous avez exposé vos idées devant le très distingué personnel enseignant de 
notre Institution, dont je mlioncn^ d'être te collaborateur, je crois pouvoir 
vous adresser quelques observations, bien convaincu que votre amour pour 
la véri^in-en prendra pas cmihn^. 

Vous avez af&rmé que tout individu c<miplMem^ sourd, qui n'a jamais 
entendu, permit les st>ns du micropbonogmphe. 

Je crains que, pour Tappréciation du <legré de surdité, vous vous soyez 
rapporté au dire des personnes. Nous en voyons tous ie& jours qui nous 
affirment n'avoir jamais entendu et qui sont toutes surpûses, si nous leur 
faisons écouter de près, au contact de roreille, fat sonnerie- d'une montre ou 
un diapason mis en vibration par un appareil électrique. 

Je ne crois pas qu*uu sotird complet pui^e entendre mieux Tapparsil 
Dussaud qu'aucun des instruments dont nous nous servons tous les jours 
pour mesurer le degré d'audition, et cela parce que je ne puis pas admettre 
j_ 

(l) Annales françaises des Sourds- Muets y juin 1898. * 
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votre théorie des ceatres acoustiques recevant les impressions sonores et les 
transmettant aux centres de la parole^ sans Tinter médiaire des nerfs' acous^ 
tiques et de Toreille. 

Un centre nerveux sensoriel reste inerte s'il n'est pas servi par les organes 
qui lui sont connexes. * 

Pour qu'un mot articulé soit perçu par le cerveau, il £aut que Toreille lui 
donne pour ainsi dire sa forme figurée, que les nerf$ acoustiques transmettent 
au centre acoustique Tinterprétaticm de loreille. C'est alot§ seulement que le 
centre dévolu à la parole pourra la reproduire à son tour. Votre (Conception 
est peut-être ingénieuse, mais aucune donnée physiologique ne m^us permet 
de la croire vraie. 

Vous pouvez, en faisant passer un courant électrique à travers les deux 
oreilles, exciter le c/ttosma des nerfs optiques et les labyrinthes, et provo- 
quer sur le premier la sensation lumineuse, et sur les autres le bourdoi^ie- 
ment, qui est la sensation acoustique ; mais c'est à la condition que chez ' 
l'aveugle le chiasma des ner£s optiques ne soit pas détruit, et que chez le 
sourd il reste encore une certaine sensibilité labyrinthique ; danJB le cas con- 
traire vous n'obtiendrez rien. 

Vous admettez qu'il y a trois classes de sourds-muets : 

1» Ceux chez qui les centres acoustiques ont subi un arrêt de développe- 
ment. Chez ceux-là il n'y a rien à espérer ; 

^ Ceux chez qui les nQrfs acoustiques ont été détruits par une méningite 
ou toute autre affection inter-crânienue; 

3« Ceux qui ont perdu l'ouïe par une double otite labyrinthique ou chez 
lesquels l'oreille ne s'est pas développée dans les conditions normales. 

Dans ces dei^x dernières catégories, vt)us affirmez que les centres acous- 
tiques pourront être impressionnés par le microphonographe ; je puis vous 
assurer qu'il n'en sera rien, l'expéiience venant corroborer les raisons expo- 
sées plus haut* 

Pour justifier cette théorie des centres acoustiques mis en action sans 
l'intermédiaire de ses filets nerveux et des organes des sens^ vous êtes obligé 
d'invoquer des qualités particulières et merveilleuses dont seraient doués les 
sons produits par le microphonographe, propriétés inconnues jusqu'à présent* 

Nous n'avons aucune raison de croire qu'un corps vibrant par l'action d'un 
appareil électrique, et donnant le même son qu'un vibrant par tout autre 
instrument, puisse avoir des prr ]^étés merveilleuses et particulières. 

Dans les lois de la nature, tout est admirable, rien n'est merveilleux. 
Quand nous ne comprenons pas, nous cherchons avec plus d'ardeur et nous 
ne croyons que lorsque nous avons vu le pourquoi. 

Je suis convaincu que toutes vos expériences, à l'aide du microphono- 
gra|dic, ont été Ikites sur des individus ayant conservé une certaine sensibi- 
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lîté de l'oreille et Fintégrité des nerfs acoustiques. Uo coQlrôle plus aller- 
natif pourra certainement vous en convaincre. 

Le microphonographe Dussaud a l'avantage de reproduire les paroles arli* 
culées, ce que ne peuvent faire les autres instruments; mais il le fait avec le 
timbre de voix de polichinelle qu^il est préférable de ne pas enseigner; îl est 
donc en cela très inférieur à la voix humaine. 

L'éducation articulaire est beaucoup plus limitée que vous ne semblez le 
croire. Jusqu'à présent, elle n'a rendu véritablement louïe à personne. 

L'individu très sourd qui ne distingue pas les consonnances qui consti- 
tuent la parole se trouve, passez-moi cette comparaison, dans les conditions 
d'un voyageur transporté dans un pays dont il ne comprend pas la langue. 
Peu à peu son oreille s'habituera à ce qui ne lui paraissait qu'un bruit, et le 
sens desmots se révélera. En lui répétant, jusqu'à ce qu'il en ait saisi la 
signification, les parties simples du langage, on finira par lui faire inter- 
préter des bruits qui n'avaient jusqu'alors aucune signification. Ce qui n'était 
qu'un brouhaha devient d'une perception plus ou moins nette, et au bout 
d'un certain temps le sourd pourra communiquer par l'oreille dans des con*- 
ditions toujours défectueuses. Ceux qui prétendent avoir obtenu davantage se 
font illusion. 

Le microphonographe Dussaud a la prétention de supprimer là fatigue du 
professeur et d'exercer l'oteille d'un certain nombre de personnes à la fois. 
Dans une conférence que vous avez faite chez un homme du monde qui est 
un bienfaiteur des sourds-mu^ls, vous nous avez montré sur une longue table 
des rangées de téléphones pouvant servir aux élèves d'une classe nom- 
breuse. 

L'expérience ne tarder^ pas à vous prouver qu'il n'y a pas deux personnes 
dont les aptitudes de l'oreille soient tout à fait semblables. Tel n'entend que 
les sons aigus, tel autre les sons graves, celui-ci n'entend pas la voix ariée^ 
le bruit d'une sonnette, qui perçoit la sonnerie d'une montre à répétition. 

n vous sera presque impossible de faire un choix d'individus dans des con- 
ditions d'auditioD assez semblables pour être associés, et je crains bien que 
les professeurs ne préfèrent l'éducation individuelle. Le microphonographe 
remplacent donc la voix du professeur pour chaque élève en particulier, et ce 
sera, il faut le reconnaître, un service si on p^ut Caire disparaître son timbre 
nasillard. 

C'est, dépouillé du prestige que vous avez cherché à lui donner, qu'il faut 
donc loyalement en faire l'essai. Je souhaite qu'il ne nous donne pas de 
déception, et que nos professeurs ne préfèrent pas encore recourir au pro- 
cédé de la voix nue qui les a fait renoncer, après quelque temps d'exercices, 
aux instruments qu'ils avaient d'abord utilisés. 

Veuillez agréer» mon cher confrère et ami, l'assurance de mes sentiments 
dévoués. I)^ LADRErr db Lacharriérk* 
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L'ASSOCIATION AMÉRICAINE D'ÉLECTROTHÊRAPIE 



La septième réunion annuelle de ï American Electrû-therapeulic Aa^so- 
ciaiion a eu lieu à^ Harrisburg, à TAcadémie de Médecine, les 21, 22 et 
5^3 septembre, sous la présidence du D»" William-T, Bishop, d'IIarrisburg. 

La séance fut ouverte le mardi 21 septembre, à dix beure^ du matin. Le 
Rév. F. Baker, de Saint-Paul's P. E. church, récîLa une prière à rouveriure 
de la séance, après quoi Mayor Palterson soubaita la bienvenue aux délégués 
de la Cité. Le D' Robert Newman, ancien président, fît une réponse pleioe 
d'esprit, et saisit Toccasion de faire remarquer que, dans les collèges médi- 
caux, Télectricilé n'est pas considérée à sa valeur. * 

La parole est donnée aux nombreux médecins visiteurs. 

Le D*" Margaret A. Cleaves, de New- York, président du Comité des appreils 
de mesure, présente son rapport. Elle allire raltenlion &ur ce fait, que 
plusieurs projets de mesure ont été repoussés par le Gûmîtép à cause de leur 
inefEcacité prouvée, et qu'une nouvelle Compagnie est venue apporter un 
nouvel appareil, un milliampèremèlre et un voltmètre, pour remploi îles 
circuits de, courants alternatifs, sinusoïdaux, interrompus ou faradii^ues. 

Le D' Robert Newman, de New-York, fait une lecture sur le Irailemtni 
électrique de la goutte et des maladies de V acide uriquti. D'après dès obser- 
vations faites avec soin, il peut affirmer d'une manière positive^ que la goutte 
et les maladies de la même famille peuvent être réprimées, les rechutes 
évitées et, dans beaucoup de cas, la maladie entièrement guérie, par Tappli- 
cation judicieuse de Télectricité, particulièremeot sous la forme statique. Il 
se cite lui-môme comme exemple. L'électricité statique est généralement 
répandue dans le corps et pénètre plus profondément; elle est un tonique 
général; la a brise » calme la douleur en quelques minutes et procure la 
liberté des mouvements; elle dissipe les migraines et les troubles cérébraux; 
la température et la circulation sont égalisées*; le froid intense des pieds 
disparait, ainsi que la débilité nerveuse ; les organes de sécrétion et d'ex* 
crétion sont stimulés, les produits inflammatoires absorbes ; elle procure 
également un exercice passif. Les analyses d'urines présentées prouvent lef- 
ficacité de l'électricité statique pour la guérison de la goutte. 

Le D' Francis-B. Bishop, de Washington, présente un rapport^ sur la 
chorce. On doit penser qu'une condition défectueuse des centres neiveux 
prédispose à cette affection, et qu'un poison affectant ces centres suiiérîeurs 
peut produire chez une personne l'épilepsie, chez une autre la ueurastliénie 
générale, et chez une troisième la chorée. Dans le pays qu'il habite^ la 
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malaria est une grande cause de chorée. Le traitement consiste à veiller avec 
soin aux inteslias, à observer la diète, à se donner le repos nécessaire; 
l'emploi de l'électricité statique, au moyen de la « cage statique », stimulera 
sans effort la périphérie et calmera le système nerveux général ; en même 
temps, on conseille des inhalations d'ozone, donnant ainsi l'oxygène au sang 
appauvri. 

Sources de VéUciricilé atmosphérique^ par le D^'R.-J. Nunn, de Savannah 
(G. A.). — L'auteur considère le système solaire comme une grande machine 
statique. L'atmosphère rapprochée de. la sur&ce delà terre doit tourner avec 
elle, lorsque celle-ci tomme sur son axe, tandis que la tendance de cette 
portion de l'atmosphère, sitjiée à une certeilne dislance de l'attraction ter- 
restre, doit s'accumuler derrière la terre. A un certain point, l'inertie atmo- 
sphérique doit neuti'aliser Tatlraction de la terre, et à cet endr&it il doit se 
produire un frottement qui, nécessairement, cause un" phénomène électrique; 
d'autres facteurs, tels que les variations de pression, la température, Thumi- 
dite, sont importants. 

Quelques pensées et considérations sur les rayons A', par le D»" Eugène-B. 
Corson, de Savannah (G. A,). — L'auteur pense que les expériences sur la 
polarisation et la réfraction sont faites trop près du tube, et qu'il pourrait y 
avoir un point où ces expériences seraiept contrôlées par Les méthodes 
actuelles. Il démontre que les rayons X ont plus de valeur pour les luxa- 
tions c}ue pour les fractures. Il pense qu'un tracé exact de la négative peut 
être fait au moyen de la lumière transmise, toute l^im^ère étrangère devant 
être éteinte. La vue poiirrait plus facilement saisir les traits essentiels d'un 
tel tracé, que ceux d'un radiographe ou d'une gravure. Des radiographies 
sont montrées, donnant la preuve que le rayon X pénèlie un dépôt d*urate 
de soude beaucoup mieux qu'un os. L'auteur donne ensuite plusieurs avis 
pratiques. 

Quelques consi'lê rations relatives à Va^jj licalion thérapeutique du col^- 
rant, par le D»^ George-E. Bill, d'Ilarrisburg. — L'auteur émet quelques avis 
sur les meilleures mélhod^fe d'applications électriques, principalement en ce 
^ui cctocernë la polarité. 

Lélecirolyse précoce du nœvuSy par le D^ Gharles-H. Dickson, de Toronto 
(Canada). — Deux cas sont cités, pour prouver que le mevus doit être opéré 
aussitôt que possible ; que l'opération est beaucoup plus simple, moins longue, 
et les risques de cicatrices moindres, «jue lorsque l'opération ebt faite à une 
époque plus avancée de la vie. 

Arrêts du cœur dans les affections cardiaques, causes par mie circulation 
mauvaise, par le D'^ Éli-H. Coover, d'IIawisburg. — L'auteur donne plusieurs 
avis sur le traitement approprié. 
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Dépense de V énergie éteclriqtie, par le D^ Margarel Â, Ci^avea, da New- 
York. — Aûa de posséder une conceptièa intelligente de la force, au moyen 
de laquelle réiectrieité est rendue utilisable, ou des lois gouvernant son action, 
il était nécessaire d'employer un ToUmètre, aussi bien qu'un miUiampère- 
mètre. Dans le traitement de la névrite aiguë <fa de Tinflammation pelvienne 
aiguë, le médecin prudent doit employer la dépense minimum en volt-am- 
pères ; le but est de répandre l'énergie, de leHe sorte qu'elle puisse exercer 
une influence directe sur les molécules et sur les atomes, et de ne produire 
aucune action de rupture. D'un autre côté, pour le traitement d^lne tumeur 
fibreuse, il est nécessaire d'opérer une plus grande, pression, afin de sur- 
monter la résistance des tissus solides ; la densilé du coursmt, avec ses faci- 
lités de pratique, atteint parfaitement ce but. Lecture est faite des Annales 
de la Clinique, qui contiennent les données du rapport. 

Effets moléciUaires de l'éleclriciiê, par le professeur Dolbear, de Tufls- 
College, de Boston. — Les lois gouvernant la marche des molécules sont 
exposées d'une manière de maître; les lois physiques sont immuables, les 
effets produits par ce que noua appelons électricité sont du^, en réalité, à la 
chaleur. 

Nouveau traitement électro-mercimel du cancer, par le D' G. Belton 
Massey, de Philadelphie. — C'est une nouvelle élaboration du rapport pré- 
senté à V American Medicai Association, en juin 1897. Ce traitement n'est 
applicable que dans les cas où le système général n'est pas encore atteint. 

Appareil régulateur du courant, par M. Ed'^^'ard Jewell, E. E., de Chi- 
cago. — Description des méthodes pour contrôler les dynamo-courants et 
pour les appliquer à la thérapeutique. Une sécurité absolue n*est donnée que 
par l'emploi du « dynamo-moteur », qui consiste à relier ensemble, au moyen 
d'un accouplement isolant, les tiges de deux moteurs de la force de un hui- 
tième de cheval, l'enroulement de l'un d'eux ayant été renversé. 

Rapport du Comité des électrodes, par le D"" Charles-R. Dickson, de 
Toronto (Canada), président. — Un système d'attache inventé par l'im des 
membres. Il peut être relié à n'importe quelle extrémité. Le système métrique 
est de nouveau recommandé. Sur la proposition du D»; Robert Newman, le 
rapport est accepté, et, sur la proposition du D^ John Gerin, l'Association 
adopte le système métrique comme base de mesure. 

Le galvanisme considéré comme secours dans le traitement du goitre, par 
le D*" Caleb Brown, Sac city, la. — L'auteur présente les cas de personnes 
âgées de 12 à 56 ans. 33 pour 100 de ces goitres étaient « durs » (prépon- 
dérance du tissu connectif) et 67 pour 100 « mous » (prépondérance du 
liquide dans les follicules ou daos le tissu vasculaire). Les premiers ont 
éprouvé ime amélioration, mais non une entière guérison. Au moyen du gal- 
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vanisme, la glande reprend une grosseur presque normale, pour une moyenne 
de 75 pour 100 de cas récents de goitres « mous » se produisant, en général^ 
chez des jeunes femmes. Dans 25 pour 100 des cas, la guérison s'est main'» 
tenue. L*auteur emploie des courants faibles, fréquemment répétés. 

Auh^es études ^rles manifestations de Cacide urique et leur traitement 
par f électricité ou autrement, par le D*" J. Griffilh Davis, de New-York. — 
L'auteur insiste sur ce fait, que Tacide ûrique et ses sels sont le résultat ou 
le produit du déchet des muscles et des nerfs. Parmi les cas cités, II s'en 
trouve un d'éclampsie puerpérale suivie d'une grande insomnie, qui ne put 
être surmontée que pap la faradisalion. Parmi les méthodes pour prévenir 
la rétention du système de Tacide urique, la bicyclette esf vantée comme, 
moyen d'exercice en plein air. On conseille de se couvrir le corps avec de 
la laine. Pour les manifestations aiguës, l'auteur préfère la médecine; maiâ, 
pour les formes chroniques, il reconnaît Tulilité des courants galvaniques 
et faradiques. 

Une nouvelle électrode utilisable avec la machine statique est présentée 
par le D*" Lucy Ilall-Brown, qui a envoyé une communication sur ce sujet. 
On peut administrer un jet de courant, au moyen d'une brosse en fer com- 
posée d'environ 400 fils d'acier, très fins, disposés comme un petit balai. 

Le W Bergonié, de Bordeaux (France), a envoyé trois courtes commu- 
nications, ijililulées :' 

1» Nouvelle électrode de localisation pour prévenir la diffusion du cou^ 
rant ; 
: 2° Traitement palliatif du tic douloureux de ta figure; 

3*> L'action des rayom Rontgen sur la vitalité et la virulence des bacilles 
de Koch en cidtures. 

Ces articles ont été traduits et lus par le D' F. Schavoir, de Slamford 
(Gonn.). 

L'électrode de localisation consiste en luiit ou dix électrodes étroites reliées 
alternativement avec le pôle posilif et le pôle négatif. Le courant doit avoir 
une haute intensité, afin d'être propagé. 

Dans le traitement' du tic douloureux, l'auteur emploie une grande élec- 
trode sur la figure du patient et jwse l'électrode indifférente sur la région 
dorsale. On emploie un courant continu de 50 volts et de 30 à 50 milliam- 
pères, et les périodes dascension ou de diminution durent de sept à dix 
minutes. L'intensité maximum doit être maintenue pendant au moins vingt 
minutes. Gomme les cas ont été observés pendant plusieurs années, il peut 
affirmer que le traitement apporte toujours un grand soulagement au mal, et 
quelquefois, au bout d'un temps considérable, il disparait tout à fait. 

L'auteur décrit, en détail, la manière dont il a dirigé ses investigations sur 
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Taction des rayons ROatgen sur les bacilles tuberculeux, et conclut, d*après 
ses expériences, qu'une heure d'exposition de la culture ne détruit pas la 
virulence, mais retarde révolution de la culture, et que la vitalité n'est pas 
modifiée. 

Rapport du Comité sur la lumière électrique pour le diagnostic et la thé- 
rapeutique, et les rayons de Rôntgen^ par le D*" F. Schavoir, de Slamford 
(Conn.). — Au moyen de la machine statique, les rayons produits sont 
beaucoup plus stables et pénétrants, les radiographies peuvent être prises 
avec une exposition moins longue que par aucun autre moyen; un grand 
nombre d'améliorations ont été apportées aux tubes vacuum, et une augmen- 
tation marquée dans la transparence est obtenue dans le fluoroscope par la 
substitution du barium de platine au tungslate de calcium. 

Le président lit une adresse nui est le résumé succinct de Thisloire de 
l'Association ; il propose quelques modifications qui augmenteraient la valeur 
et l'utilité de l'Association et diminueraient le travail du Conseil exécutif. 
Sur la proposition du D"" Gharles-R. Dickson, il est décidé d'inviter le Conseil 
exécutif à examiner les propositions contenues dans l'adresse du président, 
et à s'occuper de la révision de la constitution et des statuts ; leur rapport 
devra être envoyé à tous les membres, au moins un mois avant la prochaine 
réunion. 

Ces amendements sont pris en considération. 

Sur la proposition du D^ B.-J. Nunn, il est décidé que la huitième réunion 
annuelle aura lieu dans la cité de Biiffcilo (New-York), le deuxième mardi de 
septembre et les deux jours suivants. 

Il fut ensuite procédé à l'élection du Bureau pour l'année prochaine : 

Président. — D»" Charles-R. Dickson, de Toronto (Canada). 

Premier Vice- Président. — D"" F. Schavoir, de Stamford (Conn.). 

Second V^ice- Président. — D*" Caleb Brown, de 8ac-Cily (Jowa). 

Secrétaire, — D^ John Gerin, d'Auburn (New- York). 

Trésorier. — D^ R.-J. Nunn, de Savannah (Ga.)- 

Conseil exécutif. — D»"' Robert Newman, de New-Yurk; W.-J. Morton, 
de New-York; W.-J. Ilerdman, de Ann-Aibor (Mich.); W.-E. Bishop, 
d'Harrisburg (Pa.) ; G. Betlon-Massey, de Philadelphie (Pa,). 

Après les remerciments d'usage, le président sortant chargea les D" New- 
man et Nunn de conduire le président nouvellement élu à son fauteuil. 

En prenant place, le D*" Dick^son prononça un discours, dans lequel il 
demandait la coopération de chaque membre de l'xVssemblée, afin que la pro- 
chaine réunion de Buffalo ait un succès sans précédent. Il déclare la séance 
terminée, pour se retrouver au premier ap^et du Conseil exécutif. 
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VARIÉTÉS 



Tintement de l'ozène vtai par l'élec^lsrse interstitielle 

oupricfue. 

Le D*" P. Hugues, de Lyon, rappelle que Tozèae vrai est une entité morbide 
dont révolution chronique ne peut èire troublée que par certains états phjsiolo* 
giqnes et pathologiques. 

En évoluant normalement, il tend à la guérison à partir de trente- cinq à qua^ 
rante ans. Des trois symptômes : fétidité, troubles sécrétoires, atrophie, un seul 
persiste : Talrophie. 

La guérison de Tozène vrai peut encore survenir, en dehors dé toute action 
thérapeutique, d*une façon en quelque sorte spontanéer, et cela à un âge relative- 
ment peu avancé, ainsi qu*ii ressert des cas observés par M. Garel. Ce sont là, il 
est vrai, des cas rares, mai^, puisque èela peut se produire, on doit être toujours 
réservé q^and il s'agit d'attribuer des guérisoos à une méthode de troitefts^it. 

Les guérisons spontanées, comme les cas d'ozènb vrai intermittent, peuvent 
être considérées comme venant à Tappui de l'hypothèse qui veut faire de Tozène ' 
vrai une trophonévrose, taudis qu'au contraire ils constituent un argument contre . 
la théorie microbienne. 

Rien ne permet de considérer le bacille d'Abel-Loewemberg ou celui de Bel- 
fianti Délia Yedova comme spécifiques de Tozène vrai; on les trouve étendant 
toujours dans }es sécrétions des ozéneux; aussi doit-on plutôt en faire des agents 
spéci^ques d'une infection secondaire, favorisée par FétaC de la muqueuse et des 
sécrétions dans Tozèue vrai. 

Le traitement chirurgical de Rouge, de Lausanne, résulte d'une erreur d'inter- 
prétatioD, car il n^est indiqué que dans les cas d'ozène symptomatique relevant 
de lésions osseuses; mais dans ces cas, quand les lésions sont profondes et siègent 
à la partie postérieure de la voûte, il faut faiVe l'ostéotomie verticale bilatérale • 
du professeur Ollier^ seul procédé chirurgical permettant d'avoir un large jour 
peur atteindre ^es lésions, sans laisser sur le visage des traces qui peuvent trou- 
bler l'harmonie des traits. « 

Il y a deux sortes de traitements; d'un côlé le traitement palliatif, qui a pour 
but de remédier aux inconvénients de la fétidité. Ce symptôme disparaît, en eâ!et, 
ou plutôt diminue par des lavages continus et répétés; mais, si on les supprime, 
les croûtes se reforment et avec elles l'odeur revient; le traitement nécessite le 
bon vouloir et la persévérance du malade, auquel on ne doit pas faire espérer la 
guérison. 

Les autres traitements peuvent è^re appelés curatifs puisqu'ils ont la prétention 
d'agir sur la ca*us4^ du mal : 

jo Le massage vibratoire ne peut prétendre avoir donné dos résultats absolu- 
ment déûnitils; aussi, vu l'incertitude du succès, vu les difficultés opératoires, il 
est douteux que le massage devienne une méthode courante; 

2'^ La sérothérapie n'a donné que des améliorations momentanées, le plus sou- 
vent : tous les symptômes se reproduisent rapidement après la cessation du trai- 
tement; en outre, elle pr^ente certains dangers, et, comme la nature infectieuse 
du mal n'est pas* encore prouvée, il faut attendre avant de i'employer couram- 
ment qu'elle sût été un peu plus étudiée; 
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^ L*éIecirolj8e interstitielle cupriqae parait avoir nue réelJe action snr les 
troubles sécrétoiret; elle «fpt probahieçient par ce moyen pour atténuer la£ki- 
dité. Elie ne semble pas avoir provoqué les accidents qu'on lui reproche. Faite 
avec un courant de &il>le intensité, l'action thérapeutique seia favorisée ; dans 
ces conditions, son innocuité est à peu près certaine. 

Si l'ôzène vrai est véritablement une iroplKHiévrose, c*est le traitement par 
TélectroljBe interstitielle cuprique qui paraît le plus indiqsé. 

Sur dix sept cas traitée, trois guérisons chez des personnes de vingt-cinq à 
trente ans; de.deuxdoalenses chez des personnes de moins de vingt ans; six cas 
ont été très heureusement modifiés. Chez les autres, les séctétions sont devenues 
plus Guides. 

Ces résultats devront être contrôlés dans un avenir plus lointain. 

(Revu& (f hygiène thérapeutique.) 



La valeur de l'électricité dans le traitement de la sciatiqne, 

par le D' Stanowski. 

L'auteur relate quatre observations de sciatique grave, tirées de sa pratique 
personnelle, et où la gnérison a été obtenue au prix d'un traitement par les cou- 
rants continus. D en profite pour s'élever contre les réflexions émises récemment 
par Mœbius, et qui tentent à Jeter le discrédit sur l'électrothérapie. L'auteur a 
eu des occasions fréquentes de mettre en parallèle les effets obtenus avec les 
courants galvaniques d'une part, avec les courants induits de l'autre, dans des 
cas de sciatique. Il est arrivé, en fin de compte, à se convaincre que les résultats 
les plus satisfaisants ont été o&tenas dans les circohstances suivantes : 

i^ Emploi du courant continu, en évitant les oscillations d'intensité tant soit 
peu considérables ; 

2<» Application d'une é]ectrt)de sur toute la surface cutanée qui s'étend du 
sacrum au trochanler, du côté malade ; pour cela, il faut employer une électrode 
rectangulaire, ajant pour dimensions respectives 20 et ^ centimètres; 

6^ Application de l'autre électrode sur la plante du pied ; les dimensions de 
cette électrode devront être approximativement celle de la .plante; 

40 Direction descendante du courant, l'anode [pôle posrtiO étant appliquée sur 
la région du sacrum, le cathode (pôle négatif) sur la plante des pied? ; 

So Durée du courant d'une demi heure au minimum et, si possible, de trois 
quarts d'heure ou une d'une heure; 

6<* Intensité du courant, réglée de telle sorte que pendant la durée de la séance 
le malade n'éprouve aucune senfation désagréable et surtout pas de sensation de 
crampe (pendant les premières séances, 30 jnilliampères; plus tard, de 8 à 10 mil - 
liampères). 

L'emploi de l'électricité pa^it indiqué, surtout dans les cas où le n^assage est 
mal supporté. 

Entre autres observations relatées par Fauteur, il y a celle d'un homme de qua^ 
rante ans, machiniste, sujet depuis cinq mois à des douleurs sur le trajet du 
sciatiqtie gauche. Un traitomeat par les bains de vapeur, par les frictions irri- 
tantes, par des médicamcuts internes n'avait pas empêché le mal de s'aggraver. 
Le 13 décembre 1896, on constatait une atrophie considérable du membre infé- 
rieur gauche (la circonférence du membre me&urait 4 centimètres de moins qu'à 
droite); la jambe coiitraciurée était immobilisée en flexion. En essayant de lui 
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imprimer des moavements passifs, on développait des douleurs extrêmement vio- 
lentes. Le malade avait très mauvaise mine. Il ne pouvait se procurer du soula- 
gement momeatané qu'en s'appuyant. sur les membres supérieurs, de façon à lais- 
ser pendre librement la partie inférieure du crorps. La pression était très doulou- 
reuse sur le trajet du seiatiqae, mais principalement au niveau de l'émergence de 
ce nerf. Un traitement par les courants continus, institué pendant trois mois et 
demi, suivant les indications fournies ci-dessu9, a été suivi d'une guérison com- 
plète. Depuis la fin de mars 1897, le sujet a pu reprendre son travail, voire qu'il 
a pu ^'adonner à l'exercice de la bicyclette. L'atrophie du membre inférieur 
gauche a considérablement diminué. 

(Deutsche médecin. Wochenechrïft, 1898, n« 1.) 



tJn nouveau traitement électrique de certaines affections 
de la peau et des muqueuses (1). 

M. Lab6rde fait un rapport sur un travail de M. Weil, sur ce sxijet : 

Depuis plusieurs années déjà, on a introduit dans la thérapeutique dermato* 
logique l'effluvation et môme les étincelles statiques ; c'est ainsi que les prurits 
cutanés, les ulcères variqueux, les acnés, l'impétigo, les eczémas en ont retiré 
les meilleurs effets. 

Mais celte méthode a l'inconvénient d'être parfois assez lente à 'produire la 
guérison définitive. • 

Plus récemment, M. Oudin a préconisé un.autré procédé t)t il a utilisé, dans le' 
traitement des maladies de la peau, les courants de haute fréquence dQ 
M. d*Ârsonval, dont il élève la tension à l'aide de son résonnateur, en y reliant 
une électrode convenable, brosse métallique ou tige de métal recouverte d'un 
manchon de verre, on obtient sôit^es étincelles, soit un effluve très puissant qui 
peuvent amener la guérison des dermatites prurigineuses ou suintantes en très 
peu de temps. 

Mais on peut aussi obtenir, dans certaine^ conditions, avec une machine sta- 
tique, des courants et des effluves de haute fréquence comparables, mais non 
analogues à ceux que donne le résonnateur adapté aux appareils de M. d'Ar- 
sonval : ce sont précisément ces courants que M. le docteur Albert Weil a eu 
l'idée d'utili&ér dans la thérapeutique de certaines lésions ou muqueuses; 'et il 
déclare qu^, jusqu'à présent, il n'a eu qu'à se louejr de ce procédé. 

Le principe 4e la méthode est le suivant : 

Lorsqu'une machine statique fonctionne, il se produit entre chaque pôle une 
différence de potentiel. 

Si Ton fixe à chaque pôle un condensateur et si l'on réunit leurs armatures 
externes par un circuit de grande résistance, l'on voit naître dans ce circuit, au 
moment où l'étincelle éclate entre les conducteurs de la machine, et par suite . 
entre les armatures internes des deux condensateurs, des appels et des reflux 
d'électricité; et de ce fait, un courant alternatif. 

Si Ton interpose le corps humain dans le circuit reliant les armatures externes 
des condensateur 5, le corps humain est lui-même traversé par ce courant alter- 
natif; courant de très haute fréquence, en effet, si l'on fait communiquer la 
chaîne de l'armature externe d'un des condensateurs avec le sol» et si Ton relie 



(l) Communication faite à TAcadémie de médecine. 
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Tarmature externe de Tautre condensaleur par une chaîne ^ une électrode ter* 
minée par des pointes métalliques, on voit alors dans l'obscurité, en approchant 
ces pointes du corps humain non isolé, un efQuve violet extrêmement puissant 
formant comme un vaste bouquet d*étincelles, longues, sinueuses, s'échappant 
avec bruit de Télectrode. 

De même, si on laisse la chaîne reliée au disque à poinCes, toucher la table 
supportant la machine, cette chaîne paraît lumineuse; et sur toute sa longueur 
s'échappent de longues aigrettes très rapprochées. 

Cet efQuve et ces aigrettes sont d'autaot plus beaux, que les boules polaires 
de la machine sont plus écartées, de façon néanmoins à ce qn*on ait une série à 
peu près ininterrompue d*étincelles. 

Au contraire, lorsqu'on rapproche les boules polaires, la fréquence des oscilla- 
tions augmente, il est vrai, mais la tension diminue, et pour une longueur de 
1 centimètre à t centimètre \|1^ d'étincelles, Teflluve et les aigrettes dispa- 
raissent. 

. En examinant ce qui se pa«se, quand on soumet la peau saine à l'action de ces 
courants ou de ces effluves que jusqu'à présent on n'avait utilisés que dans les 
affections nerveuses ou musculaires, voici ce que l'on observe : 

Lorsqu'on éloigne, ainsi que l'a fait l'auteur, les deux boules polaires d'une 
machine Borelli, à quatre plateaux de 55 centimètres de diamètre, à une distance 
de 10 centimètres environ; et, si Ton maintient le disque à efûuves à 3 centi- 
mètres au-dessus de la face dorsale de la main, par exemple, on sent à peine dans 
la main, un léger frémissement. 

Si l'on rapproche le disque de la main, de véritables étincelles éclatent, moin<^ 
douloureuses néanmoins que celles de la machine statique elle-même. Après 
cinq minutes d'application, la peau rougit et devient comme rugueuse. 

Si, au lieu du disque à efOuves, on se sert d'une éJeclrode à manchon de 
verre, on volt une pluie de petites étincelles, très unes, jaillir à travers le verre, 
entre le tube métallique et la peau; avec une longueur d'étincelles polaires de 
7 centifnètres en moyenne, on produit au bout de deux à trois minutes, et d*une 
façon presque indolore, un érylhème qui persiste souvent plusieurs heures en 
même temps que la partie conserve fortement Todeur d'ozone. 

Si l'on éloigne un peu le manchon de verre de la peau, il se produit alors, entre 
la peau et le manchon, de fines étincelles un peu moins facilement supportable-, 
et laissai^t en chaque point un piqueté rouge qui peut persister quelque temps. 

Une différence est à signaler entre l'effet de ces courants statiques induits et 
celui des courants de d'Arsonval, différence qu'explique d'ailleurs la dissem- 
blance de leur représentation graphique. Alors que les courants de d'Arsonval 
n'ont aucune action sur la contractilité mu.«^culaire, les courants statiques induits 
font contracter les muscles lorsqu'ils sont appliqués aux points moteurs, et déter- 
minent un tremblement lorsqu'ils sont utilisés sous formes d'efQuves. Ce trem- 
blement, d'ailleurs, n'empêche pas l'application d'être très facilement suppor- 
table. Une peau irritée, évidemment, réagit plus et est moins tolérante qu'une 
peau saine; néanmoins, l'effluvation est toujours supportée; les étincelles seules 
peuvent être quelquefois douloureuses; mais on peut toujours n'y avoir recours 
que lorsque l'efllavation a déji amélioré l'état des tégument-. 

M. Laborde rapporte ici plusieurs observations relatées par M. W'eil. 

En résumé, dtt-il, de ces observations, il est permis de tirer une conclusion qui 
déjà s'impose : l'eflQuvation par les courants statiques induits, dans certaines 
affections de la peau et des muqueuses, donne des résultats aussi rapides et 



Digitized by 



Google 



354 KSTUE UITBRNATIONALB d'ÉLBGTBOTHBRAPIB 

aussi démonslratifii qot Ton peut obtenir avec les courants de hiute fréquence 
appliqués à Taide du réaonnateur. 

Les courants statiques induits ont de plus Fayantage de nécessiter une instru- 
mentation moins compliquée. 



Résistance dn corps humain dans la période d'état variable 
dn courant galvanique, par M. Dubois, de Berne (1). 

J'ai montré précédemment que de minimes résistances rhéostatiques entravent 
l'action physiologique d'une fermeture do courant beaucoup plus que la résis- 
tance considérable du corps humain, et j*aî attribué cette abolition de TefiTet phy- 
siologique à la prolongation de la durée de la période d*état variable. Depuis lor?t 
voulant déterminer, par de nouvelles expériences, la valeur relative de cette pé* 
riode, dans diverses conditions de ré'sistance, de self-înduction et de capacité de 
circuit, j'ai constaté les foits suivants : 1^ les résistance*, dont le coefficient de 
self-induction et la capacité sont négligeables, ralentissent le flux en raison 
directe de leur résistance ohmique; 2« les solénoïdes opposent à rétablissement 
du courant une résistance beaucoup pi a s grande que leur résistance ohmique ; 
3^ l'insertion d'un condensateur de capacité convenable aux bornes de la résis- 
tance annule Teffet aussi bien de la résistance ohmique que de la self-inductioo ; 
4^ la résistance du corps représente, en période d'état variable, une résistance 
beaucoup plus faible que sa résistance ohmique ; sa capacité annule sa résistance ; 
5^ cette résistance du corps, pour la période d'état variable, reste fixe pour les 
mêmes points d'application des électrodes, en dépit des grandes variations de la 
résistance ohmique; 6° cette résistance croit avec la longueur du segment du corps 
interposé et dépend aussi de la surface des électrodes; 1° le corps est un conden- 
sateur à diélectrique liquide, d'une capacité d'environ 0,165 microfarad. 



Le traitement du cancer par une nouvelle méthode électrolytique. 

par le D^ B. Massbv. 

Dans le traitement des tumeurs malignes, M. Massej a recours aux deux pro- 
cédés suivants : 

Premièi^e méthode. — Une large électrode, reliée au pôle négatif, est appli- 
quée en une région indifférente; l'électrode positive est placée au voisinage de 
la tumeur. On fait passer un courant dont l'intensité est portée jusqu'à SOO mU- 
liampères. Les séances ont lieu avec le concours de l'aneslhésie générale. Elles 
se suivent à raison de deux ou trois par semaine. L'électrode positive est repré- 
sentée par une lame de zinc amalgamé. Dans ces conditions, la tumeur est rapi- 
dement imbibée d'oxychlorure de mercure jusqu'à saturation ; le sel en question 
se forme au pôle positif. 

Deuxième méthode, — Bile consiste à implanter dans la tumeur une douzaine 
et plus de petites lancettes en zinc amalgamé. Ces lancettes sont reliées au pôle 
positif de la pile. L'électrode négative est représentée par une plaque enveloppée 
d'une couche de ouate imbibée d'une solution d'îodure de potassium. Avant 
d'enfoncer les lancettes de zinc amalgamé, il est nécessaire de faire des incisions 

(1) Académie des Sciences, 20 juin 1898. 
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à la peau. On fait passer, pendant un espace de temps qui yarie de cinq à quinze 
miiittles, un courant de la force do 1,000 milliampères. Une seale séance suffit 
pour désorganiser la tumeur. On applique ensuite un pansement «ec. 

Sur huit cas traités de la sorte, deux se sont terminés par guérison ; dans deux 
autres» la guérison pouvait être admise selon toute vraisemblance ; dans deux 
Autres cas, on a obtenu uoe amélioration ; et dans les deux autres, l'échec a été 
coo^plet. 

L'un des cas traités concernait un sujet porteur d'un sarcome .récidivant du 
pilier gauche du voile du palais. La tumeur avait le volume d'un œuf de poule. 
Elle fut détruite en une séance suivant la seconde méthode. Une récîdive se pro- 
duisit au bout d'une année. Le malade fut traité pendant ût semaines par. la 
seconde méthode. Il était guéri, et la guérison se maintenait au bout de trois ans. 



Pronostic et traitement des paralysies faciales périphériques, 

par le D^ Allairb. 

A pM^os de deux observations de paralysie faciale périphérique a frigore exa- 
minées avee soin et traitées avec succès par Télectrisation, Tauleur indique les 
diverses réaelions du nerf paralysé et le pronostic qui en découle. 

a Ces réactions, dit l'auteur, répondent assurémeni à des états différents des 
nerfs et des muscles, et si on en a exagéré Timportance en voulant poser des 
indications trop absolues» elles n'en ont pas moins une valeur considérable... 
L'examen électrique donne le pronostic de la paralysie faciale, et il est aussi un 
guide pour le traitement. » 

Alors que le muscle ne se contracte plus avec le courant induit d'une bobine 
à fil fin avec interruptions fréquentes, il peut se contracter encore avec le cou- 
rant induit d'une bobine à gros fil et avec interruptions lentes, et quand le muscle 
ne répond plus à ce mode d'excitations, il est encore excitable avec les courants 
continus à la fermeture ou à Touverture pour l'électrode active, positive ou néga- 
tive. La forme de Texcitation a donc, en électrothéiapie, une grande importance. 

Les courants interrompus avec fil gros et lentes interruptions amènent, sans 
douleufs, des contractions musculaires énergiques : ils ont un faible voltage et 
une granle intensité. Les courants induits, provenant d'une bobine à fil fin, ont 
des effets opposés et sont dangereux, car ils risquent d'amener de la contracture. 
Quand il y aura réaction de dégénérescence, on conmiencera par les courants con- 
tinusavec de faibles intensités; quand le muscle réagira aux courants interrom- 
pus, on emploiera ces derniers avec avantage, mais en ayant soin de se servir de 
bobines à fil gros et âk lentes interruptions. 

(Gazette méd, de Nantes, n« 10, 15 janvier 1898.) • 



Résonnateur de haute tension du Di* Ondin, modèle Radiguet. 

Si on prend un soîénoïde composé de quelques tours de gros fil do faible 
résistance et qu'on le relie à \ine source de courants alternatifs de haute fré- 
quence, on voit dans ce solénoïdo prendre naissance des courants d'une tension 
trèâ élevée, beaucoup plus haute que celle du couremt de haute fréquence, et 
pouvant aller jusqu'à former sur les dernières spires de ce solônoïle do puissantes 
aigrettes ou effluves s'échappent dans l'air. 

Ce ré?u'tal n'eH atteint que dans certaines conditions de capacité et de self- 
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iaduction de solénoïde au delà et en deçà desquelles on n*oblient plus rien. 
G*est pour cotte raison qu'il faut le considérer comme un véritable résonnateur 
demandant à être J4iste^ assorti avec l'ensemble des appareils destinés à produire 
la haute fréquence initiale. 

Ceux-ci peuvent être, soii une machine à inQuence» f>oit un quelconque.des 
dispositifs de Herz ou de Tesla. 

Le résultat que J'ai fait connaitre antérieurement était annexé à l'appareil du 
professeur d'Arsonval et monté en dérivation sur une des extrémités de solé- 
noïde de haute fréquence. Un fil souple réunissait le résonnateur au solénoïde 
primaire, et l'ajustage s'obtenait en fixant l'autre extrémité de oe fil à Tune des 
spires du résonnateur. Gaiffe coostruit un modèle de mon appareil, dans lequel 
l'ajustaji^e est obtenu en modifiant plus ou moins la longueur du solénoïde pri- 
maire au moyen d'une glissière formant contact à ressort. 

Le modèle que nous présentons aujourd'hui, et qu'a construit M. Radiguet 
sur mon indication, est en principe analogue au précédent, mais est simplifié par 
la suppression du solénoïde primaire et a un reDdement beaucoup meilleur que 
les types précédents. 

Ce sont ici les mômes spires du résonnateur qui Jouent lé rdle de solénoïde 
primaire. 

Des armatures externes des deux condensateurs de M*. d'Arsonval partent deux 
fils souples, dont l'un est fixé à l'une des extrémités du résonnateur et dont 
l'autre va à l'une des spires voisines de cette extrémité. 

L'ajustage de ce fil est obtenu par tâtonnement. On le monte et on le descend 
sur une des génératrices du résonnateur jusqu'à ce qu'on obtienne, à l'autre 
extrémité, les aigrettes caractéristiques de la haute tension. 

On sépare ainsi le résonnateur en deux solénoîdes qui se font suite l'un à l'autre. 
Dans le premier, plus court, prennent naissance les oscillations de haute fré- 
quence, en même temps qi^e sont fermés, en court circuit, les courants de basse 
fréquence qui se produisent concurremment. Dans le second, plus long, la haute 
fréquence agit seule et atteiqt par self-induction l'énorme tension que l'on con- 
state dans cet appareil, sans qull soit nécessaire, comme l'avait dit Tesla, de se 
servir de bobines noyées dans lliuile pour l'obtenir. D»" Oudin. 



Effets thérapeutiques obtenus par l'action simultanée des bains de 
rivière et des bains de sable chauffé au soleil. Expériences sur 
les sujets sains, par M. Soummbnt. 

Les gens soumis à l'expérience prenaient des bains de rivière de quiuze 
minutes de durée, puis, en sortant de l'eau, prenaient des bains de sable de 
vingt minutes; ensuite, de nouveau un bain de rivière et encore un bain de 
&able. £n tout, le bain durait une heure dix minutes. Chaque homme soumis à 
l'expérience a pris trente bains combinés. 

Les résultats obtenus ont été les suivants : 

i" Augmentation de l'énergie musculaire et de la sensibilité cutanée; 2<* abais- 
sement de la température du corps çt de la peau ; 3"^ augmentation du poids du 
corps; 4<> diminution du nombre de^ pulsations qui sont p^us vibrante*; S*" la res- 
piration ne change pas ; 6^ une sensation de bien-être, un bon appétit, le bon 
fonctionnement de l'appareil digestif et l'amélioration du sommeil. 
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.i.;iS ^ * Ij6 rayon Hontd^il et ision utilité' (l),* 

par Frédéric Prbiss, m. d., Buffalo (N;-Y.), professeui^ 

•' •-.' '^' • ' d'éléclrotHérapiié. ; \t 

. . ^n de youjs .famiUari$er en lier em eut avec Ja dêcouveiie du rayon Rônlgjeia^ 
je yvai8:Vovis donner un résumé des expériences qui ont amené cel événement 
imppr,lapt. Faraday inventa les termes anode et cathode qui expj'imenl les 
exti^njUés conductrices d'ijia courant, électrique. Il étudia aussi les effets de^ 
àépbajrge^.^lecuiques à l'intérieur de, tubes contenant des gaz raréfiés. Geiss- 
h\\ ir^LP^forma ces tubes et. augmenta le degré de raréfaction ; il fit également 
des^fxpériçnceeavçç différentes sortes de gaz en remarquant le magnifique 
leffft 4! if^ certain ijombre d'entre -eux. Il fut ^ussi remarqué que ces gazagis- 
s^/çp,^ . différemment. a^x [extrémités anqdales et calhudales à l'intérieur des 
tube§,( qu'une fluorescence se produisait et que cette fluorescence existait à 
Textrémité du catbode. Poursuivant ces expériences, le professeur Crookes 
arrive avec ses belles recherches et, au mqyeu des tubes vacuum, démontra 
que des particules éiecirisées étaient projetées en droite ligne àrinlérieur des 
tubes jar Pext^émité calhbdique, en produisant la fluorescence du verre, 
causée par le bombardement de ces particules éiectrisées. 

l^uîs viiit Hért?; qui démontra que lés rayons du cathode possédaient ^ 
rîhtérieûr du" tube un pouvoir péffétrable; son élève, Lenard, découvrit que 
les rayons du catbode ipossédaient les mômes qualités à Textérièur du (ubè à 
une distance de trois pouces, -et que le rayon pourrait traverser certaines sub- 
stances plus faciletoeni; que d'àuti-es plus épaisses; il démontra que ces 
ombres produites par le rayon ne traversant pas les substances opaques poiir- 
raientise rq>roduire sur une plaque sensible et' se développer comme en pbo- 
togp^phicJ Mais c'est au professeur Rôûtgeii que l'on doit la production d'ef-* 
fetS;fiimilaiVe3 aune très^grandèdtstance du tube; il est aussi le premierqul 
allt doÉdoé au myon uni usage pratique en prenant la radiographie des oâ de 
l'organisme hujpaainv Le pi-ofèfeséur Roûlgen déclare que lés rayons ayant pro- 
diuii de l«ls résultats n?étaient pas semblables à ceux de ses prédécesôeurs, et 
il produisit de^ arguments pour soutenir sa' déclaration; itfais on peut aussi 
apporter des argum^ftts en faveur de Fi dentiié du Tàyoii cathodique avec le 
rayon Rôntgen; ils ne diffèrent qu'en ce qui regarde la puissance de pénétra* 
tion. pans mon opinion» le rayon est cathodique et se développé dans les tubes 



Ai-iu — i-Lj—:. '«?■ . { ■ --^ — « ^^— ^ — ' ' - ■ 

('1)1 Lu devant le Ba/I'ntù Âledical Unimi, le tS t'évim- 189^. 
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Crookes ou Geissicr au moyen d'un courant électrique, et là force ou la puis- 
sance de pénétration dépend entièrement de deux conditions Cavotables, 
c*est-à-âire : 1* une certaine quantité d'électricité de force âectrooiairice 
élevée ; 2* le vacuum nécessaire du tube employé. Après plusieurs expériences, 
je suis arrivé à cette conclusion que les rayons Hertz, Lénard et Bôntgen ne 
font qu'un, différant seulement dans le degré de pumance de^pénétration, 
ainsi que je Tai dit plus haut. 

Il n'existe aucune découverte, dans aucune partie de la science, qui ait 
excité l'intérêt universel comme la découverte des propriétés de la lumière 
pénétrante appelée le rayon X. Pour moi, ce n<»n n^est pas approprié pourles 
raisons suivantes : En premier lieu, on fait usage de la lettre X dans les pro- 
blèmes difficiles pour représenter une quantité inconnue, et c*est la raison 
pour laquelle on l'a employée. Bien que le rayon ne soit pas très bien connu, 
nous savons cependant que c'est une lumière et iqu'îl est produit par le pas- 
sage de rélectricité« d'un voltage très éleré, dans un tube de verre ayant été 
auparavant vidé de 1,100,000 parties d'air; cooséquemment, puisque nous 
connaissons l'origine, le développement et les propriétés, nous ne sommes pas 
d'avis de représenter ce rayon par la lettre X^ mais de l'appeler plutôt du nom 
de celui qui a découvert son utilité et son emploi pratique; ce nom est le pro- 
fesseur Rdntgen. 

Le but de cet article est de donner une description concise de l'appareil du 
rayon l\ôntgen et de décrire son utilité, et ce sujet étant relativement nou- 
veau et l'objet d'expériences, j'éviterai, autant que possible, toutes les dis- 
cussions théoriques et les termes techniques qui ne seront pas nécessaires. 
Avant d'aller plus loin, je vais expliquer quelques termes dont je ferai ungo. 

4* Un « volt • est l'unité [pratique de la force électromotrice; 

2<' Un € ampère » est Tunité pratique de la vitesse; 

3* Le f cathode » est le nom donné à l'extrémité du p61e négatif; 

4* L' « anode > est le nom donné à l'extrémité du pôle positif; 

5<> Une f bouteille de Leyde » est composée d'un verre recouvert iotértau* 
rement «t extérietu'ement d'une feuille d'étain jusqu'à la moitié de la hau- 
leur; ce verre est traversé par un bouchon entouré d'une tige de lattoo;àsoa 
extrémité intérieure, il y a une chaîne de ctiivre, laquelle touche la feoiHe 
d'étain; une boule de cuivre ou un annoau est attaché à l'extrémité exiérîettre. 
La feuille d'étain intérieure est appelée armature intérieure, et la feuillff 
d'étain extérieure, l'armature extérieure; 

6"* Le « vacuum élevé », ou haute densité, est un nom appliqué aux tubes 
Crookes lorsqu'il faut une grande force éleclromotrice pour amener l'éleetri- 
ciié dans le tube, afin de produire une lumière pénétrable; 

7** Le f vacmim faible », ou faible densité, est un nom appliqué au tube 
Crookes torsqu^il n'est besoin que d*uue moindie force électromotrice pour 
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amener Téiectricilé danâ le tube» et le pouvoir de péûélration du rajoa est 
beaucoup moindre qu*avec le tube à liâuie densité; 

8^ Le fluoroacope est un instrument d'ana grande importance pour Topé- 
râleur du rayon Rôntgen. Cet inslmmeDl fiU inventé par le professeur Edison 
et se compose d'un écran en carlOD couvert soit avec du tungëtate de calcium 
fondu, soit avec du barium de platioo-cyanide déposé dans une boîto pyra- 
midale ayant cet écran comme base. Cet écran sert à Topérateur de la même 
manière que la lentille pour le manipulateur du télescope. Le professeur 
Edison a expérimenté des sels difiTérent^, mais^ jusqu'à présent, le barium de 
platino-cyanide est de beaucoup su i>é rieur à aucun autre pour employer avec 
le rayon ROntgen. Au moyen de cet instrument, ropéralcur peut connaître à 
quel degré de perfection son tube est parvenu, et ainsi, Taider beaucoup (kas 
la photographie des ombras, et lui permet d*eiaminar sans avoir recours à la 
photografAie des ombres. Il est d'usage, chez ropérateur de Tappardl du 
rayon Rôntgen, de constater le pouvoir de pénéiraiion du tube en regardant 
sa main aatravers et observer la netlaté du contour des os. Je suis opposé à 
cet usage, car des effets nuisibles peuvent tôt ou tard se développer si Ton 
&it fréquemment usage de rappareil à bobine. Je conseinerais plutôt à L'opé- 
rateur dé placer un objet métallique ou autre dans un livre ou dans une boîte 
et de le regarcter chaque fois qu'il opère, son regard s'accoutumerait vite à 
distinguer la netteté de lobjet lorsque ïe tube est parvenu à la perfection. 
, Cette méthode est aussi bonne et n est pas nuisible à l'opérateur. 

Pour le développement du rayon FtOntgen, on emploie trois principaux 
appareils pour exciter le tube Crookes : !• la machine statique; 2« la bobine 
d'inductioa; 3* le transformateur de Tesla. 

Pour opérer le rayon Rôntgen au moyen de la machine statique, il faut 
d'abord pr^dre la dimension de la machine en considération. En principei 
une plaque de 8 ou plus fait le meilleur travail, bien que le rayon puisse 
être obtenu par une petite machine d\me plaque de 4, mais le résullat 
n'est pas aussi satis&iaant. Il y a trois méthodeâ pour esciter le tube au moyen 
de la machine statique : 1^ la convective; 2* l'interrupteur de la fente d'élin- 
celle»; 3*> le courant oscillatoire de la bouteille de Leyde, 

La seule différence qui existe dans ces truiâ méthodes, c'est la façon de 
relier. 

Voici la description de chacune : 

l*» Dans la méthode convective, il suffît de relier les tubes aux conducteurs 
primaires et bien s*assurer que Tanode de la macbina statique est bien reliée 
à l'anode du tube Crookes et, en commencent Topératiou, que la fente soit à 
une distance de 2 pouces des extrémités glissantes, et les tirer graduel- 
lement'au delà du champ d'étincelle pendant que la machine est en mou- 
Tement. On place ordinalremenl de grandes houteilles de Leyde sous les 
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pôles de la machiae slalique, espéra^l.aiu&i obtenir de meilieurs résultats.- 
les bouteilles agissant comme cdndensftteufs et ayant une tendance à ren-^ 
forcer le courant, m^is je n'ai constaté' aucune différence matérielle daûs cet 
arrangement.. ' ' , - . ■ • 

2? Le ^'ourant oscilfetoire de la JbouleiUe de Leyde est-atlacbé çû reliant 
les «Jitrémités du tUbe ayéc des l>outeille^:de Leyde n'a^aat pas plus d« 
1^ poudes carrés au* armatures intérieureè ou* exlérieuresi; 'auirenieût , 
si ro& emploie de6 bouteilles plus grandes, la conden8^tioii eét si igrande et 
lé courant «i ^lugmeqlév que les luhes .peuVent «n être détériorés» En cotri^^ 
mençunt Fopératioo par cette méthode, avoicles pôles mobiles rapprochés 
l'un. de Tautre et- les. tirer graduellement au delà de la capacité d'étincelle 
quahd la machiné leB^t.ea mouyemenl. Lorsque les bouteilles do'Leyde sont 
eu circuit, il faut. se. rappeler. qUe, par Tinduction, le courant est. chaagé, 
c'est-à-dire que le»oojidu(îteurpriHjaire donnant de Téleclrid lé positive él 
pénj^tr^nt comnletel dans rarmatujre intériQure, estnégatiC lorsqu'il quitte 
rarmajLure extérieure 4 par exemple, un conducteur primaire, anodale delà 
maélxine statique est ïelié à Texi rémité cathodique du tube Crookes, pourru 
que k bouteille de Leyde soit danë lé circuit enlte.la machine statique et le 
tube; , .. . . . , 

3* L'inlerrupleur e^t. relié de la manière suivieinte: ayant d'abord obse'rvé 
les extrémités anodales et cathodiques et placé les interrupteurs sur les poi- 
gnées des tiges gliss^iites tirées à une grande distaiice,>i>elier Tinterrupteu^ 
anodal à l'extrémité anodale du tube et Tinlerrupteur cathodique à lextrémité 
cathodique du tube.^Ën commençant ^opération avec un^ machine teliée'de 
eett^ manière^ il faut que les interruptions aient mie étendue de im huitième 
de pouce, puis on augmente graduellement cette étendue jusqu'à environ uu 
poucçs^u. pèle positif et, un demi-pouce au pôle négatif. Il est évident t^iie 
l'étendue d'étincelle dépend surtout de la dimension et de la densité d^ tubéx- 
Les bouteilles de Leyde peuvent être placées d'une manière normale, la tige 
s'élevant à une hauteur si^ffiisante pour être en contact avec le poste. Dans 
celte positioUt^le^ bouteilles agissent comme condensateurs» et de cette ma- 
nière augmentent la force électrpmptriçe du courant. Je prétends «que cette 
façon de relier est supérieure au^; deux autres pour les raisons suivantes : 

l' La perte 4u courant est moindre, et par conséquetil la quantité péné- 
trant dans le tube est plus grande ; 

2«» Les interrupteurs produisent un bombardement plus fort, au rayon à 
rintéirieur du tube^ ce qui lui donne une pénétration plus grande* ' 

La bobine d'induaion est La méthode la plus agréable, principalement si 
l'appareil doit être posé près du lit ou dans la clini(^e. La première que (ioïi 
rçgarder.racquéreur, c'est la dimension delà bobine. Pouf l'usage ordinaire, 
une bobine de 6 à 10 pouces est syffisaute; on doit aussi décider lanatur«£ 
diP courant employé» direct ou alternatif, par le circuit primaire ou -par la 
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batterie. Je recommande plulôl le courant direct sous forme de batterie. mo- 
bile. Un vibrateur ou un inlerrupleur rotatif sont des accessoires nécessaires 
de la bobine; tous les deux donnent un résultat satisfaisant, mais il est pré- 
férable d'employer un interrupteur rotatif mu par un petit moteur, car on 
obtient ainsi des interruptions plus régulières, ce qui contribue à une meil- 
leure production du rayon ROntgen. On devrait employer un rhéostat pour 
contrôler le courant fourni à la bobine primaire de la bobine d'induction, car 
si un courant trop fort traverse la bobine, celle-ci peut être brûlée et par con- 
séquent perdue. Si Ton immerge la bobine dans Tbuile le circuit n'en est pas 
pas aussi court et rend plus de. services à Tacquéreur. 

Les transformateurs Testa, — M. Tesla a inventé une bobine qui déve- 
loppe TélectTicilé statiqUe et qui peut être reliée à un courant direct ou alter- 
natif et peut par conséquent être utilisée avec les courants de lumière élec- 
trique. M. Tesla assure que sa bobine peut remplacer la machine statique 
ordinaire, en employant une lampe à incandescence ordinaire pour le traite- 
ment de différentes maladies. Malheureusement, cette bobine n'est pas en- 
core faite, mais M. Tesla m'a informé qu'elle le serait dans quelques mois. 
Un tel appareil serait très utile, car il serait très facile à transporter partout 
où Télectricilé ou une petite batterie existerait, le poids total de l'appareil ne 
dépassant pas 20 livres. 

Beaucoup de noms ont été donnés aux images prises avec le rayon Rôntgen. 
En voici une liste partielle : calhodepholographie, photographie des ombres, 
radiographie, calhographie, photographie, électrographie, fluorographie, skia- 
graphie et rônlographie. Il y a deux manières de prendre l'image : 1® en pla- 
çant l'objet qui doit être photographié entre la plaque sensible et le tube 
Crookes; 2« en ayant un écran fluoroscopique et plaçant l'objet entre cet écran 
et le tube Crookes, puis avec une chambre prendre l'image de l'ombre qui 
apparaît sur l'écran. 

Vous remarquerez que, dans les deux cas, on ne prend pas la photographie 
de l'objet lui-même, mais une photographie de l'ombre de l'objet; par consé- 
quent, j'emploie l'expression : photographie des ombres, qui s'explique elle- 
même comme terme approprié à ce genre de travaux avec le rayon Rôntgen. 
Dans la photographie des ombres, le procédé est identique, qu'il s'agisse d'un 
petit ou d'un grand appareil, ou que la photographie soit celle d'un os ou d'un 
corps étranger. Supposons l'expéi imcnlaleur prêt à opérer. Il prend le porte- 
plaque contenant la plaque sensible dont le côté membraneux est tourné eu 
haut et fixe l'objet entre le tube et la plaque sensible; tout étant prêt, l'appa- 
reil est mis en mouvement. Le temps nécessaire pour l'exposition dépend des 
conditions suivantes : l<*le pouvoir de pénétration des rayons; 2** le tissu ou 
la substance que le rayon doit pénétrer. 

Il existe maintenant des plaques recouvertes de papier noir et un porte- 
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plaque n'est |tta«tees8aire. Ces plaques se contei-veol de quatre à six mois 
sans que leur sensSMM «ML altérée. II faut toujours se rappeler 4)ue le rayon 
Rôntgen détruit les plaques scMtttiik; en conséquence, on doit les conserver 
dans une boite en fer ou dans une rlnwit» dûnt la cloison est faite d'une 
matière non carboneuse. De plus, Tobjet à photnguphirr doit éire dans une 
parfaile immobilité, autrement Tirnage ne serait pas bbII^, Tout le monde 
connaît la recommandation que fait un photographe à celui qm tkik faire sa 
photographie : se tenir immobile et ne pas remuer un muscle; demént^diius 
la photographie des ombres, lobjet doit être tenu dans une par£aiite immobi- 
lité. Si lobjet est fixé à la plaque sensible, il importe moins si tous deux 
remuent légèrement, mais l'un ne doit pas bouger différemment que Tautre. 
Si TOUS dé.- irez, par exemple, prendre la photographie de Tombre de la main, 
il faut fixer solidement la main à la plaque au moyen de trois ou quatre bandes 
de plâtre adhésif. 

Pour le débutant des questions se posent : 
1» A quelle distance du tube la plaque doit-elle être tenue? 
Cela dépend de l'appareil que vous possédez et du pouvoir du rayon ; mais^ 
en général, on obtient d'excellents résultats à une distance d'environ 2 à 
6 pouces du tube. A cette distance, l'image sera d'une grande exactitude. 

2*» Combien de temps la plaque sensible doit-elle être exposée? 
Cela dépend de deux choses : 

a) La densité du tube, si elle est élevée ou basse; si la densité est basse» 
l'exposidon est plus longue et le tracé inexact; mais si la densité est élevée, 
il faut beaucoup moins de temps pour obtenir une impression parfaite, quel- 
ques secondes ou même un instant d'exposition à un éclat parfait vaut davan- 
tage que des minutes de travail avec les tubes ordinaires. 

b] L'objet que le rayon doit pénétrer; par exemple, il faudra le double de 
temps pour le coude que pour la main. Il y a quelques observations que je 
veux faire ici, en ce qui concerne la manipulation du tube. Pour celui qui 
fait des expériences, il est de la plus haute importance de veiller à ce que le 
tube fonctionne bien avant d'exposer la plaque sensible, et ici, on emjploie le 
fluoroscope après avoir mis l'appareil en mouvement, et regarder à travers 
un objet quelconque pour voir si l'appareil est à point. Si Ton s'habitue à 
regarder chaque fois le même objet, on se familiarise vite avec le degré de 
netteté indiquant que l'appareil est au meilleur point, tandis que si Ton 
regarde chaque fois un objet différeul o:i perd cet avantage. 

Un mot sur le tube Crookes. Ce tube auquel on enlève 1,100,000 parties 
d'air, possède à chaque extrémité un fil de platine fondu dans le verre, se 
terminant extérieurement par une soi te do bride qui sert à relier à l'appareil 
d'excitation. A l'intérieur, ces fils se terminent différemment; l'un '»«^l atta- 



Digitized by 



Google 



É. 



RBVTJB mi^ER NATIONALE D'èLBGTÎLOlHéSAPlB 3+j3 

cbé à un plat en aluminium le plus souvent, dôDl la fonction est de conccn- 
Irer les rayons, el qui est appelé : extrémité anodale du tube. Il est toujours 
rattaché au pôle négatif de Tappareil d^eicitation; Tautre Hl étant relié à un 
réflecteur fait de même métal, sa fonction est de refléter les rayons el est 
appelé : extrémité cathodique du tube; il est toujours attaché au pôle positif 
de Tappareil d'excitation. Si Ton renverse celte manière de relier, on n'obtient 
qu'un très faible rayon à Texténeur du tube. Si le vide du tube est trop 
élevé, il faut chauffer légèrement rextrémitê cathodique au-dessus d'une 
lampe à esprit, en prenant soin de ne pas la chauffer trop à un seul endroit, 
le tube pourrait se briser. Si le vide est trop bas, se servir un peu du tube et 
le vide se fera, et le rayon deviendra plus pénétrable. Si api es s'être servi 
d'un tube, pendant un certain temps, il ne donne pas un résultat satisfaisant, 
renverser les communications quelques minutes^ le tube sera parfait ensuite; 
on peut aussi laisser reposer un tube dêlérioré, mais au bout d un certain 
temps un tube qui ne s'améliore pas par ces moyens doit éire renvoyé chez 
le fabricant. 

Il existe plusieurs genres de lubes, et c'est d'après Tappareil d'excitation 
employé que Ton doit choisir le genre de tube qui lui convient. Pour relier 
le tube à l'appareil, je conseillerais d'employer un fil de plomb fusible, car 
la communication est meilleure et aucun dommage n'est causé au tube 
pendant qu'on débite tout le courant nécessaire. Certains tubes contiennent 
un sel en extension à une extrémité du tube. Ce sel peut èire chauffé de 
rextérieur de l'extension et baisser le vide» s'il est trop élevé. Ce tube est 
appelé tube à foyer. 

Les médecins ont pris un giand intérêt aux expéiieaces du rayon ROnt- 
gen; le corps médical, particulièrement, s'est montré avide de trouver de 
nouveaux remèdes et de nouvelles applications qui peuvent Taider à soulager 
rhumanité souffrante. Parmi les révélations, les plus avancées du rayon 
Rôntgen sont celles qui sont appliquées à lanalomie, et le jour n'est pas 
éloigné où l'appareil du rayon Rontgen figurera parmi Faltirail du labo- 
ratoire de dissection de toute école de médecine ou d'hôpital. 

On peut arguer que l'étudiant peut aussi bien U-availler d'après un sque- 
lette artificiel; mais tel n'est pas le cas, car il nest pas possible d'imiter 
avec la même perfection la structure osseuse naturelle. Au moyen de la 
photographie des ombres par le rayon Rnntgen ou au moyen du fluoroscope, 
on peut parfaitement déterminer la }>osit:on des os lorsque le corps est debout 
ou dans des attitudes variées. On peut étudier le développement avec avan- 
tage, car l'os à développer ne distingue facilement de l'os ayant déjà été 
développé; de môme pour lanatoraie comparée, on possède un moyen d'étu- 
dier les structures osseuses des animaux secondaires. 

Dans la salle de dissection, les rapports des vaisseaux sanguins sont déler- 
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minés exactement, en injeciant dans les vaisseaux da cadavre une substance 
métallique ou non pénélrable, qui montrera par opacité le tracé précis et la 
distribution de la circulation artérielle; on peut aussi appliquer cette méthode 
aux diverses cavités et aux organes du cadavre. Pour les sujets vivantSi on 
peut déterminer la dimension de Testomac en faisant avaler au patient des 
pilules ferrugineuses ou mieux une balle métallique attachée à un cordon ou 
à une poignée flexible, puis prendre une photographie de Tombre et employer 
le fluoroscope lorsque le malade est dans une certaine position. 

Les irrégularités et les difformités congénitales des structures osseuses 
peuvent se déterminer facilement ; on peut également faire le tracé des 
contouis du cœur, du foie et des reins. 

Pour le chirurgien, le rayon Rônlgen est aussi nécessaire que le miroir 
Test pour le laryngologiste et Tophtalmoscope pour Foculiste. En consi- 
dérant les maladies des structures osseuses de Torganisne humain, nous 
voyons que le rayon est indispensable dans certaines conditions pathologiques 
que je m'efforcerai de vous démontrer. * 

Combien de fois nous sommes consultés à cause de Textrème sensibilité 
et Tenflure, qui enlève la possibilité de manipuler le membre malade; 
nous ne pouvons décider exactement si nous avons devant les yexix un cas 
de fracture, de dislocation ou de foulure grave avec lacération des tissus 
mous; mais aujourd'hui, avec le rayon Rôntgen, on peut parfaitement décou- 
vrir le mal existant et le traiter avec confiance et non pas avec la crainte de 
de faire fausse route. Si, dans le cas d'une fracture, vous manipulez'les os 
brisés et les remettez, en apparence, normalement, il reste toujours un 
doute en ce qui regarde la parfaite apposition des os; et en- plaçant le sujet 
devant le rayon avec le fluoroscope, vous pouvez constater vous-même si les 
os occupent ou non leur position normale. Si les esquilles sont mortifiées, on 
peut, de temps en temps, les examiner et déterminer si les os demeurent 
immobiles et si la guérison s'effectue normalement. 

Le rayon est également d'une grande utilité pour déterminer les âfl^ections 
tuberculeuses et cancéreuses de l'os, la carie et la nécrose, exostese, hyper- 
trophie des os, enfin toute affection qui indique tine perte ou une augmen- 
tation de la substance osseuse. On nous consulte souvent pour des troubles 
qui sont attribuables aux structures osseuses. La douleur est localisée de 
telle SOI te, que le malade est persuadé que l'os est affecté. 

Au moyen du rayon, vous serez à même de convaincre le malade que tel 
n'est pas le cas, mais que les symptômes sont probablement causés par une 
névrite localisée, et traiter en conséquence. Et de même dans un grand 
nombre de cas, lorsque le malade s'imagine que la structure osseuse est la 
cause de sou mal, vous n'avez qu'à employer le rayon, ce qui vous aidera 
• pour le diagnostic et donnera confiance au malade pour le traitement de l'af- 
fection existante. 
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Le rayon sert aussi à diagnostiquer si Tankyiose, causée par la maladie ou 
par une fracture» est due à une réunion fibreuse ou osseuse ; car, tandis 
qu'il est possible de remédier à la première, on ne peut rien faire pour. la 
dernière. Le rayon, en traversant la jointure ankylosée due à une réunion 
fibreuse, fera voir un léger espace entre le bout des os ; si Ton a affaire à 
une réunion osseuse, cet espace sera opaque. Le èhirurgien pourra donc 
ainsi éclairer son malade sur le résultat probable de l'opération dans T.un ou 
l'autre cas. 

Le dentiste peut employer, à l'occasion, le rayon pour constater- si une 
racine de la dent est restée ou non dans la gencive, même si celte racine est 
recouverte de tissu mou. L'os environnant est plus pénétrable que ne le sont 
, es dents, l'alvéole se distinguant des dents et des racines. Si le dentiste 
vient à casser la pointe de son instrument pendant qu'il opère,* il peut^la 
localiser ; de même, il peut tracer le contour de la cavité centrale de la dent, 
ce qui facilite la recherche du mal. Il peut examiner la croissance, et le déve- 
loppement des dents sg^ant et après leur apparition hors des^gencives, et c'est 
d'un grand secours pour le diagnostic de certains cas obscm*s de convulsions 
qui se produisent chez les jeunes enfants. 

Une des premières applications de la découverte du professeur Rdntgen fut 
la découverte des corps étrangers dans le corps humain. Nous nous trouvons 
souvent en présence de personnes ayant été blessées par des armes à feu^ 
intentionnellement ou autrement, et nul ne connaît mieux que le chirurgien 
comme il est difficile, parfois, de localiser la balle ; mais au moyen du rayon* 
Rônlgen, on en voit la position exacte, et une fois Tobjet localisé il y a trois 
méthodes de procéder à l'extraction : 

1» Le chirurgien regarde au moyten du fluoroscope la position occupée 
par le corps étranger et en marque te place, puis il remet le fluoroscope à 
son aide. Il prend son bistouri ou sa pince, suivant la nécessité du cas, et 
opère ; s'il est Ulile, son aide, qui a la direction du fluoroscope et qui -suit 
l'opération, peut le diriger ; 

2*> L'opérateur prend une photographie de l'ombre oii le corps étranger est 
localisé, puis ayant cçtte image devant les yeux, il peut très facilement ex- 
traire l'objet ; 

3® Au moyen du fluoromeler, qui est de beaucoup la méthode la meilleure 
pour localiser exactement un corps étranger. Car non seulement cette méthode 
s'applique aux projectiles faits par des armes à feu, mais aussi à toutes les 
substances que le rayon ne peut pénétrer, telles que : aiguilles, verre, mor- 
ceaux d'acier, 'îtc. Elle sert aussi dans le diagnostic des concrétions abdo- 
minales, comme la pierre dans le rein, la vessie ou le foie. Les déf)ôls cal- 
caiies peuvent être découverts dans les diverses parties du corps humain, 
comme par exemple dans les affections goutteuses et rhumatismales. 

Supposez que vous êtes consulté par uu malade ayant un rhumatisme 
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articulaire depuis plusieurs années, il vous sera impossiljle de savoir, dans 
la plupart des cas, si l'enflure de la jointure est extérieure au périoslique; 
ipais en employant le rayon, vous pouvez aisément déterminer la dilatation de 
la structure osseuse, et par conséquent donner un diagnostic et un pronostic 
plus satisfaisant^ du cas qui vous est soumis. On peut tracer le contour de 
croissances fibreuses de grande dimension, qu'elles soient simples ou mali- 
gnes. La grossesse peut être diagnostiquée dès que les structures osseuses 
du fœtus deviennent légèrement non pénétrables par le rayon. Il est inutile 
de recourir 4 ce moyen de diagnostic pour une gestation moindre de quatre, * 
■' mois. Pour le médecin général, le rayon n'a pas une aussi grande importance 
que pour le chirurgien, mais il peut l'employer pour déterminer la. conso- 
lidation du poumon, la dilatation du foie, du rein, de Tutérus, le déplacement 
et la dilatation. du cœur, et aussi pour le diagnostic de la maladie par exclu- 
sion. Dans presque toutes les autres maladies, le rayon Kdntgen rend peu 
de services. ' 

Dans les pages pr^édentes, j'ai essayé de mettrer sous vos yeux, d'un^ 
manière précise, les conditions pathologiques et analomiques pour lesquelles 
le ra^'on Ëôntgen est d'une grande importance. Je pourrais citer un grand 
nombre d'exemples de l'incalculable service que rend le rayon. Voici l'un 
d'entre eux : 

Le 8 janvier, un confrère m'amena un de ses malade^ ppur être examine 
par le rayon Rôntgen. Ce malade souffrait plus ou moins, depuis six ans, à 
la suite d'une chute.de dessus une plate-forme ; au moment de l'accident, il 
tomba sur ses pieds. H fut obligé de garder la chambre pendant quatre jours, 
après quoi il put aller et venir au moyen d'une canne. En prenant la photo- 
graphie comparée de l'ombre des deux genoux, on constata que l'os de la 
jambe malade, l'extrémité inférieure du fémur, était d'un demi-pouce plus 
large comme diamètre latéral que l'autre; conséquemment, au moment de 
l'accident, l'extrémité inférieure du fémur a dû se fracturer légèrement et n'a 
jamais repris sa posilion*normale. Après cet examen, on informa le malade 
qu'on tkt pouvait rien faire ; il fut désappointé e\ content en môme temps, 
de connaître là nature exacte de son affection. Précédemment, il avait consulté 
plusieurs médecins sans résultat. Il était impossible do diagnostiquer ce mal 
autrement que par la méthode que je viens de décrire. 

Le rayon Rôntgen pourra aussi servir de témoignage dans les procès. 
Jusqu'à ce jour, on ne rapporte que deux cas où le juge permit l'emploi de 
ce rayon comme témoignage confîrmatif. Dans tous les autres cas, la Cour 
n'a pas autorisé le témoignage, de la photographie de l'ombre, mais ce n'est 
qu'une question de temps, et cette preuve sera admise. La principale raison 
pour laquelle la preuve donnée par la photographie de l'ombre n'est pas tou- 
jours permise, c'est que, dans la plupart des cas, les blessures ont été (aites . 
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a^^t la découverte du rayon Rôntgen et que le défendant n a pas eu Tavan-. 
tage d'employer 'celte découverte récente. ^ 

Le champ d'expériences du rayon Rôntgen est vasfte. On peut employer le 
rayon à d'autres usages. Le diamant peut se distinguer d'un stras ou d'un 
morceau de verre^ car ce dernier paraîtra opaque, tandis qu'il n'en sera paâ 
de même pour le premier. On peut de même ynployer ce rayon pour décou- 
vrir les défauts d'un métal t>u la quantité d^ métal existant dans certaines 
mines. Qui ne sait qu'en très peu de temps, oH peut,, au moyen de procédés 
chimiques ou mécaniques employés conjointement avec le rayon Rôntgen, 
établir la différence existant entre le Icysle, l'hématome et un amas de pus? 

Un m6t seulement sur l'effet curatif du rayon Rôntgen. Permettez-moi de 
dire qu'il ne possède pas une telle propriété. Beaucoup d'expériences ont été 
faites, mais elles n'ont produit aucun insultât encourageant, et^ d'un autre 
côté, une exposition constante ou répétée peut produire des effets nuisibles. 

On a cité des cas de chute de cheveux» d'escarre érythémateuse, d'inflam- 
mation des paupières et d«| la.peau, chute des ongles; mais ce dernier effet 
n'est pas, d'après moi, causé'^par le rayon lui-^inêàcie, mais est produit par la 
position du sujet placé th>p près du courant électrique, et si ce ^tmrant est 
d'uQ voltage élevé, le patient est exposé à une brûlure électro- galvanique qui 
se manifeste autour du tube et de ses conducteurs. J'ai à ma connaissance 
un seul cas où le rayon Rônigen a causé un. léger mal, malgré la bonne mani- 
pulation de l'appareil ; mais, si l'opération est faite par une main imprudente i 
ou inhabile, des effets désastreux peuvent se produire. ToHt ce qui est porté 
à l'excès est nuisible. '^ 

La rayon parait n'avoir qu'une très légère action sur l'organisme animal 
ou l'organisme végétal. L'action qui se manifeste est due à la diffusion élec- 
trique, qui est le résultat de la perte du coi;irant dans le tube et ses conduc- 
ducteurs pendant ia marche de l'appareil. 

{Traduit de Vanglais par M. G. Gautier.) 



Une méthode de mensuration de Taire du oœnr par la radiographie, 

par G. Vabiot, médecin de l'hôpital Trousseau,, et G. Chicotot, chef de 
laboratoire au même hôpitaL 

11 est difûcile, on le sait, de mesurer l'aire du cœur sur la pai^oi antérieure du 
thorax par la percussion ou par la phonendoscgpie. La radiographie peut être 
utilisée très sitnplement dans ce but. 

L'ombre radioscopique due à Topacité relative au cœur, dans le thorax, à des 
contours assez nets limités par les rayons X tangents aux bords du cœur, et 
venant tomber styr l'écran fluorescent.il est aisé do tracer avec un crayon limage 
radioscopique sur un papier calque superposé à Técran; mais cette image ne 
représente pas la grandeur réelle de Taire du cœur, elle est plus ou moins agran- 
die, suivant la distance de la source lumineuse à l'écran et suivant la distance du 
cœur à l'écran récepteur. 
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Voici par quel di^^posiiif et par quel procédé nous obtenons l*aire réelle du 
coeur en corrigeant Tombre radiof copique enregistré sur le papier calque : 

Nos recherches^ faites à l'hôpital Trousseau, ont porté sur les enfants jusqu a 
présent. 

i^ L*enfanl étant debout, nous appliquons la région antérieure du thorax contre 
récran placé à poste fixe; le tube de Crookes est disposé à une dislance conve- 
nable pour avoir une image aussi nette que possible ; puis nous traçons ^u 
crayon, sur le papier calque, les contours de l'image; 

2^ Nous mesurons avec une règle graduée la distance qui sépare Tanode, c'est- 
à-dire la source lumineuse de Técran ; 

3<> Nous déterminons, d'après une table dressée d'avance, la distance qui 
sépare les points les plus saillants du bord du cœur, tangeùts aux rayons X, de la 
peau du thorax en avant, c'est-à-dire de l'écran contre lequel elle* est ^ppuyée. 

Cette table de correction a été établie empiriquement par de^ mesures faites sur 
les cadavres d'enfants de divers âges. 

Les borda les plus Baillants du ciBur en place dans le thoçax sont constitués à 
gauche par la partie la plus antérieure du ventricule gauche, à droite par le cou- 
tour de l'oreillette droite, en bas par le bord du ventricule droit. La distance qui 
sépare les bords droit et gauche du cœur de la surface de la peau varie suivant 
râ^e : elle est de 2 centimètres 1/2 environ à dix-huit mois, de 3 centimètres à 
deux ans et demi, de 4 centimètres à cinq ans, de 5 centimètres environ à dix et 
douze ans> Connaissant cette distance des bords du cœur à la surface du thorax, 
nous pouvons corriger Timage radioscopique obtenue. 

Soit /f, la distance de la source lumineuse à l'écran "; A, Ja distance de la source 
lumineuse aux bords tangents du cœur (on aura h, en déilaîquant de B la dis- 
tance connue empiriquement des bords du cœur à la peau du thorax en avant) ; 
soit r, l'un des diamètres de l'image radioscopique ; nous aurons le diamètre 

rr ^ 

réel du cœur en établissant la formule -r = — 

n X 

Pour contrôler les expériences faites sur le vivant, nous avons opéré sur des 
enfants morts, et nous avons constaté que la grandeur du cœur donnée par le 
par le calcftl équivalait à ce le mesurée au compas sur le cadavre à deux ou trois 
millimètres près. 

Il est possible de faire mécaniquement les corrections aVec un instrument ima- 
giné par l'un de nous (M. Chicotot). Il consiste^dans une règle // graduée en mil- 
limètres, sur laquelle glissent à angle droit deux autres règles également graduées, 
T, X. Pour faire une correction, on mensurera avec la règle parallèle inférieure 
TsuT la règle axiale //, une distance égale à celle de la source lumineuse à l'é- 
cran; puis on amènera l'autre règle parallèle à? .au-dessus de la première, à la 
distance même du cœur à la surface du thorax. En rabattant de l'extrémité de 
la règle // un ruban i?, on marque sur la règle parallèle inférieure T une lon- 
gueur égale au diamètre <le l'image radioscopique apparente; du même coup, on 
lira sur la règle parallèle x la cotrection et le diamètre réel du cœur. 

11 sera aisé de corriger ainsi un nombre indéfini de diamètres de l'image radios- 
copique apparente, et de trouver une série de points permettant de tracer le con- 
tour réel du cœur en agissafnt comme pour le tracé d'une ellipse. 

Nous devons ajouter que, toutes choses égales d'ailleurs, les images radiosco- 
piques obtenues dans la station debout et dans le decubitus dorsal sont exac- 
tement superposables (1). {Académ'e <i^s Srù^vres \ 

{{} Note présentée par W. Marey. 
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Les rayons X dans la laîyngologie, par M. A. Rosbnbbro. 

(«es rajoDs X ont fourni jusqu'ici peu de données nouvelles et importantes en 
cû qui concerne aussi bien là physiologie de la déglutition, de la voix et dé la 
parole, que le diagnostic des tumeurs malignes du larynx, etc. Ils acquièrent un 
peu plus de valeur lorsqu'il s*agit du diagnostic des tumeurs inira-thoraciques. 
L*auteur décrit ensuite Tombre normale avec ses variations individuelles, la va^ 
leur de la forme et de Tépaisseur de Tombre et de ses pulsations, le moyen de 
déterminer la nature et la position d*une tumeur intra-thoracique et de l'aire le 
diagnostic différentiel entre une tumeur et un anévrisme de Taortef. Il exprime le 
désir que tous les cadavres soient soumis à Tédairage par transparence avant 
Tautopsie, ce qui constitue Ite seul moyen d'ériger la radioscopie ym niveau d'un 
moyen diagnostique qui, ajouté aux autres que nous possédons, faciliterait dans 
beaucoup de cas la tâche du tnédecin. Suit la description dô douze cas soumis à 
l'éclairage au moyen des rayons de Rôntgen et dans lesquels les silhouettes obte- 
nues sur récran fluorescent ont ou confirmé le diagnostic déjà posé, ou bien 
écarté seulement les doutes qui pouvaient exister à cet égard. Il s'agissait cinq 
fois d'anévrismes de l'aorte ayant déterminé dans trois caç une paralysie du ré- 
current, dans un cas une sténose de la trachée et dans un autre une sténdse de 
l'oBsophage. La paralysie réeurrentielle guérit dans un cas. Il s'agissait ensuite 
deux fois de goitre rétrosternaravec paralysie du récurrent jçauchè ; trois fois do 
tumeurs rétrosternales avec paralysie de la corde vocale droite dans un cas, du 
récurrent gciuche et du crico-arVtéooïdien postérieur dans un autre, tandis que 
le troisième montrait ime paralysie du crico-arytenoïdion postérieur datant de 
vingt-deux ans et n'ayant pas encore nécessité la trachéotomie. L'auteur cite, 
enûn, deux cas de carcinome de è'œsophage avec paralysie du récurrent gauche, 
compliquée une fois d'une paré^^ie du muscle crico-aryténoïdien droit. 

M. Scheier croit pouvoir attribuer aux rayons de Rôntgen une grande valeur 
au point de vue de la physiologie de la voix et de la déglutition. Dans un cas de 
carcinome de l'œsophage, l'image de Rôntgen simulait un anéVrismo'de l'aoHe. 



Tube digestif et rayons X; procédé Boas et Levy-Dorn, 

par P Cornet. 

En 1896, à pi'opos de nos recherches sur la Castrodiaphanie (l), nous écri- 
vions : « L'exploration lumineuse de l'appareil digestif et de l'estomac en parti- 
culier n*a pas encore bénélicié de l'heuredse application de Rôntgen à la décou- 
verte des lésions osseuses et des corps étrangers opaques.» En 1897, même 
constatation (2). Mais cette année-ci notre insertion n'est plus la même, car ndus 
avons à enregistrer les tentatives de Boas et LevyDorfi (3). pour explorer l'esto- 
mac et l'iotestiu à Taide des rayons X, et apprécier, par exemple, les modiûca- 
tious pyloriques, et probablement aussi les changements survenus dans la 
lumière de Tinteslin. 

(1) Sur Véciairage élertri'/ue de Centaniac. {Revue internationale dCélectrothéraiiiey 

août et septembre 18%.) 
(*2) Sur Véclairoffe électrique de Cealomar, {Progrès MédiccU, 10 novembre 1897.} 
(o) Zur Diagnostik von Magen- und Darmkrankheiten miltelsi RoiUgenstraJUen. (D, 

med. M oc/t., 13 janvier 1898.) 
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Principe de la méthode. — Il con$iste eBsenliellemeat à remplir des capsules 
de gélatine avec une substeince qui soit le moins pénélrabl^ possible par les 
Vajions X, et à enduire ces capsules d'un corps insoluble dans le canal digesUf. 
r Technique du procédé, — Les essais de Boas et Levy-Dom furent faits avec 
des capsules de gélatine, longues de 2 .centimètres 1/4 et d*une épaisseur de 
1 centimètre i/i, enduites de celluloïd, et remplies avec du bismuth complète- 
ment pur d'arsenic. Pour la recherche, plus facile des: capsules dans les fèces, 
elles furent teintes d'une couleur non toxique d aniline. Poids (^une capsuler 
12; grammes. 

Chez les patients dont Tabdomen n'est pasitrop adipeux» on reconnaît &cile- 
^ment les capsules, uu manque de fluorescence, et on en peut suivre révolution 
par des examens succes9ifsi Pour cela, il est nécessaire de* courants à haute ten* 
^ion et de rayons puissants. 

Dans la plupart de leurs expériences, les* nuteurs retrouvèrent la capsule 
avalée, dans la grande courbure de Testomac ou dans Tintestin grêle, près du 
csecum. Ils constatèrent un parcours si rapide de la. capsule àams le canal digeàtif^ 
que pour en établir le siège, il faut plusieurs essais. Quand le pylore est rétréci, 
la capsule depaeure toute une journée dans le cul -de-sac prépylorique. En Tab- 
sence de totf^ rétrécissement, on la retrouve dans les fèces, entre deux et six 
jours. 

Conclusions, — Le procédé Boas et Levy-Dom nous semble évidemment 
devoir être perfectionné, car il est encore long et peu commode. D*aatre part, en 
cas de perfection, la méthode ne répondrait qu'à une partie du problème, et ne 
seraitencore qu'un auxiliaire relatif, peut-être décisif dans quelques rares cas, 
pour le diagnostic de certaines affections gastro-intestinales. L'idéal à pour* 
suivre consiste à voir, |iar les rayons X, l'estomac et l'intestin dans leur ensemble. 
Dan-^ Tattente de cette réalisation, \a^ tentative que nous signalons n'en parait pas 
moins digne de remarque; elle indique un effort et peut rendre quelques^scr- 
vices, en même temps qu'elle permet d'espérer en des résultats plus complets. 

* (Progrès MédicaLj 

* Radiodtéréosoopie, skiastéréographie et skiastéréoscopie; 
• t par M. le D»" Dbstot. 

' Au mois do novembre 1896, poursuivant dos recherches sur les circulatiouF 
artérielles et veineuses de» viscères, j'arrivai bientôt à un tel degré d^ finesse que 
mes clichés devinrent illisibles» Les méthode» d'injections opaques aux rayons 5, 
indiquées par MM. Rémy et Gontremoulin, et que M. Berard et moi avions déjà 
utilisées (m th. de Berard, circulation du goitre), avaient été poussées au delà de 
toile expresâon puisque nous avions pu traverser les glomôrules du reia avec 
de l'onguent napolitain et former ainsi des pièces examinées de véritables mag- 
mas d^injection. Force était donc de dissocier ces pièces, d'abord par des conpes, 
et, celles-ci ne Ruffisaat pas, j'eus l'idée de me servir du stéréoscope pour exa- 
gérer le relief et créer des plans., . ^ 

Le procédé consistait à avoir un châ?sis à trois compartiments dans lequel on 
pouvait faire glisser successivement deux glaces. La face tournée du côié du tube 
portait deux épaisses lames de plomb. La case du 'milieu était transparente aux 
tayons. Une potence à glissière permettait de régler la hauteur du tube et portai: 
une glissière liorizontale qui permettait de régler l'écart du tube sans toucher la 
pièce. 
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On prenait ainsi un premier cliché, pendant ce .temps la glace intacte était ^ous 

la larae de plomb, pois <m faisait avancer cette seconde glace, la première fo 

mettait alors sons la seconde lame. On déplaçait le tube suirant la formule çéné- 

D X D -4- T ' * 

raie ^ = ^ ^ — et Ton arait ainsi deux clichés stéréoscopiques du môçie 

même objet. Secondairement, ces çliché^s étaient réduits au format, et j'en possède 
une collection de 150 Ainsi faits. On avait ainsi des pièces grandeur nature ou 
grossies à volonté. * 

Ces épreuves furent présentées à rAcadémie de médecine, janvier 1897, aux 
Sociétés lyonnaises, enfin dans un mémoire pour le Prix Bourceret (Mention 
honorable), enfin la méthode et les chÂs-is présentés au Congrès de TA. F. A. S. 
à Saint-Étiençe, aoû^ 1897. Je fis ainsi les fractures du radius et des os du poignet 
si difficiles à lire. 

Malheureusement cette méthode. comportait des réductions désagréables et 
MM. Marie et Jeanne!, de Toulouse, modifièrent heureusement ce procédé en uti- 
lisant le stéréoscope de f>H,se qui permet d'examiner des épreuves 24 x 30. ' 

J'ai moi-même reprb cet appareil et Tai fait modifier pour permettre l'examen 
immédiat de deux glaces fraîches. Dans le procédé de Marie et Jeanne! , il fallait 
encore deux* tirages photographiques; par ma modification, on les supprime, ce 
qui donne à cette méthode les caractères de rapidité d'examen qu'exige la clif- 
nique. 

Mon stéréoscope est simplement celui de Case à grands miroirs; il est placé 
dans une caisse horizontale dont le fond est occupé par tm verre dépoli. Des vis 
de réglage permettont de mettre au point. La caisse permet d'introduire par leur 
grand côté deux glaces 24 x 30 qui, montées sur des cadres spéciaux, peuvent être 
manœuviées facilement même humides. On peut donc examiner immédiatement 
et avec leurs dimensions naturelles des segoients de membres importants sur les 
nogatifo. Des intermédiaires permettent de passer deux glaces 21 x 27, 18 x 2(, 
13 X 18, et de les examiner de la même façon» (1). 

Avec un châssis à tirage comme celui que M. Boulade m'avait construit en 
1896 ou celui que M. Mergier a présenté ces jours derniers à l'Académie, il est 
facile d'opérer 4'abord la pose et immédiatement après l'exameû qui donne des 
renseignements très précieux. Celte méthode de sléréographie e<t aujourd'hui 
employée pour les recherches des corps étrangers. 11 serait d'ailleurs fecile, avec 
les deux clichés obtenus et superposé^**, de noier le déplacement de l'objet cherché 
et par conséquent, pamne simple construction géométrique, de déterminer trèe 
exactement sa place. Mais l'utilisation est surtout importante pour Tappréciation 
des fragpoents d'une fracture ou les déplacements d'une luxation. 

Une autre méthode plus nouvelle et plus originale que nous avons fait bi^eveter, 
M. Antoine Sauve, de Rome, et moi, consiste à examiner sur l'écran deux images 
sléréoEcopiques et à voir aussi les ombres non seulement sous la forme d'une 
simple silhouette découpée mais en relief. On peut ainsi voir le cœur battant «ous 
son volume et étudier la phy^^iologie des mouvemenu. Notre brevet comporte 
deux appareillages bien distincts, suivant que l'on se sert de la bobine ou de la 
machine f^tatique, et le pi incipe sur lequel repose notre méthode eft très simple.. 
Il consiste à éclairer l'objet alternativement sous deux angles pendant que l'image 
droite est vue par l'œil droit, le système gauche est obturé et inversement. Lors- 
que les éclipees sont suffisamment rapprochées par un véritable mouvement de 

{\) Construit par Pellin. 
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cinématographe, Timage droite et Timage gauche persistent et Ton n*a plus 
devant les jeux qu'une image virtuelle stéréoscopique. On peut &ire ainsi la sté- 
réocinémâtographie des ombres. D'ailleurs, av^c deux foyers lumineux quel- 
conques, il est facile de se rendre compte de rexpérience. 

Inutile d'insister sur les avantages d'une pareille méthode qni est destinée à 
l'endrc les plus grands services à la radioscopie. 

(La Radiographie, Juin 1898.] 
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el Afem, Soc. de Chir,^ Paris, 1898, 

XXIV, p. 42Ô.) 

— Radiographie de lésions osseuses el 
articulaires. [Discussion.] {Bull. etMém. 
Soe, de Chir,^ Paris, 1898, XXIV, p. 
423.) 

Bergwann (V. Ernst). — Durch Rontgen- 
Strahlen im llim nachgewiesene Ku- 
geln. {Berl, Klifi, Woch., 2 mai 1898, 
n" 18 p. 389-392, 4 fig.) 

Boas (J.) et Levy-Dorn (M.). — Zur Dia- 
gnostic von Magen- und Darmkrankhei- 
ten mittels Rontgen-Strahlen. {De^l. 
med. Woch,^ Leipa. u. Berl., 1898, XXIV, 

p. 18.) 

BoNNARME. — Contribution à Tétnde de la 
septième côte cervicale? étude anato- 
ïçique, diagnostic clinique et radiogra- 
phique. (Thèse de doct., Paris, 1898.) 

BoucHACouRK. — Dc la radiographie ; in- 
troductien du tobe de Crooke» dans les 
cavités naturelles*. {Prase méd,^ Paris, 
4898, n*> 21, p. 125-1-26, 3 fig.) 

— Radiographie de la symphyse pubienne, 
(Soc. d*Obst., Paris, 9 mars 1898.) 

BoYD (F.). — X-Ray dcrmatitis; suit far 
damages. (/. Am. M, i4«f ., Chicago, 181«8, 
XXX, p. 387.) 

Braatz (E.). — Beitrag zur Himchirurgie. 
Kugeloxtraktion ans 'dem Gehîrn mit 
Hilfe des Rontgen\^rfahrens. {CeniraUU, 
f, chir,, Leipa., 1898, XXV, p. 1*7.) 

Brun (F.). — Calcul vésical chez Tenfant; 
radiographie. {Presie méd., Pai-is, 1898, 
n« 23, p. 133, 2 fig.) 

— Badiographie du halsin d*un enfant de 
cinq ans. {BhU, et Mém. Soc, de Chir», 
Paris, I898,XXrV%p.54.) 

BuDiN. — Photograpliie par les rayons X 
d'un bassin de Na>gelé sur une femme 
vivante. (Obsiétriqwe^ Vss\&y 1897, U, p^ 
499, 1 pi.) 

C. B. — Dispositif pour l'emploi dc« ma- 
chines électrostatiques en radiographie. 
(RaïUograpiiief Paris, 10 mars 1896, n'' 14, 
p. (54-ei5, 2 fig.) 

— La méthode cntométrique du. D^ Mer- 
gier. (Radiographie, Paris, 10 moi 1808, 
nM6, p. 110^113.) 
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C. B.— La métJiode Remond-Noé. {Radio- 
graphie^ Paris, 10 mai 1898, n" 16, p. 106.) 

CoAMPiûKiciitRE (Lueas). ^ Ostéo^au'tbrite 
taberciileuse du poignet, guérie par 

• remploi des rayons R5ntgen, suivie de 
la compression élastique. [Diseussioa.] 
(Bull. et Mém. Soc. de Chir^, Paris, 1898, 
XXiV, p. 78-79.) 

Davidson (J.tM.). — Rôntgenrays and loca- 
lisation on apparatus for exact xneasu* 

' rement :«nd localisation Uy means of 
Rôntgen raya. {BriL M, /., Lond^ 1898, 
I, p. 10-13.) I 

Deavbr (J .-B.). — Ttrree cases of'swallowed 

• foreign bodiês looated by tbe Rôntgen 
rays. {Ann, Surg.Philad., 1898,XXV1I, 
p. 64, 1 pi.) 

Destot. — Radiographie d'une fracture 
isolée de Tastragale. {Lyon méd,, 1897. 
XXXVl, p. 472-4740 

— Fracture du scaphoïde, reconnue à 
la radiographie. (Lyon méd^ 1898, 
LXXXVU, p. 20.) 

— Rhumatisme et rayons X. {Radiogra;- 
phie, Paris, 10 mars 1898, n» 14, p. ôîj- 
60, 1 6g.; iO avril 1«^8. n° 15, p. 7&-78; 
10 mai 1898, nri6,p. 102-105.) 

Di-BAR (L.). — Greffes osseuses 'bétéro- 
pkstiqu^, faites il y a bix ans et demi 
chez une lUietle de dix ans, dans Tar- 
ticnlation du poignet droit, asiate 
d*ostéo^ai*tlirite tuberculeuse; résultat 
fonctiojinncl ; photographie radiogra- 
phique domiant Tétat «ictuel du poignet 
droit {BxdL Aead. de Méd., Paris, 3 s. 

1897, XXXVIII, p. 450-166; Écho méd, 
du Nord, Lille, 1897, I, 566-569.) 

Vaw Duvre. — Nouvelle méthode pour 
robiODtton des skiagrammes oculaires ; 
un méfait des rayons X. (Ann, Soc. de 
Méd, de Gond, 1897, LXXVI, p. 168-175.) 

FaiDEHBCfKî (J.). — Ueber einen Fall von 
Schrotscbusserverletzung bi»ider augen ; 
Nachflveis der Fremdkorper, mitteJst 
R5&tgen - Photographie. {Deul. -med, 
Wocii.^ Leipz. et B^vL, 1897, XXIII, p. 
733-737.) 

DccROQUBT (C). — .\Datomie pathologique 
de la luxation congénitale d'api'ès la 
radiogn^ihic. (Bull, Soc. anal., Paris, 

1898, XII, p. 98-101, .2 fig.) 
BussTRBY. — Die Rôntgeaistrahlen in der 

Unfallhéîlkunde. {Forischr. ad. Geà. d. 
Rontgen9trâhlen, Hamb., 1808, I, p. 51- 
57, Ipl.) 
FovEAU DE CouHicEi.i,F.s. — Lcs rayons X 



^ optiqve et en ophtalmologie.- {Indé- 
pendance médicale, Paris, 6 avril 1898, 
nM4, p. 105-108.) 

FOVKAU D£ G0UR«ELLE$. -— L'OBil et ICS 

rayons X. (Rwiiographie, Paris, 10 mai 
1898, n» 16, p. 95-102.) 

Gaimard. — Examen des calculs et des 
cdDci'étionsià Taide des ra^-onsde ftiknt- 
\gen. (Thèse de doctorat, Bordeaux, 1898.) 

Gariel. — Sur la radiographie et la t'a- 
dfoseopie dans les établissements iiospi^ 
tallers. [Rap.] (Bull. Ac. de Med.f Paris, 
1898, XXXLX, p. 276.277.) ♦ 

Garricou. — Radiographie du cœur. [Rap. 
de Robin.] (BuU. Ac. de Méd., Paris, 
1898, XXXIX, p. 339-340.) 

Gatti (A.). — Sur la régénération, de li| 
pourpre et sur la luanièrè dont-se com- 
porte répkhélium pigmèntaire dans la 
rétine ^exposée aux rayons Rontffta. 

< (Arch. iial. de biùl., Turin, 1897-lW, 
XXVIII, p. 47-49.) 

Gaudih. — Falslfleatton des farines par les 
stibstances minérales; rechercha de. ces 
substances dans la farine et d^ le 
pain par • les rayons X< {Aroh. méd. 
d'Angers, 1897, 1, p. 587-589.) 

Glotsh <J.). — Radiographie des cavités 
crâniennes. {Areh.JnlemaLde largngoL, 
^«c, Paris, 1897, X, 715-786,4 pi.) 

Gooht. — Die Herstellung von Knochen- 
strtikturbildern mittelst ROntgenstrah- 
len. (Fortschr. a. d. Geb\ d. Rùnlgen- 
sirahlen. Hamb., 1890, I, 57-59, 1 pi.) 

Hanseix (H.-F.). — The ROntgen ray in 
ophtalmie surger>'. {J. Am. M. Amj^ 
Chicago, 1898, XXX, p. 3-5.) 

Harrisson {GO- — Rôntgen rays and loca- 
lisation. {Brtt, M. J., Lond., 1898, I, 
p. 431.) 

Haugbton (VV.-S.). — Soroe applications of 
Ihe X rays in diagnosis; ilkistrated by 
lantem slides, si^iagraphs and the fluo- 
rescent sereen. {Tr. Roy' Acad. M. Ire- 
land DubLy 1897, XV, p. 404-509, 4 pi.) 

Juristen und Blediciner. — Die Kranken- 
cassen sind fur Arztliche Honorare an 
prakUsche Aerzte nicht haftfoar. — Die 
' Beta'iebsergebnisse der Krankencasse 
Oester reichs im Jahre 1896. — Fort- 
schritte aufdem Gebiete der Rontgen- 
therapie. {Miinchen med. Woch., 12 
april 1898, n' 15, p. 473-174.) ^ 

Jankau (L.). — Die schâdlichen r^ebonwir- 
kungen der Rôntgenstrahlen bei Durch- 
leuchtung und Photographie. {Inter^nat. 
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phoL MonaUchr. f. Med., elc , Dusseld, 
1898, V, p. 1-7.) 

Jacquet. — Polyarthrite noueuse blennor- 
rbagique de la main ; radiographie de 
la lésion. [Discussion.] (Soc. fr. de 
derm.et syph., Paris, 18 avril 1898.) 

Jeannel et Marie. — Applications chirur- 
gicales de la radiographie stéréoscopi- 

. que de précision. (Arcfi, prov. de chir,y 
Paris, 1898, VII, p. 32-40.) 

•Kuuiisso.N (E,). — Ostéo-arthrite tubercu- 
leuse du poignet, guérie par remploi des 
rayons de Rontgen, suivie de la com- 
pression élastique. {Bull, et Mém. Soc. 
de Chir,, Pans, 1898, XXJV, p. 77-78; 
p. 79 [Discussion.]) 
,KoLLE (F.-S.). — X or Rontgen ray results 
in amaurosis. {Am. X Ray •/., Saint- 
Louis, 1898, lU n* l, p. 149-152.) 

KtETTNER. — L'emploi des rayons X en 

. chirurgie de guerre [guerre gréco-tur- 
que]. (Th. de TQbingen, 1897.) 

KïMiiEL (H.). — Die Bedeutung der Rônt- 
genschen. Strahlen fiir die Cliirurgie. 
(VerhandL rf. deutsch, GeselUch. f. 
Ckir., Berl., XX VJ, pt. 2, p. 100-116, 
3 pi.) 

^KCttner (H.). — Ueber die Bedeutung der 
' Rontgenstrahlen f^r die kriegschirurgie. 
Kach Brfahrungen im griechischtur- 
kiscfaen. Krieg 1894. (beilr. z. klin, 
Chir., Tubing., 1898, XX, p. 167-230, 
Il pi.) . 

Levy (M.). — Ueber .\bkûr2ung der Expo- 
sitionszcit bei Aufnahmen mit Runt- 
genstrahlen. (Forlschr. a. d, Geb. d. 
Rôntgenstrahlenj Hamb., 1898, I, 75-82.) 

Machado (V.). — Semeiologia radiogra- 
phica de acromégalia. (Rev. portugueza 
de med, e cirrug. prat., Lisb., 1897- 
1898,ii, V, i, p. 1681-71.) 

Maiue et Cluzet, — Premiers résultats 
électrothérapiques et radiographiques 
obtenus à TUôtel-Dieu de Toulouse. 
(Arch. méd. de Touloute^ 1897, III, p. 
403-430^ 

Me Arthur (L.-L.). — X ray détection of 
stone in the kidney. (Chicago, M. Re- 
cordcr, 1898, XIV, p. 129-131; ç. 155- 
157 [Discussion].) 

Michaux. — Ostéo-arthrite tuberculeuse du 
poignet, guérie par l'emploi des ra3'ons 
Rontgen, suivie de la compression élas- 
tique. [Discussion.] {Bull, et Mém. Soc. 
de C/»V., Paris, 1898, XXIV, p. 78.) 

Mignon. — Radiographie d'un cas de 



pouce bifide. (Soc. anat., Paris, Il mars 
1898.) 

Moreau (Camille). — Contribution à l'étude 
de la carie du crâne, suivie de quelques 

I réflexionà sur la radiographie. {Ann. 
Soc. belge de Chir., Bnix., 15 avril 1898, 
nM, p. 58-64,2 Og.) 

MoRizE (H;). — Sur un nouveau procédé 
de détemvnation de la position des 
corps étrangers par la radiographie. 
(C. R. Acad. d. Se. Paris, 1898, 
CXXVI, p. 449:) , 

MoTY. — Polyarthrite noueuse blennor- 
rhaglque de la main; radiographie de 
la lésion. [Discussion.] (Soc. fr.dederm. 
et syph.. Pari?, 18 avril 1898.) 

Oberst (M.). — • Ueber die Grenzen du 
Leistungsfâhigkeit des Rontgensverfah- 
rens in der Chirurgie. {ForUchr. a. d, 

. Geb. d'. 'Rontgenstrahlen, Hamb., 1898, 
1, p. 65-69.) 

Obici (G.) e Boixici (P.). — Applicazione 
dei raggi X alla diàgnosi di sede dei 
corpi estranei della testa e dei tumori 
intracracini. (Riv. di patol. nerv.^ Fi- 
renze, 1897, II, p. 433-440, 3 pi.) 

Péan. — Sur deux cas d'extraction de 
projectile ayant pénétré dans Tinté- 
rieur du crftne; radiographie. [Tribune 
med., Paris, 2 s. 1897, XXLX, 1009-1013.) 

PéRAiRE (M.). -— Un cas de polydaclylie, 
avec épreuve radiographique. {Bull. 
Soc. anàt., Paris, I8î^, XII, p. 151.) 

PicQUÉ. — Radiographie de lésions osseu* 
ses et articulaires. {Bull, et Mem. Soc. 
de Chir., Paris, 1898, XXIV, p. 4^ 
423.; p. 4îi3 [Discussion].) 

— Radiographie d'une luxation du pied 
en arrière. {Bulf. et Mém. Soc. de C/iir., 
Paris, 1898, XXIV, p. 426.) 

PuJOL y Campos (F.). — Radiografîa torâ- 
cico ; tubcrculosis puimonar. {Gac. méd. 
cataU, Barcel., 1898, TiXl, p. 33-36.) 

Radetzky. — Cas de macrodactylie con- 
génitale de la main droite [avec une 
radiographie]. (C. R. du DUpentaive 
pour len hospitalisés dans le couvent des 
femmes, Kief, 1897.) 

Radkjoet et GuicHARo. — Condenseur des 
rayons X. [Bull. Ac. de Méd., Paris, 
1898, XXXIX. p. 275.) 

RÉMOND (A.). — La sonde endodiascopique 
Rémond-Noé. {Radiographie^ Paris, 10 
mai 1898, n« 16, p. 106-110.) 

Rémond (A.) et H. DAVior.— Étude métho- 
dique des mélanges par l'emploi des 
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rayons X. (Radiographie^ Paris, 10 
mars 1898, n* 14, p. 52-55.) 

Renaut (J.). — Radiographie de |a main 
succulente syringomyélique. {Bull. Ac, 
de Méd., Paris, 1897, XXXVIII, p. 705.) 

Retnier (P.) et G LOVER (J.)- — Recherches 
anatomo^hicurgicales au moyen de la 
radiographie ; topographie crànio*encé- 
phalique, topographie des cavités os- 
seuses de la face et du cr&ne; sinus vei- 
neux de la dure-mère dans leurs rap- 
ports avec la paroi cr&nienne. {Rev. 
hehd. de laryngoL [e/c:], Paris, 1898, 
XVin, p. 66-72.) 

RiEDER (H.). — Wirkung des Rôntgen- 
strahlen auf Bactérien. (Mûnch&n. med. 
Wehmchr., 1898, XLV, p. 161-104.) 

RoDET et Bertin-Sans. — Troubles médul- 
laires produits par les. rayons de RÔnt- 
gen. (4« Cong. fr. de méd. int.,Mohtp€l.,, 
12 avril 1898, p. 12-16.) 

Roux (J.-C.) et Balthazar (V.). — Étude 
du fonctionnement moteur de Testomac 
à l'aide des rayons de Rôntgen. (Arch. 
de physioL norm, el path., Paris, 5 s. 
1898, X, p. 85-94, 1 pi.) 

Santos (G.). — Importancia actual dos 
raios X como mcio de diagnostico. 
{Rev.portuguezade med, e cirurg.praL, 
Lisb., 1897-1898, H, V, I, p. 135-141.) 

ScHULTHBss (W.). — Mcssung, un^i Ront- 
, gen* sche Photographie in der Diagnos- 
tic der skoliose. [zucfir, p, Vrlhop, 
Ckir., Stuttg., 1897, V, 307-315.) , 

ScHWARTz. — Radiographie ayant permis 
de retrouver une aiguille enfoncée dans 
le genou. (Bull, et Mém. Soc, de Chir,, 
1898, XXIV, p. 20.) 

— Radiographies de lésions de la han- 
che. {Bull, et Mém, Soo. de Chir,, Paris, 
1898, XXIV, p. 448-449.) . 

Starkby. — Use 6f X rays Jn ophtalmo- 
,logy. (/. Am. M. Ast,, Chicago, 1898, 
XXX, p. 227.) 

Stockl (AJfred C). — Fremdkôrper Im 
Bulbus. Localisation mit Kôntgen'schen 
Strahlen. (Wien. Klin. Woch., 17 feb. 
1898, n« 7, p. 147-149, 1 Og.) 

Stechow. — Fussodem und Rôntgenstrah- 
len. {Deut. mii-ârzll. Zlsehr,, Berl., 
1,897, XXVI. p. 465-471.) 
Straoss (H.). — Zur Diagnostik von 



Magen und Darmkrankheiten mittels 
Rontgenstrahlen. Bemerknng zu dem 
Aufsatz der Herren J. Boas und M. 
Levy-Dorn. {f)eut$che med. IVchnschr.^ 
Leipz. u. Berl., 1898, XXIV, p. 77.) 

Stubbert (F.-P.). — Rôntgen nys diagno- 
sis of pulmonary tuberc^losis and.other 
diseases of the lungs and heart. {Yale 
M, J, N, Haven, 1897-1898, IV, p. 205- 
220.) 

Sweet (W.-M.). -— The Rôptgen rays in 
ophtalmie surgery. (7, Am, M. Ait,^ 
Chicago, 1898, XXX, p. 5-10.) . 

Sbgono. — Radiographie d'une canule 
restée dans le sinus maxillaire. {Bull, 
et Mém. Soc, de Chir,, Paris, 1898, 
XXIV, p. 233.) 

— Radiographie d'une aiguille brisée en 
deux fragments Juxtaposés contre le 
deuxième métacarpien de la main. 
(Bull, et Mém, Soc. de Chir.y Paris, 
1898, XXIV, p. 233.) 

ScHEiER (M.). — Weitere-Mitteilungén 
liber die Anwendnng der Rontgen- 
strahlen in der Rhin- und Laryngo- 
logie. {Fortschr. a, d. Geb, d. Rôntgen- 
itrahlen, Hamb., 1898, I, p, 59-65, 1 pi.) 

Théorie Schenk. — Die Rontgenstrahlen 
len im Dieuste derintemen Med,icin.— 
Deambulationsmethode bei ofTcnen 
KnochenbrQchen der unteren Extre- 
mitâten* — Radicale Helkmg von Pyk)- 
rus- und Coccum ICrebs. (Miinch, med. 
Woch., 3 mai 1898, n* 18, p. 584-585.) 

Thomson (W.). — Rennoval of pièce of 
Steel locatcd by X Mys from the inte- 
nor of the cyeball. ( Tr. Am. Opht. Soc. y 
Hartford, 1897.) 

Variot (G.). — Corps étranger métallique 
* enclavé dans Tœsophage d'un enfant 
pendant une année et rendu spontané- 
ment; utilité de la radiographie en 
paitïil cas. {J, de clin, et thérap inf., 
Paris, 1897, V, p. 921-924; Gaz, d, Hôp., 
Paris, 1897, LXX, p. 1332.) 

\Ve.vhardt (J.). — Therapeutic experi- 
ments with the Rôntgen raj-s and some 
of their effects. {Ujaàl. gyogyner, éi 
gyogymod^ Budapest, 1897, p. 9-11.) 

WHfTE (J.-W.). — Surgical application 
of the Rôntgen rkyt. (Am, J, M, Sc.^ 
Philad.. 1898, CXV, p. 1-26.) 
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FOT ASSIUm, SODIUm, AmiMONlUin CN pouiire €T chimiquemint mumu. 
Epilep8i«, h^BLèrla, oonTulaipiiB, maladies cérébrale*, dlab^jt*, hAttobu et cer talon caf 
ou le Bromure de poinjuum seul a ecjjoue. Klacoii àCCOiiujaKug d'uue cutlJère-mtaur» 
dosauL un gramme de Tntfrûmure, qu'il siiHU de faire dln^uiioi-e dans un \eu u'i-au 
Ooiflft fi*J^e. " CaniêrwéUofi inatUntê- — IN PLACONij DB 30, fj ST ï"^ QR. : 3.60, VÈVO êl fl fT. 

Pharmacia GI&QH. 7, rue CoQ-Héro n, PARtS, et tout§i Pharmacmt.^£/t¥oi pur Pottw. 

BI?T!WmT'FT?^n?^y?flff3Tffini coBteDanl I frranim« de Tribriiniuri fur tailler*» I boDcbf dt 
- ElUkJMlUUkUéUUSiiAM^iH Sirop d'è^^rce d'orange amèrti. - Fl c:(r : 3 f 




SA70HSlffiDICIKÂ1IIJ"H0LLiRD 

FiKIS, 3. Boe des Umbardi - USINE I Si D«ais (Uroi i nmt. 

£==^^A.X^OJM JJ/i^/jmué. . 4 5' ,<lrA*MÛULAHD 13' 
SATTOINrBoraie.. . i tli'/..lf A*liOLUHO la* 
SA'Vora^iLi Thymol . à5' .pIi" •MOLLA*IO 13' 
«A-V^OTV 2 Vîchihyoi.kW*Uàt A* M.yiURl Z^ 
& A ^iroiV Mot-tgu^. ... 1 5 V- de A- MOLUSû 13' 
« A.^iro IM ïi] SaJoJ . ,1 5*/»de A- MOLLARO \B* 
^J^^^r€^^>v uSob «-n'ià!v,QQ^ov,jii*I&umi8''(i24' 
*S AT?^03>T Iode (Kl ^ lu •/,., , df A'MOLL HD 3*r 
© A'V O X^T Snlfurotixijptni\tH* l' iritUII 12' il 24* 
B A^vroPJ 19 G'ïudron d« h»tf ^^^ *. ^* MOLl AflO la' 
SATTO IV Glyoérine df A'MOLmRD la* 

Un 5K VEVniNT FS flOiTS DE 1/4 KT DE 1/î MtiïArNF ^V|« 

3â V» À MM. las DocUtuxa ei PburEnacicUk 



KOLA do Docteur HÊCKEt 




VIN de KOLA du HECKELt'*'T;;^r'"") 
iKOLA Granulé du D'HECKELJrSHf-^ 



NOLÂIflNE 

COMPRIMESioudiD'HECKEL { ^^'"^"^Elf^'^BB^ 

COMPHIWtS DC KOLA ET SACCH ARINE POUR DIAOÉT^QUEB 

« La KOLÂHINE ou BOUGE tfe HOLâ, p inctpe ie plus actif du Kola est le 

provocateur dtrect tief excitable muscuiaire et r^nUgQtitstt, par enceitence 
de la fatigue et de ta déoreuion nerveù&e i», * » (H^keU 



JUGLANREGINE 

JaE MEILLEUR SUCCÉDANÉ DE LHUILE DE FOIE DE MORUE 

L'ne cuillerée h boiirlie d\* Juglanrégine titrr ritrMijn-ïiseiiierit : 

i*^^^*^" irxn:^ 

kxtiriit tU^ iinyï r , . , ir/J(> 

Chiorhy^ini-plu^sniiiile de ijjaux it^\tï 

RecontinaDilÈi! coDlrs Lymplialisme, DialtiÈSE siromeuse, TtifiBrcuIose, AffecliODS réDales, eic. 

^E THOl \t: 1>AN> InrilS J K> l^irUÎMVi lES 

ih'/ffU (jt'Hrrffl : Pharmacie ANDRÉ, à VALENCE (Drônie) 
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OLYCEROPHOSPHA 



Phosphate vital 



JAGQUEMAIRE 




NOUVELLES PRÉPARATIONS : 

Sirop de Phosphate vital composé. - Dragées de Per vital. 

PLAQUES RADIOGRAPHIQUES 

SPÉCIALES 

DE VAN MONCKHOVEN 

PAPIER "ÉCLAIR" ~ LmvTtÈRE ARTIFICIELLE 
BO, Rue des Petites -Écuries, 50 — PARIS 
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